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Prefaţa la versiunea în limba română 


Scrierea unui curs bun de fizică generală este astăzi o sarcină deosebit de grea. 
Autorii sint confruntaţi cu .necesitatea de a face numeroase opţiuni în materie de con- 
ţinut, metodică şi formă, de atitudine, atit faţă de progresele fizicii cît şi faţă de cei 
ce se iniţiază în tainele ei. O întrunire adecvată a acestor opţiuni poate avea ca rezultat 
un material cu valoare de referinţă ce se va bucura de o largă circulaţie. Dimpotrivă, 
o alegere necorespunzătoare a mijloacelor poate să îngreuieze, dacă nu să dăuneze, 
înţelegerii și însuşirii disciplinei. La originea acestei situaţii se află, desigur, dezvoltarea 
foarte rapidă a cercetării științifice de fizică. Volumul de informaţii crește continuu, 
iar importanţa relativă a multor fapte se schimbă. Aceasta creează greutăţi în selectarea 
corectă a elementelor și noţiunilor de bază, proces care nu poate fi realizat prin simple 
adăugiri şi eliminări, ci necesită o muncă de analiză și sinteză, de evaluare şi ordonare. 
În același timp, ritmul rapid de acumulare face ca ceea ce astăzi este surprinzător și 
de avangardă, miine să apară ca vechi și uneori depăşit. Asimilarea într-un curs univer- 
sitar a noutăţilor științifice trebuie făcută astfel încit modificările ulterioare să conserve, 
pe o perioadă cît mai îndelungată structura logică și valoarea de cunoaștere a faptelor 
expuse. Imaginea pe care cursul sau manualul de fizică ţine să o creeze în conștiința 
studentului este aceea a unei ştiinţe a naturii solid constituite şi, totodată, orientată 
mereu spre progres. 

Întregul proces de instruire este de fapt, supus acestor exigenţe, iar numeroasele 
căutări din întreaga lume privind organizarea și modernizarea predării fizicii reflectă 
tocmai conştiinţa că soluţiile actuale pot fi, în continuare, îmbunătăţite. 

Modul de organizare şi orientare a procesului de învăţămînt năzuiește spre for- 
marea unor specialiști cu o gindire sistematică și, totodată, independentă și creatoare. 
Se ştie că învățămîntul strict expozitiv-deductiv, cu pretenţia de a da enunţuri defini- 
tive unor constatări valabile în general numai pentru cazuri idealizate determină formarea 
unor specialiști limitați, incapabili să vadă dincolo de litera cărţii. Claritatea și logica 
internă a unei cărţi nu este contradictorie cu deschiderea sa către faptele reale, care 
nu pot fi tratate în generalexact, putind fi în schimb, modelate din ce în ce mai adecvat. 
De aceea, aprecierea valorii unui curs de fizică generală trebuie făcută nu numai din 
punctul de vedere al clarităţii faptelor prezentate ci, în egală măsură, prin deschiderea 
pe care o oferă înţelegerii fenomenelor complexe în interdependenţă. i 

Aplicarea cit mai eficientă a unor asemenea criterii de orientare şi evaluare a 
materialului didactic constituie o preocupare permanentă a învățămîntului din ţara 
noastră, angajat într-un proces de continuă perfecţionare, în pas cu exigenţele progre- 
sului și în acord cu condiţiile deosebite create de statul nostru învățămîntului şi cercetării 
ştiinţifice. O serie de cărţi de fizică de bună calitate apărute în ultimii ani demonstrează 
concret rezultatele acestei preocupări. În acest sens, traducerea în limba română a 
cursului de fizică al Universităţii din Berkeley poate constitui o contribuţie exemplară. 

Cursul, apărut în cinci volume, conţine lecţiile de fizică generală pentru studenţii 
anilor I—II de la Universitatea Berkeley — S.U.A. Între autori am recunoscut cu 
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plăcere fizicieni ale căror înaltă competenţă și autoritate profesională de cercetători 
le-am putut aprecia din experiența contactelor și colaborării directe. 

De data aceasta, specialişti ca Knight, Kittel, Pound, Purcell și alţii, sînt în primul . 
rind, profesori. Scopul lor mărturisit este de a prezenta un ciclu de lecţii care să permită 
atît formarea gîndirii fizice cit şi însușirea noţiunilor de bază ale acestei științe. Cele 
cinci volume — mecanica, electricitatea, oscilaţii şi unde, fizica cuantică, fizica statistică 
nu constituie unităţi închise, fiind legate unele de altele prin exemple interesante care 
se referă la fenomene ce urmează a fi prezentate sau prin referiri la legi și noţiuni dis- 
cutate anterior. Dezvoltarea cursului se face din aproape în aproape, într-o succesiune 
firească. Nivelul matematic este accesibil, redus la strictul necesar, în centrul atenţiei 
autorilor aflindu-se explicaţia sensului fizic al fenomenelor. Se realizează astfel o tratare 
clară, modernă 'și unitară a întregului ansamblu al ideilor de bază ale fizicii. 

Fiecare volum posedă un material de metodică a predării capitolului respectiv, 
destinat profesorului cit și unele recomandări ale autorilor către student. Prefeţele 
volumelor dau lămuriri complete asupra conţinutului şi metodicii. Se scoate astfel în 
evidenţă atenţia cu care aceste lucrări au fost elaborate, reprezentind şi sub acest aspect 
un model de lucru care poate fi studiat cu folos și la noi în ţară. 

Cu toate că materia prezentată în fiecare volum se propune a fi predată într-o 
perioadă scurtă de timp (8—14 săptămini), spaţiul alocat este suficient pentru ca stu- 
dentul să poată efectua un studiu individual. În acest scop sînt indicate lucrări biblio- 
grafice, sînt date exerciţii și probleme și sînt expuse și propuse spre efectuare o serie 
de experimente pentru acasă. Se încearcă și se reușește, să se aducă „acasă“ fizica 
studiată la facultate. 

Pe baza experienţei dobiîndite în mai mulţi ani de predare, cursul a suferit modi- 
ficări care i-au îmbunătăţit conţinutul și au permis aducerea lui la o formă cit mai 
adecvată, didactic și științific. 

Dacă se ține seama de faptul că în cadrul programului Berkeley a fost pus la punct 
şi un set de lucrări de laborator, se poate aprecia că acest curs este bine echilibrat, 
cuprinzind atit aspectele teoretice cît şi cele experimentale esenţiale în predarea fizicii 
generale. ; 

Sint sigur că lucrarea va fi mult folosită de toţi cei care fac primii pași în însuşirea 
meseriei de fizician reprezentind, alături de alte traduceri 'și tratate scrise de specialiști 
români, o carte de referință. Consider că Editura didactică şi pedagogică face, prin 
publicarea traducerii acestui curs, un serviciu real învățămîntului de fizică, precum 
şi învăţămîntului tehnic, în general, din ţara noastră. 

Acad. prof. Ioan Ursu. 


Prefaţa la cursul de fizică Berkeley 


Acesta este un curs general de fizică de doi ani pentru studenţii ce urmează 
ştiinţele și ingineria. Intenţia autorilor a fost de a prezenta elementele de fizică pe cît 
posibil în modul în care sînt folosite de către fizicienii ce lucrează pe fronturi înaintate 
ale domeniului lor. Ne-am gîndit să facem un manual care să scoată în evidență funda- 
mentele fizicii. Obiectivele noastre particulare au fost de a introduce în mod coerent 
într-o programă elementară ideile relativităţii restriînse, fizicii cuantice și ale fizicii 
statistice. 

Acest curs se adresează oricărui student ce a urmat un curs de fizică în liceu. 
În paralel cu acest curs ar trebui urmat un curs de matematică incluzind calculul 
diferenţial şi integral. 

În momentul de faţă!, în Statele Unite se află în lucru cîteva noi cursuri univer- 
sitare de fizică. Ideea de a elabora cursuri noi aparţine multor fizicieni afectaţi atît 
de nevoile dezvoltării științei și ingineriei cit și de accentul crescînd pus de studiul 
științelor în şcoala generală și în liceu. Propriul nostru curs a fost iniţiat ca urmare a 
discuţiei ce a avut loc la sfirșitul anului 1961 între Philip Morrison de la Universitatea 
Cornell şi Charles Kittel. Am fost încurajați de către John Mays şi colegii săi de la 
Fundaţia Naţională de Știință și de către Walter C. Michels, pe atunci președintele 
Comisiei de fizică universitară. S-a format un comitet neoficial care să îndrume ela- 
borarea cursului în etapele iniţiale. Comitetul a fost alcătuit la început, din Luis 
Alvarez, William B. Fretter, Charles Kittel, Walter D. Knight, Philip Morrison, Edward 
M. Purcell, Malvin A. Ruderman și Jerrold R. Zacharias. Comitetul s-a întrunit pentru 
prima dată în mai 1962, la Berkeley; la acea dată a elaborat un plan provizoriu a noului 
curs de fizică. Din cauza obligaţiilor unora dintre membrii iniţiali, comitetul a fost 
parţialreconstituit în ianuarie 1964 și acum constă din subsemnaţii. Contribuțiile celorlalți 
au fost recunoscute în prefeţele la volumele individuale. 

Planul provizoriu și ideea care a stat la buza elaborării lui au avut o puternică 
influență asupra cursului final. Planul a acoperit în întregime temele și deprinderile 
care credem că ar trebui și ar putea fi însușite de către studenţii începători în studiul 
ştiinţei şi ingineriei. N-am avut niciodată intenţia să elaborăm un curs adresat numai 
absolvenţilor sau studenţilor avansați. Ne-am gindit să prezentăm principiile fizicii din 
puncte de vedere noi și unificatoare. De aceea, părțiale acestui curs pot părea aproape 
tot atit de noi atit pentru cel care instruiește cit și pentru cel instruit. Cele cinci 
volume ale cursului vor include: 

1 Mecanica (Kittel, Knight, Ruderman) 
II Electricitate și Magnetism (Purcell) 

III Unde şi Oscilaţii (Crawford) 

IV Fizica cuantică (Wichmann) 

V Fizica statistică (Reit) 


1 în ianuarie 1965 (N.T.). 


Autorii fiecărui volum au fost liberi să-și aleagă stilul și metoda de prezentare potrivite 
subiectului elaborat. 

Activitatea de început la acest curs l-a condus pe Alan M. Portis să conceapă un 
nou laborator de fizică generală denumit acum Laboratorul de fizică Berkeley. Deoarece 
cursul scoate în evidenţă principiile fizicii, unor profesori li s-ar putea părea că el nu 
se ocupă îndeajuns de fizica experimentală. Laboratorul este bogat în experienţe impor- 
tante și este făcut să contrabalanseze cursul. 

Suportul financiar în vederea apariţiei acestui curs a fost dat de Fundaţia Naţio- 
nală de Știință cu un aport indirect din partea Universităţii din California. Fondurile 
au fost administrate de către Compania pentru servicii de educaţie, o organizaţie consti- 
tuită pentru a administra îmbunătăţirea programelor generale. Sintem în mod special înda- 
toraţi lui Gilbert Oakley, James Aldrich și William Jones, toți de la Compania pentru ser- 
vicii de educaţie pentru sprijinul lor substanţial și binevoitor. Compania a deschis la 
Berkeley, sub competenta direcţie a doamnei Mary R. Maloney, un oficiu pentru a ajuta 
la dezvoltarea cursului şi a laboratorului. Universitatea din California nu a avut o 
legătură oficială cu programul nostru dar ne-a ajutat în diferite moduri. Pentru acest 
ajutor dorim să mulțumim în special celor doi președinți consecutivi ai catedrei 
de fizică, August C. Helmholz și Burton J. Moyer, cadrelor didactice și personalului 
departamentului, lui Donald Coney şi multor altora din Universitate. Abraham Olshen 
ne-a ajutat mult la problemele iniţiale de organizare. 

Corecturile şi sugestiile dumneavoastră vor fi întotdeauna bine primite. 

Eugene D. Commins Edward M. Purcell 
Frank S. Crawford, Jr. Frederick Reit 


Walter D. Knight Malvin A. Ruderman 
Philip Morrison Eyvind H. Wichmann 
Alan M. Portis Charles Kittel, președinte 


Berkeley, California 


Prefaţă la volumul | 


Acest volum al Cursului de fizică de la Berkeley conţine electricitatea și magne- 
tismul. Succesiunea temelor, în general, este cea obișnuită; electrostatică, curent continuu, 
cîmp magnetic, inducţie electromagnetică, polarizarea electrică și magnetică a substanţei. 
Şi totuși, modul lor de tratare diferă de cel tradiţional. Diferenţa este și mai evidentă 
în capitolele 5 și 6 în care, pe baza materiei prezentate în volumul I, tratăm cîmpul electric 
şi magnetic al sarcinilor în mișcare ca manifestări ale relativităţii și invarianţei sarcinii 
electrice. Această tratare atrage atenţia asupra unor chestiuni importante ca: conser- 
varea sarcinii, invarianţa sarcinii, noțiunea de cîmp. Singurul formalism necesar din 
teoria relativităţii speciale este transformarea Lorentz de coordonate și formula compunerii 
vitezelor. Este important, totuși, ca înainte de a începe studiul acestei părţi, studentul 
să cunoască cîteva idei și situaţii dezvoltate în volumul I, printre care capacitatea de a 
vedea lucrurile din diferite sisteme de referință, să aprecieze invarianţa și să respecte 
condiţiile de simetrie. În volumul II vom utiliza mult, de asemenea, principiul superpoziţiei. 

Modul de tratare a fenomenelor electrice şi magnetice din substanţă este în principal 
„microscopic“, bazindu-se pe natura atomică și moleculară a dipolilor, atit electrici cît 
şi magnetici. Conducţia electrică, este, de asemenea, descrisă microscopic pe baza mode- 
lului Drude-Lorentz. Evident, unele chestiuni rămîn deschise pînă cînd studentul îşi 
însușeşște fizica cuantică din volumul IV. Dar noi vorbim liber despre molecule și atomi ca 
despre structuri electrice cu dimensiuni, formă și rigiditate, despre orbite electronice şi 
spin. Încercăm să tratăm atent o chestiune care uneori este ocolită sau conținută în 
cursuri introductive, noţiunea de cîmpuri macroscopice E și B în substanţă. 

În vol. II, bagajul de cunoștințe matematice al studentului este îmbogăţit cu 
noţiuni de calcul vectorial — ca gradient, divergență, rotor și laplacean. Aceste noţiuni 
sint corespunzător dezvoltate în capitolele de la început. 

În versiunea iniţială volumul II a fost predat la Universitatea din California. El a 
beneficiat de observaţiile aduse de mai multe persoane avînd legătură cu cursul de la 
Berkeley şi în special de contribuţiile lui E. D. Commins şi F. $. Crawford Jr., care au 
predat primii cursul. Ei și studenţii lor au descoperit numeroase porţiuni care trebuiau 
clarificate sau chiar corectate; multe din revizuiri s-au bazat pe sugestiile lor. Obser- 
vaţiile critice ale studenţilor la ultima versiune au fost strinse de Robert Garen, care a 
ajutat și la aranjarea problemelor. Observaţii critice preţioase am primit, de asemenea, 
de la J. D. Gavenda care a predat cursul în versiunea iniţială lu Universitatea din Texas 
şi de la E.F. Taylor de la Universitatea Wesleyan. Într-un stadiu anterior Allan 
Kaufman a contribuit cu idei. A. Felzer a prelucrat cea mai mare parte a primei noastre 
schiţe constituind primul „test studenţesc“. 

Acest mod de tratare a electricităţii și magnetismului a fost încurajat nu numai 
de comitetul nostru iniţial format, pentru scrierea cursului dar şi de colegi de la Insti- 
tutul de Tehnologie din Massachusetts (M.1.T.) care lucrau în paralel pentru un nou curs. 
Dintre ultimii J. R. Tessman de la Centrul de îndrumare a profesorilor M. |. T. și Univer- 
sitatea din Tuft ne-a ajutat în mod special și ne-a influențat la formularea iniţială. 
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El a predat cursul în versiunea iniţială la MIT și de observaţiile sale critice s-a 
ținut seama în multe din transformările și corecturile ce-au urmat. 

„ Publicarea versiunii preliminare și a revizuirilor succesive a fost apoi văzută de 
doamna Mary R. Malonay. Cea mai mare parte a manuscrisului a fost dactilografiată de 
doamna Lila Loweller. Ilustraţiile în ultima formă au fost realizate de Felix Cooper. 

Autorul acestui volum rămîne profund îndatorat prietenilor săi din Berkeley și 
mai ales lui Charles Kittel, pentru stimularea și încurajarea constantă care. a făcut ca 
această sarcină grea să fie plăcută. 

E. M. Purcell 


Îndrumări metodice 


Materia ':onţinută în volumul II poate fi suficient de bine parcursă într-un 
semestru de 14—15 săptămini. Aceasta înseamnă că un student, care şi-a însușit materialul 
cuprins în volumul I, este capabil să studieze cu atenţie materialul de bază, să citească 
fără a se grăbi prea mult celelalte părţi ale textului și să facă cunoștință cu cel puţin 
una sau două probleme speciale introduse în exerciţii. Cu toate acestea, este necesară o 
selectare și planificare raţională a materialului. Volumul cursului depășește numărul 
temelor ce pot fi studiate cu atenţie într-un semestru. O serie de paragrafe pot fi şi 
trebuie omise la prima citire sau să fie recomandate doar ca lectură facultativă. În 
indicaţiile de mai jos vom preciza paragrafele ce sînt mai mult sau mai puţin oblige- 
torii. Spunem „mai mult sau mai puţin“ întrucit în final decide profesorul, în funcţie 
de posibilităţile şi interesul studenţilor, de timpul disponibil şi de punctul de vedere 
personal al profesorului asupra subiectului respectiv. 


Problemele 

Au fost propuse mult mai multe probleme decît ar corespunde posibilităţilor studen- 
ţilor. Ele se împart în două categorii. Problemele de la sfirşitul fiecărui capitol se referă 
direct la cunoştinţele de bază prezentate în capitolul respectiv și constituie exerciţii 
obligatorii. Dacă sțudentul întîmpină dificultăţi serioase cu una din acestea, înseamnă 
că el nu şi-a însuşit una din cunoștințele fundamentale. Lista de probleme, pentru 
fiecare capitol, se continuă la sfirşitul cărţii în paragraful întitulat „Alte probleme și 
întrebări“. Deşi diferenţa dintre cele două categorii de probleme nu este întotdeauna 
prea mare, problemele suplimentare au un caracter mai general şi sînt, de obicei, mai 
interesante decit cele date la sfirșitul capitolului. Unele dintre ele introduc aplicaţii 
noi sau chiar teme noi. O demonstraţie omisă uneori în text este dezvoltată pe baza 
indicaţiilor și discuţiilor din problemă. Aceste probleme și întrebări urmăresc diferite 
scopuri: dau de gindit studenţilor buni, sugerează domeniul larg de aplicaţii al ideilor 
studiate, chiar dacă nu sînt rezolvate ci pur și simplu citite. Unele probleme pot servi 
ca puncte de plecare în studiul unor chestiuni speciale. (Un exemplu este problema 
4.25 despre dioda cu sarcină spaţială limitată). De fapt, este util ca în timpul lecţiei 
să se rezolve două sau trei probleme de acest fel. Întrebările suplimentare pot fi deseori 
folosite ca punct de plecare pentru o discuţie la curs. 


Experimente de curs 


Experimentele de curs sînt deosebit de importante. Nici o carte nu poate da stu- 
dentului o reprezentare completă asupra electricităţii și magnetismului. Cărţile tind să 
fie prea teoretizate mai ales în cazul subiectelor ce au o minunată structură logică. 
Nici această carte nu face excepţie. Studenţii trebuie să pună mîna pe magneţi, să 
bobineze, să producă descărcări, să vadă un instrument electric sensibil, să cunoască 
un instrument foarte precis. Ei trebuie să sesizeze efectul unui megawatt cît și a unui 
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microwatt. Laboratorul din Berkeley este bun pînă la un punct. Trebuie, însă, folosite 
orice alte mijloace pentru a introduce studentul în lumea în care cîmpul electric nu 
mai este doar un simbol ci ceva palpabil. 


Examenele 

În această carte multe probleme sînt tratate la un nivel destul de ridicat. Credem 
că studentul va profita de pe urma unei asemenea expuneri. Totuși nu trebuie să fim 
tentaţi să examinăm la același nivel. Experienţa noastră arată că examinările relativ 
simple sînt cele mai bune. 

Capitolul 1. (Electrostatică: sarcini și cîmpuri) Cuprinde o expunere directă a 
ideilor fundamentale. Materialul este destul de arid și poate. fi însoţit, chiar de la început, 
de experienţe de electrostatică. j 

Paragrafe facultative: 1.6. 


Capitolul 2. (Potenţial electric) În acest capitol nu se introduc prea multe noțiuni 
noi de fizică, dar se dezvoltă noţiuni noi de matematică. Acest material trebuie parcurs 
cu grijă, într-un ritm corespunzător nivelului de înţelegere și pregătire al studenţilor. 
Orice chestiune din acest capitol va fi necesară mai curînd sau mai tirziu. Operatorul 
rotor, totuşi, nu va fi prea mult folosit pină la cap. 6. În scopul diluării materialului, 
dacă se consideră necesar, citirea paragratelor 2.15 pînă la 2.18 poate fi aminată pină 
atunci. Este necesar ca studenţii să înţeleagă intuitiv natura divergenţei și rotorului. 
În text sint introduse cîteva chestiuni ajutătoare ca figurile 2.32 şi 2.34 și citeva exer- 
ciţii, dar acestea nu suplinesc expunerea, schiţarea pe tablă, discuţiile. 

Paragrate facultative: nici unul. 


Capitolul 3. (Cimpul electric în jurul conductorilor) Acest capitol poate fi parcurs 
destul de repede. Condensatorul plan-paralel, introdus aici, va reapare frecvent. Legate 
de teorema unicităţii apar unele idei importante;  nebanalitatea acestei teoreme este 
cel mai bine pusă în evidenţă prin discuţii. Introducerea metodei de relaxare şi a metodei 
variaţionale pentru problemele la limită din electrostatică nu este prea obișnuită la această 
etapă, dar studenţii par interesaţi de aceste probleme care, înainte de toate, sint mult 
mai utile și instructive decit tradiţionalele trucuri cu „imagini“. Cu toate acestea, întregul 
paragraf (3.8) poate fi sărit fără consecinţe. La fel și paragraful 3.6, care introduce 
coeficienţii capacitivi și intenţionează să prezinte pe scurt, folosind exemple concrete, 
cum pot fi descrise sistemele liniare în general. O lipsă a acestui capitol este faptul 
că nu cuprinde nici o descriere a instrumentelor sau experienţelor referitoare la cîmpuri: 
electroscoape, voltmetre electrostatice etc. Pentru a ne introduce în realitate, sînt 
necesare aici experimente de curs și lucrări de laborator. 

Paragrafe facultative: 3.6, 3.8. 


Capitolul 4. (Curenţi electrici) Noţiunea de densitate de curent de volum este 
introdusă mai devreme şi se explică din punct de vedere microscopic transportul de 
sarcină prin ioni. Fizica ce stă la baza legii lui Ohm este studiată pe calea modelului 
clasic Drude-Lorentz. Acest material din paragraful 4.4 poate fi tratat mai mult sau 
mai puţin profund după cum permite programa. Nici una din problemele ce urmează 
nu este legată de el. Dar noţiunile de fizică cuprinse aici sînt importante și, prin urmare, 
ar trebui ca studentul să-l citească. Tratarea circuitelor de curent continuu a fost 
trecută la noţiuni fundamentale.El poate fi extins ușor în direcţiile necesare prin exemple 
şi probleme. Studenţii au efectuat în Laboratorul de la Berkeley lucrări practice cu 
circuite cu mult înaintea acestui capitol. 

Paragrafe facultative: 4.5, 4.6, 4.10. 


Capitolul 5. (Cimpul purtătorilor de sarcină în mișcare) În urma studierii volumului 1 


și din lucrările de laborator, studentul cunoaște cimpul magnetic și forţa gl x B) exerci- 
tată asupra sarcinii în mișcare. Este bine ca înaintea începerii capitolului să se reia aceste 


14 


noţiuni. Înaintea începerii paragrafului 5.3, se vor face. experienţe simple de interacțiuni 
magnetice și mai ales cu forţa ce acționează între doi curenţi paraleli. În acest capitol, 
studentul va privi interacţiunile magnetice dintr-un punct de vedere nou. Invarianţa 
sarcinii este un fapt fizic fundamental. Pentru a-l aprecia, definirea sarcinii în sistemul 
purtător de sarcină în mişcare trebuie făcută cu grijă. Ş 

Un prim scop al capitolului este înţelegerea clară a cimpului electric al unui 
purtător de sarcină în mişcare. Cheia înţelegerii este transformarea cîmpului electrostatic 
în sistemul de referinţă în mişcare. Aici este necesară, discutarea amănunţită a noţiunii 
de cîmp. Studentul va privi cu suspiciune deducerea legii generale de transformare 
dacă nu va înţelege demonstraţia din paragratul 5.5; ea îi va apărea ca un caz foarte 
special. Cîmpul electric al particulelor relativiste este o interesantă surpriză pentru 
majoritatea studenţilor, chiar și pentru cei mai pretenţioși care se așteaptă mai curînd 
la un cîmp „retardat“. Aici, radiaţia este doar un mic pas înainte și deşi am aminat-o 
pentru volumul III, se poate, totuși, arăta studenţilor cum apare radiaţia de frinare 
"(v. prob. 5.8) şi radiaţia sincrotronică. Paragraful 5.8, care ia mai mult timp pentru a 
demonstra ceva ce studentul a luat de bun, poate fi mult scurtat dacă studenţii au 
studiat transformările pentru forţă din volumul I. În ultimul paragraf rezultă dependenţa 
de. viteză a forţei. Detaliile de calcul sînt mai puţin importante decit înţelegerea dedu- 
cerii. Poate fi subliniată simplitatea şi exactitatea rezultatului. 

Paragrafe facultative: nici unul. 

Capitolul 6. (Cîmpul *magnetic) Se reintroduce inducția cîmpului magnetic B, 
originea căreia a fost expusă. Relaţia integrală | B-ds = ue J, dedusă pentru curenţi 
rectilinii, este pur și simplu postulată ca fiind valabilă pentru orice curent continuu în 
general. (Continuarea deducerii ar fi implicat particule cu sarcină accelerate). Din mai 
multe motive am introdus în acest capitol potenţialul vector. Aşa cum este folosit aici 
și mai departe în capitolul 10, nu este complicat. Orice student care se ocupă de fizică 
trehuie să se familiarizeze cu el. Deși nu există neclarităţi în text, trebuie ţinut cont de 
diferența dintre un vector axial și unul polar și trebuie să fim atenţi în continuare 
la studiul lui E și B în interiorul substanţei, referitor la deosebirea esenţială în simetria 
dintre sursele cîmpului electric și magnetic. În acest capitol, totuși, accentul trebuie 
pus pe cîmpul magnetic. Legile de transformare pentru cîmpuri în vid, pot fi ilustrate 
prin citeva exemple. Problema 6.15, de exemplu, este una din cele care pot fi rezolvate 
și discutate. Paragrafele 6.8 şi 6.9 nu sînt indispensabile (deși prima parte a paragra- 
fului 6.9 este importantă în clarificarea unei anumite chestiuni) și pot fi indicate ca lectură 
facultativă. 

Paragrafe facultative; 6.8, 6.9. 

Capitolul 7. (Inducţia electromagnetică și ecuaţiile lui Maxwell) Pentru a face 
introducerea în acest capitol poate fi folosită o mare varietate de demonstrații experi- 
mentale. Echivalenţa despre care s-a discutat în paragrafele 7.2, 7.3 și 7.4 poate fi 
foarte clar pusă în evidenţă cu ajutorul unui galvanometru balistic sensibil, cu bobine 
în mişcare și magnețţi. (Nu ezitaţi să aduceţi magneţi permanenţi, deși în text ei nu sint 
menţionaţi pînă la capitolul 101). Acest capitol nu prezintă probleme speciale iar posibili- 
tăţile ilustraţiilor practice ale inducției sint nelimitate. În două puncte expunerea noastră 
poate părea superficială și pripită; (1) paragraful 7.8 în care se expun dificultăţile auto- 
inducției, cu scopul de a introduce la început inducția mutuală, (2) paragraful 7.12 unde 
se discută rolul curentului de deplasare. 

Din experienţa noastră ştim că aceste chestiuni tratate neatent pot eventual neliniști 
un student care meditează; ele ar fi putut fi tratate "direct de la bun început. Odată 
cunoscute ecuaţiile lui Maxwell este greu să reziști tentaţiei de a vorbi despre undele 
electromagnetice şi în ultima parte a paragrafului 7.13 intrăm puţin în domeniul volu- 
mului III. 

Paragrate facultative: 7.7; ultima parte din 7.13. 
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Capitolul 8." (Circuite de curânt alternativ) Se parcurg doar părţile elementare 
ale teoriei curentului alternativ. Sperăm ca această introducere modestă să completeze 
cunoștințele practice obţinute de studenţi în laborator. Exerciţiile cu reprezentări complexe 
îl vor pregăti pentru studiul volumului III. Dacă timpul permite, profesorul poate extinde 
această prezentare ce poate fi făcută ușor urmind calea obişnuită. Sau, poate sări întreg 
capitolul dacă studenţii săi încep studiul amănunţit al circuitelor de curent alternativ 
la cursul de electrotehnică. În acest caz, paragratul 8.1 trebuie studiat la capitolul 7 
unde urmează logic după paragraful 7.10. 

Paragrafe facultative: (toate cu excepţia paragrafului 8.1). 


Capitolul 9. (Cimpuri electrice în substanță) Fără o planificare atentă, timpul 
rămas pentru capitolele 9 și 10 s-ar putea să fie prea scurt. Acestor capitole trebuie 
să li se atribuie mai mult de o cincime din întregul curs-trei sau mai bine patru săptămîni 
dintr-un semestru de 14 săptămîni. Aici ne-am. propus în principal să facem cunoscut 
studentului structura electrică a substanţei; teoria formală a cîmpului macroscopic este 
pe locul al doilea. De exemplu, dacă timpul ne presează, putem renunţa la exemplul 
clasic al sferei dielectrice în favoarea dipolilor moleculari induși și permanenţi. (Totuşi, 
unul din paragrafele lungi — 9.13, poate fi oricum omis la prima citire cu excepţia 
studenţilor foarte bine pregătiţi). Este necesară folosirea cunoştinţelor de chimie ale 
studenţilor, oricum ar fi ele. Acest subiect este terenul comun al fizicienilor și chimiștilor 
și fundamentele sale privesc în mod egal şi pe viitorii specialiști în biologie moleculară 
și pe. fiziologi. Folosiţi-le în spiritul lui Debye! 

Paragrafe facultative; 9.6, 9.10, 9.11, 9.13, 9.17. 


Capitolul 10. (Cimpuri magnetice în substanţă) Acest capitol cere ceva mai puţin 
timp: decît cap. 9, și la fel ca şi cap. 9 el deschide mai multe perspective pentru ca 
profesorul să-și conducă studenţii în incursiuni fascinante. Dacă timpul este scurt, se 
pot expune doar rezultatele paragrafelor 10.3 și 10.4, fără demonstraţii, înaintea analizei 
clasice amănunțite a diamagnetismului, introdus în paragraful 10.5, începînd cu ec. (23). 
De asemeni ne putem opri mai puţin asupra chestiunii cîmpurilor macroscopice în 
substanţă, chestiune la care studentul poate reveni mai tirziu cînd are absolută nevoie 
de ea. Tratarea cîmpului magnetic macroscopic se face paralel cu tratarea cimpului 
electric în cap. 9. În ambele cazuri se evită folosirea ipoteticilor „cavităţi“. Sintetizarea 
noţiunilor din figura 10.19 poate folosi ca ghid profesorului în expunerea sa. 


Capitolul 1 


Electrostatica: sarcini şi cimpuri 


1.1. Sarcina electrică 

1.2. Conservarea sarcinii 

1.3. Cuantiticarea sarcinii 

1.4. Legea lui Coulomb 

1.5. Energia unui sistem de purtători de sarcini 
1.6. Energia electrică a unei reţele cristaline 
1.7. Cîmpul electrice 

1.8. Distribuţii de sarcină 

1.9. Flux 

1.10. Legea lui Gauss 

1.11. Cîmpul unei distribuții sferice de purtători de sarcină 
1.12. Cîmpul unei sarcini liniar distribuite 
1.13. Cîmpul sarcinii distribuite pe un plan întinit 


Probleme 


1.1. SARCINA ELECTRICĂ 


Primilor ei cercetători electricitatea le-a apărut ca un fenomen uluitor. 


Pentru a smulge corpurilor „focul ascuns“, cum era numit uneori, pentru 
a le aduce într-o stare puternic electrizată, pentru a prodiice un cureni 
staționar, se cerea multă inventivitate. Părea că fenomenele obișnuite ale 
naturii, cu excepţia fulgerului, începînd cu înghețarea apei şi pină la creş- 
terea unui copac, nu au nici o legătură cu comportarea neobișnuită a obiec- 
telor electrizate. Acum ştim că proprietăţile fizice și chimice ale materiei — 
de la atom la celula vie — sînt în mare parte determinate de forţele electrice. 
Atingerea acestui stadiu al cunoaşterii îl datorăm savanților secolului al 
XIX-lea Amptre, Faraday, Maxwell şi mulţi alţii, care au descoperit natura 
electromagnetismului, cit și fizicienilor și chimiștilor secolului al XX-lea, 
care au descifrat structura atomică a materiei. 

Teoria clasică a electromagnetismului se ocupă cu studiul sarcinilor 
electrice, a curenților electrici și a interacțiunilor lor, presupunind că toate 
aceste mărimi pot fi măsurate independent una de alta și cu precizie din 
ce în ce mai mare. Aici prin „clasic“ se înţelege pur și simplu „necuantic“. 
În teoria clasică a electromagnetismului, ca și în mecanica clasică, legile 
cuantificării sînt ignorate. De fapt, teoria clasică ers aproape de stadiul 
actual al dezvoltării ei încă înainte de descoperirea lui Planck, păstrindu-și 
deplina valabilitate şi în prezent. Nici revoluţia produsă în concepţiile noastre 
de fizica cuantică, nici dezvoltarea teoriei speciale a relativităţii, n-au umbrit 
strălucirea ecuaţiilor cîmpului electromagnetic date de Maxwell cu peste o 
sută de ani în urmă. 

Bineînţeles, teoria era fundamentată experimental şi astfel a putut fi 
aplicată în domenii practice, ca de exemplu, la bobine, condensatori, curenţi 
alternativi şi, în fine, la radiounde şi unde luminoase. Dar chiar un asemenea 
succes nu poate îi o garanţie a valabilităţii ei 'și în alt domeniu, ca de 
exemplu, fenomenele intramoleculare. 

Importanța pe care continuă s-o aibă teoria clasică a electromagnetis- 
mului în fizica modernă se explică prin faptul că, în primul rînd, teoria 
specială a relativităţii nu cere revizuirea teoriei clasice a electromagnetis- 
mului. Privită din punct de vedere istoric, teoria specială a relativităţii s-a 
dezvoltat pe baza teoriei clasice a electromagnetismului și a experienţelor 
legate de ea. Ecuațiile de cimp ale lui Maxwell, elaborate cu mult înaintea 
lucrărilor lui Lorentz şi Einstein, sint perfect compatibile cu teoria relativi- 
tăţii. În al doilea rind, caracteristicile cuantice ale forţelor electromagnetice 
sint neglijabile chiar pentru distanțe mai mici de 10-1 cm, care sint de o 
sută de ori mai mici decit dimensiunea atomului. Pentru descrierea respin- 
gerii şi atracției particulelor din atom se aplică aceleași legi ca şi în cazul 
foiţelor urui electroscop deși, pentru a prezice comportarea particulelor 
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sub acţiunea forţelor electrice avem nevoie de mecanica cuantică. Pentru 
distanțe mai mici, are loc o fuzionare destul de reușită a teoriei electro- 
magnetice și cuantice — numită electrodinamică cuantică — se pare, 
în acord cu experiența pină la cele mai mici distanțe accesibile pină 
în prezent privind studiul interacțiunilor. 

Presupunînd că cititorul este familiarizat cu noţiunile de bază din 
electricitate, nu vom repeta toate experienţele care demonstrează existența 
purtătorilor de sarcină electrică, sau toate dovezile care vin în sprijinul 
structurii electrice a materiei. Pe de altă parte, vom revizui cu atenţie 
bazele experimentale ale legilor fundamentale, de care depind toate cele- 
lalte legi. În acest capitol vom studia fizica sarcinilor electrice staţionare — 
electrostatica. 

Una din proprietăţile fundamentale ale sarcinii electrice este, desigur, 
existența ei în cele două forme, care au fost denumite încă de mult, sarcină 
pozitivă şi negativă. S-a observat că toate particulele încărcate pot fi împăr- 
ţite în două clase, astfel încît particulele aparţinind aceleiași clase se resping, 
atrăgind, în același timp, particulele aparținind celeilalte clase. Dacă două 
corpuri mici încărcate, A și B, separate printr-o distanță oarecare, se res- 
ping și dacă A atrage un al treilea corp electrizat C, atunci întotdeauna B 
va atrage C. Această proprietate universală nu este încă perfect elucidată. 
Dar fizicienii contemporani consideră sarcinile pozitive şi negative ca fiind 
în fond, manifestări opuse ale aceleiași calităţi, așa cum „dreapta“ și „stinga“ 
sint manifestări opuse ale proprietăţii de simetrie. Într-adevăr, problema 
simetriei, cu noțiunile „dreapta“ şi „stinga“, pare strins legată de dualitatea 
sarcinii electrice și de o altă simetrie fundamentală — cele două sensuri ale 
timpului. Fizica particulelor elementare aduce o oarecare lumină în aceste 
probleme. 

Sarcina pe care o numim negativă, poate îi, la fel de bine, numită 
pozitivă şi invers.* Alegerea a fost o întimplare istorică. Universul nostru 
reprezintă un echilibru de sarcini electrice pozitive şi negative, ceea ce nu este 
de mirare, întrucît sarcinile de acelaşi fel se resping. 

Pentru înţelegerea structurii electrice a materiei, sint esenţiale alte 
două proprietăţi ale sarcinii electrice: sarcina se conservă şi se cuantifică. 
Aceste proprietăţi se referă la mărimea sarcinii și, prin urmare, implică 
măsurarea ei. În acest capitol, vom stabili cum poate fi măsurată sarcina 
cu precizie, folosind forța de interacţiune între sarcinile aflate la o distanţă 
bine determinată ş.a.m.d. Dar pină atunci, să considerăm acest lucru cunos- 
cut şi să discutăm cele două proprietăţi esenţiale ale sarcinii electrice amintite 
mai sus. 


1.2. CONSERVAREA SARCINII 


Într-un sistem izolat, sarcina totală rămine neschimbată. Prin izolat 
înţelegem că nici un fel de substanță nu trece graniţele ce delimitează sis- 
temul. Lumina poate intra sau ieşi din sistem, fără a afecta acest principiu, 


* Sarcina unui electron obişnuit nu are nimic intrinsec negativ. O dată ce înmul- 
țirea a fost definită, un număr întreg negativ diferă de un număr întreg pozitiv prin 
aceea că pătratul lui este un număr întreg de semn opus. Dar produsul a două sarcini 
nu este o sarcină, deci nu există paralelism. 
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Fig. 1.1. Particulele încărcate apar perechi cu sarcini 
egale în mărime și de semne contrare. 
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întrucit fotonul nu are sarcină. De exemplu, 
într-o incintă cu pereţi subţiri, aflată în vid 
şi expusă razelor gamma, se poate observa 
formarea de perechi, prin transformarea 
unui foton de înaltă energie într-un electron 
negativ şi unul pozitiv (fig. 1.1). 

Au luat naștere două particule încărcate 
electric, dar variaţia sarcinii totale, în in- 
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iii teriorul şi pe suprafața incintei, este nulă. 

/ / Legea conservării sarcinii n-ar fi respectată 

4 / în cazul creării unei particule încărcate 

/ / pozitiv fără crearea: simultană a unei parti- 

1 ERE ee cule încărcate negativ. Un asemenea fe- 
După nomen n-a fost observat niciodată. 


Bineînţeles că, în cazul în care sarcinile 
electrice ale electronului și pozitronului nu 
ar fi perfect egale, formarea perechii ar 
încălca legea strictă a conservării sarcinii. 
Conform determinărilor experimentale, sar- 
cinile lor sînt egale. O verificare experimen- 

tală interesantă este dată de structura numită pozitronium, care constă 
dintr-un electron şi un pozitron. Acest „atom“ curios poate exista un 
timp suficient de lung — în jurul unei zecimi de microsecundă — pentru 
a putea fi studiat în detaliu. El se comportă ca şi cum ar fi neutru din 
punct de vedere electric. Majoritatea fizicienilor ar fi uluiţi şi nici n-ar 
crede, dacă s-ar găsi vreo diferenţă în mărimea sarcinilor, întrucît raportul 
dintre electron şi pozitron este similar cu raportul ce există între particulă 
și antiparticulă. 

Această egalitate perfectă a sarcinilor, ca și cea a maselor, este o mani- 
festare a unei simetrii universale a naturii, dualitatea particulă-antiparticulă. 
S-ar putea presupune că conservarea sarcinii este doar o consecință a unei 
legi mai generale de conservare, care ar dicta crearea şi anihilarea particule- 
lor. Dar s-ar putea pune problema și invers: conservarea sarcinii să fie 
fundamentală şi celelalte legi să fie conforme cu ea. Noi nu ştim încă dacă 
aceste întrebări au rost.. 

Un singur lucru ne este clar în studiul electromagnetismului: neconser- 
varea sarcinii ar fi incompatibilă cu conţinutul actual al teoriei electromag- 
netice. Prin urmare, legea conservării sarcinii poate fi formulată fie ca un 
postulat al teoriei, sau ca o lege empirică, verificată de toate observaţiile 
făcute pină în prezent, fără excepţie: 


li 
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i Într-un sistem izolat, sarcina electrică totală, adică suma algebrică a 
' sarcinilor pozitive şi negative, se conservă. 
| 
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Mai devreme sau mai tirziu, ne vom pune întrebarea dacă această 
lege satisface condiţia de invarianță relativistă. Aminăm discutarea acestei 
chestiuni importante pină la capitolul 5. Dar răspunsul este afirmativ şi nu 
numai în sensul că formularea de mai sus este adevărată în orice sistem 
de referinţă inerţial, dar și într-un sens mai riguros: observatori aflaţi în 
diferite sisteme de referință, măsurind sarcina, obțin aceeași valoare. Cu 
alte cuvinte, sarcina electrică totală a unui sistem izolat este un invariant 
relativist. 


1.3. CUANTIFICAREA SARCINII 


Experienţa lui Millikan cu picătura de ulei și un alt șir de numeroase 
experienţe au arătat că în natură sarcinile electrice sînt formate din sarcini 
discrete, de aceeași mărime. Această mărime o notăm cu e, sarcina electro- 
nului. Am stabilit că pozitronul are exact aceeaşi sarcină. Remarcabilă 
este, de asemenea, egalitatea perfectă a sarcinilor tuturor celorlalte particule 
incărcate,. ca de exemplu egalitatea dintre valoarea sarcinii pozitive a 
protonului și valoarea sarcinii negative a electronului. 

Această egalitate — dintre sarcinile protonului şi electronului — a fost 
stabilită într-o experienţă de mare fineţe în care se verifică neutralitatea 
electrică a atomului sau moleculei de hidrogen normal. În acest scop, un 
fascicul de atomi sau molecule era deviat în cîmp electric. În experienţă“, 
un fascicul bine colimat de atomi de cesiu era dirijat spre o incintă cu vid 
însintat plasată într-un cîmp electric intens. 

Neobservindu-se nici un fel de deviere, s-a tras concluzia că sarcina 
netă a atomului de cesiu trebuie să fie mai mică decît 10-1%. O experienţă 
de și mai mare finețe a fost recent realizată printr-o altă metodă**. O 
cantitate mare de hidrogen gazos a fost supusă comprimării într-un rezervor 
perfect izolat din punct de vedere electric de mediul înconjurător. Apoi s-a 
dat drumul gazului din rezervor, astfel încit ionii să nu poată ieşi. Dacă 
sarcina protonului ar fi diferită de sarcina electronului, să spunem, cu o 
fracțiune dintr-un miliard, atunci fiecare moleculă de hidrogen, formată din 
doi protoni și doi electroni, ar fi transportat o sarcină de 2x 10”%, și prin 
evacuarea întregii mase de hidrogen, sarcina electrică şi potenţialul rezervo- 
rului ar fi variat sensibil. De fapt, în această experienţă era posibilă punerea 
în evidenţă a unei sarcini reziduale, cam de 10-2e pe atom și totuşi nu s-a 
observat nimic! Putem trage concluzia, cu o precizie de 10-20, că electronul 
şi protonul au sarcini egale. 

Conform concepţiilor actuale, deosebirea dintre electron și proton, ca 
şi dintre alte două particule elementare, nu se limitează numai la semnul 
sarcinii. De aceea, nimeni încă nu-şi explică această precizie fantastică în 


* J.C. Zorn, G.E. Chamberlain şi V.W. Hughes, Phys. Rev. 729, 
2566 (1963). 

** J. G. King, Phys. Rev. Letters 5, 562 (1960). Referinţe cu privire la veri- 
ficările egalităţii de sarcină, pot fi găsite în acest articol şi în capitolul 13 al cărţii 
lui V.W. Hughes, Gravitapie și relativitate, editată de H. Y. Chiuși W.F. Hofit- 
man (W. A. Benjamin Inc., New York, 1964). 


21 


egalitatea sarcinilor. Evident, cuantificarea sarcinii este o lege esenţială și 
universală a naturii. Toate particulele elementare, în măsura posibilităţilor 
noastre de investigare, au aceleaşi valori ale sarcinii. Putem spera că vreo 
viitoare descoperire sau intuiţie teoretică ne va putea explica de ce nu pot 
exista particule cu sarcina 0,500 e sau 0,999 e*. 

Cuantificarea sarcinii, desigur, iese din limitele electromagnetismului 
clasic. De obicei ignorăm acest fapt şi acționăm ca și cum sarcinile puncti- 
forme q ar putea avea orice valoare. Acest lucru nu ne va deranja. Totuşi, 
este bine să reținem că teoria clasică nu este în stare să ne explice structura 
particulelor elementare. (Nu este sigur că teoria cuantică actuală o poate 
face!) Ce menţine electronul sub forma unui tot. unitar, este tot atit de 
misterios ca şi ce anume determină, atit de exact, mărimea sarcinii lui. 
Întrucit forţele electrostatice, dintre diferitele părţi ale electronului sint 
repulsive, înseamnă că intervin și forţe de altă natură. 

În studiul electricităţii şi magnetismului, vom considera particulele 
încărcate ca simple purtătoare de sarcină, atît de mici încît dimensiunea și 
structura lor, în majoritatea cazurilor, poate fi neglijată. În cazul protonului, 
de exemplu, din experienţele de difuzie la mare energie, cunoaștem că parti- 
cula nu depăşeşte cu mult raza de 101% cm. Reamintim că Rutherford, ana- 
lizind difuzia particulelor alfa, a arătat că chiar în nucleele grele sarcina 
electrică se distribuie pe o regiune mai mică decit 10-11 cm. Pentru fizicianul 
secolului al XIX-lea „sarcina punctiformă“ era o noţiune abstractă concre- 
tizată, destul de needificator, printr-o bobiță de soc încărcată electric. În 
momentul de faţă, sintem familiarizați cu particulele ce compun atomul. 
Structura discretă a sarcinii a devenit atit de firească în descrierea modernă 
a naturii, încit sarcina punctiformă ni se pare o idealizare mai puţin artificială 
decît o distribuţie continuă a densităţii de sarcină. Cînd postulăm asemenea 
distribuții continue de sarcini, le putem considera ca nişte medieri asupra 
unui număr foarte mare de sarcini elementare, la fel ca la definirea densităţii 
macroscopice a unui lichid, cînd nu ţinem seama de neomogenităţile existente 
la nivel molecular. Cuantificarea sarcinii nu este evidentă pentru obiecte 
ce sint mult mai mari ca picăturile de ulei ale lui Milliken! 


1.4. LEGEA LUI COULOMB 


După cum probabil ştiţi, interacţiunea dintre două sarcini electrice 
aflate în repaus este descrisă de legea lui Coulomb: două sarcini electrice 
aflate în repaus se resping sau se atrag cu o forţă proporţională cu produsul 
dintre mărimea sarcinilor şi invers proporţională cu pătratul distanţei dintre 
ele. 


* Pe baza unor cercetări teoretice recente asupra particulelor elementare, se 
presupune posibilitatea existenţei particulelor cu sarcina egală cu e şi Ze. Dar 


încercările de găsire a unor asemenea particule, în condiţii considerate favorabile pro- 
ducerii şi detectării lor, au dat greş. (L. B. Leipuner, W. T. Chu, B.C. Larsen, R. K. Adair, 


Particule cu sarcina e Phys. Rev. Letters, 12, 423 (1964). În momentul de faţă, 


încercările pentru găsirea unor asemenea particule, continuă. 
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Această lege se poate scrie vectorial sub forma: 


A 


F, = Li a (1) 


Aici Qi și ga sint numere (scalari) care exprimă mărimea și semnul sarcinii, 
A 


Ta este vectorul unitar orientat * pe suportul celor două sarcini, de la sarcina 1 
la sarcina 2 și F2 este forţa ce acţionează asupra sarcinii 2. Printre altele, 
ecuaţia (1) exprimă și faptul că sarcinile de același fel se resping şi sarci- 
nile de semn contrar se atrag şi că forţa este newtoniană, adică: F, = —F,. 


Vectorul unitar ra arată că forța este paralelă cu dreapta ce uneşte cele 
două sarcini. Pentru ca acest lucru să nu fie adevărat, ar trebui ca însuși 
spaţiul să fie neomogen, dar într-un spaţiu vid şi izotrop, două sarcini puncti- 
forme sînt unite printr-o dreaptă. 

Dacă „sarcina punctiformă“ ar avea o structură internă oarecare cu o 
axă care să determine o direcţie, atunci ea nu poate fi descrisă doar printr-o 
mărime scalară g. 

În scrierea ecuaţiei (1) presupunem sarcinile bine localizate, cu dimensiuni 
neglijabile în raport cu distanţa dintre ele, ra; în caz contrar, distanţa ra 
nu poate fi determinată astfel încit ecuaţia (1) să fie general valabilă. Con- 
diţia ca sarcinile să fie în repaus este necesară, pentru a elimina forţele mag- 
netice ce iau naștere prin mișcarea sarcinilor, problemă ce va îi studiată în 
capitolele următoare. 

Valoarea constantei k, introdusă în ecuaţia (1), depinde de sistemul de 
unităţi ales. 

Dacă ra se măsoară în cm, F în dyne, sarcina se măsoară în unităţi 
CGS electrostatice sau CGSes. În acest caz k = 1. Două sarcini egale fiecare 
cu o unitate CGSes de sarcină electrică, aflate la o distanță de 1 cm, se 
resping cu o forță egală cu o dynă; ecuaţia (1), în care 4 = î, poate fi 
considerată ca definiția unităţii de sarcină în sistemul CGSes. Ca uni- 
tate de sarcină, vom folosi coulombul. Această unitate este inclusă în 
sistemul metru-kilogram-secundă. Dacă în ecuaţia (1), sarcinile se exprimă 
în coulombi și distanţa în metri, atunci forţa se obţine în newtoni dacă 
k = 8,9875 x 109. Introducerea coulombului simplifică relaţiile dintre uni- 
tatea de sarcină şi celelalte unităţi ale mărimilor electrice (amper, volt, ohm 
şi watt), care sint des utilizate în tehnică, în laborator și în viaţa de toate 
zilele. Un coulomb este egal cu 2,998 x 10” u CGS.es**. 

Observarea interacțiunii corpurilor încărcate este singura posibilitate de 
detecție și măsură a sarcinilor electrice. Și atunci se naște întrebarea: ce 


* Convenţia, adoptată aici, s-ar putea să nu pară firească dar întrucit ea este 
folosită şi în alte capitole ale fizicii, vom continua s-o folosim în această carte. 

** Numărul 2,998, cu care ne vom mai întilni în transformările diferitelor unități 
electrice, ne amintește de valoarea vitezei luminii (2,998 X 10% m/s). Nu vom explica 
acum de unde provine acest coeficient. Deseori, în cărţi și tabele, veţi întilni doar fac- 
torul 3. Riguros vorbind, în locul coeficientului 3, care apare în transformările unităţilor 


electrice, trebuie pus 2,99792 număr care exprimă valoarea vitezei luminii în 10% 2 
s 
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(a) 


anume este doar definiţie în legea lui Coulomb? Conţinutul fizic esenţial al 
acestei legi este dependenţa inversă a forţei de pătratul distanţei şi aditivitatea 
acţiunii sarcinilor electrice. Pentru a înţelege ultima afirmaţie, trebuie să 
considerăm nu numai două sarcini. În afară de acestea, dacă în lume n-ar 
exista decit două sarcini g. și g2 cu care să putem realiza experienţe, nu 
le-am putea măsura niciodată separat. Am putea doar verifica proporţio- 


nalitatea lui F cu m Să presupunem că avem trei purtători de sarcină 
Ta 


Qi» Q2 Şi Qs. Putem măsura forţa exercitată asupra lui g,, dacă g2 se află la 
10 cm de g, iar gs se află la distanță foarte mare față de g, și gaz (fig. 1.2,a). 
Apoi, putem îndepărta sarcina gz, aducind în locul ei pe g3 şi să măsurăm 
din nou forța exercitată asupra lui gi. În fine, vom apropia foarte mult 
sarcinile ga şi gs şi le vom aşeza la 10 cm de q.. 

Măsurind forţa exercitată asupra lui g,, vom constata că ea este egală 
cu suma forţelor măsurate în experienţele precedente. Acest rezultat impor- 
tant nu putea fi prezis pe baza argumentelor logice ce decurg din sime- 
trie, aşa cum am procedat în cazul celor două sarcini punctiforme, pentru a 
arăta că forţa acționează pe direcţia dreptei ce le uneşte. Forța cu care 
interacționează două sarcini nu variază în prezenţa unei a treia sarcini. 

Indiferent de numărul sarcinilor din 
sistem, legea lui Coulomb (ecuaţia 1) poate 
fi folosită în calculul interacțiunii fiecărei 


e perechi. Această afirmaţie stă la baza prin- 

e al da | cipiului superpoziţiei, pe care îl vom întîlni 
Şes a spe a i . deseori în studiul electromagnetiemului. 
13 Înţelegem prin superpoziţie, că două surse 


pot fi unite într-un singur sistem, prin așe- 
zarea celei de-a doua surse „pe“ prima, fără 
a schimba prin aceasta configuraţia surse- 
lor. Acest principiu ne asigură că forța exer- 
citată asupra unei sarcini, aflate într-un 
punct oarecare al sistemului, este suma 
„ vectorială a forţelor ce acționează asupra 


3 7 Distanţă _ FA acestei sarcini, din partea fiecărei surse în 


parte. Acest principiu nu este general 
valabil. 

Ar putea exista fenomene, în care să 
apară distanţe foarte mici sau forţe foarte 
mari, în care principiul superpoziţiei să nu fie 
valabil. Într-adevăr, se cunosc asemenea 
fenomene cuantice în cîmp electromagnetic 
care, din punct de vedere al teoriei clasice, 
relevă insuficienţa principiului superpoziţiei. 

Prin urmare, o reprezentare completă 
asupra fizicii interacțiunilor electrice poate 
fi formată numai dacă numărul sarcinilor 


Fig. 1.2. Forţa exercitată asupra lui q, în (c) este 
egală cu suma forțelor exercitate asupra lui q, 
în (a) şi (b). 
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Fig. 1.3. Forţa exercitată asupra unei sarcini 
rezultată din celelalte două sarcini, exprimată de 


relația 2. 
mă că 
este mai mare decit doi. Extinzind ecua- Ta 
ţia (1) la cazul a trei sarcini ce inter- Pa 
acționează, dispuse ca în figura 1.2, forţa pa 
exercitată asupra uneia din sarcini, de CĂ e, 
exemplu 93, poate îi perfect determinată NJ 
din ecuația: ja Scade) / 
A A 732 DRE 
F= 93 Ta LEVERETR (2) Q, 
” Ameorăi Aneyrăz F + 


Ecuația (2) corespunde, de exemplu, situa- 
ției reprezentate în figura 1.3. 

În ceea ce privește verificarea experimentală a faptului că forța este 
invers proporţională cu pătratul distanţei, pentru anumite valori ale dis- 
tanţei, poate fi considerată încheiată. În anul 1875. Coulomb a măsurat 
cu ajutorul unei balanţe de torsiune, forţa dintre două sfere mici încărcate. 
Cu mulţi ani înaintea lui Coulomb, Priestley a stabilit, prin analogie cu 
cimpul gravitațional, că absența influenței electrice în interiorul unei sfere 
goale încărcate este dovada proporţionalităţii inverse a forţei cu pătratul 
distanței. Henry Cavendish, genialul experimentator englez, a cărui activi- 
tate era aproape necunoscută contemporanilor săi, a verificat in 1772 legea 
invers proporţionalităţii cu pătratul distanţei cu o precizie de 2%. Cavendish 
a încărcat o suprafaţă sferică ce putea fi apoi separată în două emisfere. 
Absența sarcinii pe faţa interioară a emisferelor era o dovadă a proporţio- 
nalităţii inverse a forţei cu pătratul distanţei*. Reluările moderne ale expe- 
rienței lui Cavendish** au confirmat această lege, pentru distanţe de 
ordinul centimetrilor sau zecilor de centimetri, cu o precizie de citeva uni- 
tăţi ori 107%. 

Uneori, acest rezultat experimental este descris ca o metodă de determi- 
nare a „exponentului“ din legea proporţionalităţii forţei cu pătratul distanţei. 
Totuşi, problema reală constă nu în a stabili dacă valoarea corectă a expo- 
nentului este 2 sau un alt număr, de exemplu — 1,99998, ci în a stabili 
pină la ce valori ale distanţei legea este valabilă. Există două domenii, puse 
astăzi în evidenţă prin experienţe directe, în care s-ar putea ca legea să 
nu fie valabilă. Primul, este domeniul distanțelor foarte mici — mai mici 
decit 10-11 cm, unde, așa după cum am mai spus, nu sintem siguri că teoria 
electromagnetică este întotdeauna valabilă. De asemenea, pentru distanţe 
foarte mari, cuprinse între cele geografice şi cele astronomice, nu s-a verificat 
experimental legea lui Coulomb. Cu toate acestea, nu avem nici un motiv 
bine determinat pentru a pune la îndoială valabilitatea legii la distanţe mari. 


* După cum vom vedea în capitolul 3, cimpul este nul în interiorul oricărui strat 
conductor de formă sferică sau de altă formă. Cavendish, raţionind ca și Priestley, 
prin analogie cu cîmpul gravitațional, se pare că nu cunoştea această consecință mai 
generală a invers proporționalităţii forței cu pătratul distanţei. 

** Ș. J. Plimpton şi W.E. Lawton, Phys. Rev. 50, 1066/1936. 
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De fapt, teoria cuantică modernă a cimpului electromagnetic ne aduce citeva 
argumente în sprijinul afirmației că legea lui Coulomb este valabilă pentru 
distanţe mult mai mari decit cele folosite în experienţele reactualizate ale 
lui Cavendish. Dacă la distanţe mari, legea invers proporţionalităţii forței 
cu pătratul distanţei n-ar fi valabilă, cuanta de lumină sau fotonul, ar avea o 
masă de repaus nu prea mare, dar finită, ceea ce ar duce la o slabă depen- 
denţă a vitezei de propagare a undelor electromagnetice în vid de lungi- 
mea de undă, Din observaţii directe* se cunoaște cu o precizie de 1076, că 
: undele radio scurte se propagă în vid cu aceeași viteză ca-undele luminoase. 
Pe această bază, ar fi posibilă argumentarea teoretică a valabilităţii legii lui 
Coulomb pentru distanţe de cel puţin ciţiva kilometri. Probabil ar putea 
fi aduse şi alte argumente de acest gen, mai riguroase. 

În concluzie, avem tot dreptul să considerăm legea lui Coulomb valabilă 
într-un interval imehs, cuprins între 10-15 cm şi pină la cîţiva kilometri, 
poate și mai mult și fundamentală în descrierea electromagnetismului. 


1.5. ENERGIA UNUI SISTEM DE PURTĂTORI DE SARCINI 


În principiu legea lui Coulomb este fundamentală în electrostatică. 
Fiind daţe sarcinile şi coordonatele lor, putem determina toate forţele elec- 
trice. Dacă sarcinile se pot mişca liber, sub acţiunea altor forțe, putem găsi 
starea de echilibru în care distribuţia de sarcini rămine staţionară. În ... "lași 
sens, legile de mișcare ale lui Newton sînt fundamentale în mecanică. Dar 
şi în mecanică și în electromagnetism, posibilitatea de pătrundere în esența 
fenomenelor crește, prin introducerea altor noţiuni, din care cea mai impor-! 
tantă este energia. 

În electrostatică, conceptul de energie este foarte util întrucît forțele 
electrice sint conservative. Să studiem, pentru început, lucrul mecanic ce 
trebuie efectuat asupra sistemului, pentru a distribui într-un anume fel 
cîteva corpuri încărcate. Să începem cu două corpuri sau particule încărcate, 
aflate la distanţă foarte mare una de alta, ca în figura 1.4, a, și care poartă 
sarcinile g, şi q2. Nu ne interesează energia necesară pentru a obţine aceste 
două concentraţii iniţiale de sarcină. Vom apropia încet particulele una de 
alta, pină cînd distanţa dintre ele devine egală cu rz. Ce lucru mecanic s-a 
efectuat? N-are importanță pe ce drum apropiem sarcina gi de gaz. Indife- 
rent de drum, lucrul mecanic efectuat este egal cu integrala produsului dintre 
forţă și deplasarea pe direcţia forței. Forţa, ce trebuie aplicată pentru a 
deplasa una din sarcini spre cealaltă, este egală cu forţa lui Coulomb şi de 
sens opus ei 


W = $ forță x deplasare = E dag —dr) a, (3) 


r=co  Aeor? ATEOT12 


] * Evident, în acest sens, este faptul că nu de mult, s-a observat ajungerea practic 
simultană pe Pămint (la interval de cel mult citeva minute), a radiaţiilor radio și 
luminoase, provenite din erupția unei „stele luminoase“, aflate la o distanţă de 20 de 
ani lumină (B. Lovell, F. L. Whipple și L. H. Solomon, Nature 202, 377 (1964). 
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Fig. 1.4. Trei sarcini sînt aduse una lîngă alta. Întiîi 
se apropie qz, apoi q, Și Qa fiind fixate se apropie q3. 


Deoarece r variază de la co la raz, deplasarea 
elementară este —dr. Evident, lucrul me- 
canic efectuat asupra sistemului, pentru 
sarcini de acelaşi semn, va îi pozitiv, întrucît 
ele se resping. Dacă q. şi g2 se exprimă în 
coulombi şi ra2 în metri, conform ecuaţiei (3), 
lucrul mecanic se exprimă în jouli. 

De la studiul forțelor conservative (vol. |, 
pag. 173) ştim că acest lucru mecanic este 
întotdeauna același, indiferent de forma 
traiectoriei pe care se face deplasarea. Să 
vedem cum se aplică acest lucru în cazul 
a două sarcini qi şi g> (fig. 1.5). Fixăm pe 
Qi, iar ga poate fi deplasat, pe două traiec- 
torii diferite, în aceeași poziţie finală. Orice 
strat sferic, cuprins între r şi r+-dr, va fi 
intersectat de ambele traiectorii. Lucrul 
mecanic elementar, pe această porţiune, este 
același pentru ambele traiectorii și este egal 
cu —F - ds. Acest lucru se explică prin fap- 
tul că F are aceeaşi valoare în ambele puncte 
şi este orientat pe direcţia razei, de lu g, la 
suprafaţă, în timp ce ds = dr/cos 0. Prin 
urmare, F.ds=/F dr. Oricărui lucru mecanic 
elementar de pe o traiectorie îi corespunde 
un lucru mecanic elementar pe cealaltă 
traiectorie, astfel încît suma, lucrurilor me- 
canice elementare de pe cele două traiectorii 
trebuie să fie egale. Concluziile noastre sînt 
valabile chiar și pentru traiectorii neregulate 
ca aceea reprezentată în figura 1.5. (De ce?) 

Să ne întoarcem, acum, la cele două 
sarcini din figura 1.4, b și să aducem, din- 
tr-un loc îndepărtat pină în punctul Ps — 
aflat la distanța rs de sarcina g, şi la 
distanța rs de sarcina g2 — sarcina gs. 
Lucrul mecanic efectuat va fi: 


Pc (. F,- ds. (4) 


(a) 


N 


Fig. 1.5. Deoarece forța este centrală, pe porțiunile 
diferitelor traiectorii, cuprinse între r+ dr și r, 
se efectuează același lucru mecanic. 


i Pe baza aditivităţii interacțiunilor electrice, 
ra pe care am menţionat-o mai înainte 
A n a 
ză ă i 
7 ra — Ș Fa-ds = = $ (fa + Fa) "ds = 
pt 0 
DE 
09, ! ae ea | Fei dr — $ Foz: dr (5) 
[] 
| 
t Asta înseamnă că lucrul mecanic efectuat 


pentru a aduce pe ga în punctul P3 este 
suma lucrului mecanic, necesar pentru 
a aduce pe 93 în Ps, dacă ar exista doar 
sarcina qi și a lucrului mecanic necesar 
pentru a aduce pe g3 în Ps, dacă ar exista 
doar sarcina g2. 


Ws= 143 fe Q2da i (6) 


Prin urmare, lucrul mecanic total efectuat pentru a obţine această dispunere 
a celor trei sarcini — pe care-l vom nota cu U — este egal cu: 


e Cai apei aa pe lea (7) 
ATCEora2 ATEoT13 4TCEoT23 


Observăm că qi, ge și gs apar simetric în ecuaţia (7), indiferent de faptul 
că sarcina gs a fost adusă ulterior. Am fi obţinut același rezultat dacă gs: 
ar fi fost prima sarcină prezentă în sistem. (Încercaţi să demonstraţi acest 
lucru.) 

Deci, lucrul mecanic U nu depinde de ordinea introducerii sarcinilor în 
sistem. Întrucit U este independent şi de drumul parcurs de sarcini, înseamnă 
că exprimă o proprietate a dispunerii finale a sarcinilor. Ea poate fi numită 
energie potenţială electrică a sistemului de sarcini studiat. Ca întotdeauna, 
în definirea energiei potenţiale, trebuie să avem un nivel de referință. În 
acest caz, am ales energia potenţială zero, corespunzătoare situației cind 
cele trei sarcini există dar se află depărtate una de alta la infinit. Energia 
potenţială se referă la configuraţie în totalitatea ei. A atribui uneia din 
sarcini o anumită parte din ea, nu are sens. 

Evident. acest rezultat simplu poate fi generalizat la un număr oarecare 
de sarcini. Dacă avem N sarcini diferite, dispuse oricum în spaţiu, energia 
potenţială a sistemului se calculează însumind după toate perechile, ca în 
ecuaţia (7). Energia potenţială zero, ca şi în primul caz, corespunde situaţiei 
în care toate sarcinile se află la distanțe mari una de alta. 
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Ca exemplu, să calculăm energia potenţială a sistemului format din opt 
sarcini negative, dispuse în colţurile unui cub cu latura b și o sarcină pozitivă 
aflată în centrul cubului (fig. 1.6, a). Presupunem că fiecare sarcină negativă 
este un electron de sarcină —e, iar particula centrală poartă o sarcină pozitivă 
dublă 2e. Însumind pentru toate perechile, obţinem: 


(8) 


1 :[ 8(—2e2) 12e2 12e2 he? 4,32e2 
axeol (3 ii b tă + ea] ameb 
În figura 1.6, b se indică cum apare fiecare termen al acestei sume. Energia 
este pozitivă, indicind faptul că lucrul mecanic a fost efectuat pentru a întruni 
aceste sarcini într-un sistem. Desigur, același lucru mecanic se regăsește dacă 
îndepărtăm sarcinile una de alta, destrămiînd sistemul, prin acţiunea unor 
forţe asupra unui corp (sau corpuri) exterioare. 

Dacă electronii ar putea, pur și simplu 
pleca din această configuraţie la infinit 
energia cinetică totală a tuturor particulelor 
ar fi egală cu U. Acest lucru este valabil 


şi în cazul în care particulele se îndepăr- -e 
tează simultan și simetric, şi în cazul în ai Ri za 
care părăsesc sistemul separat, una după >” | >) 


simple de energie potenţială totală a siste- 
mului. Închipuiţi-vă, cit de dificil ar fi 
calculul forţei rezultante care acţionează 
asupra fiecărei particule, în fiecare stadiu 
de formare a configurației. În exemplul 
nostru, desigur, simetria geometrică ar sim- 
“plifica mult problema și totuşi ea ar fi mult În Je it Lai A 
mai complicată decît calculul simplu făcut ze Ta, 
mai înainte. = 
Însumarea pe perechi mai poate fi (a) 
scrisă sub forma:, 


mi - 
alta. Aici ni se relevă conţinutul noţiunii L> SEE SE 4 =—0 pa 
| 
| 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 


il 1,4 
U = — = SE. 3 (9) 
2 ȘI pi Teja 12 asemenea perechi 


N 
Semnul însumării duble pa i Ai înseamnă 
j=l hi 
că: se ia j=—| şi se însumează după k = 
= 2, 3, 4, N; apoi se ia j = 2 și se 
însumează după k = 1,3, 4,...,. N; ş.a.m.d. 
pînă la j = N. Evident, în felul acesta 
fiecare pereche apare în sumă de două ori, O 


= DE 1 
de aceea în faţa sumei stă factorul —. 
4 2 12 asemenea 

perechi 


Fig. 1.6. (a) Energia potenţială a unei asemenea 
distribuții de nouă sarcini punctiforme este dată (b) 
de ecuaţia (8). (b) În sumă intră patru tipuri de 

perechi. 
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1.6. ENERGIA ELECTRICĂ A UNEI REŢELE CRISTALINE 


Conceptele introduse au o largă aplicaţie în fizica cristalelor. Știm că 
un cristal ionic, ca de exemplu cristalul de clorură de sodiu, poate fi descris, 
cu o bună aproximaţie, ca o reţea tridimensională regulată în care alter- 
nează ionii pozitivi de Na+ şi ionii negativi de CI. Distribuţia ionilor, în 
cristalul de clorură de sodiu, este reprezentată în figura 1.7, a. Desigur, 
ionii nu sînt sarcini punctiforme, dar ei reprezintă o distribuţie de sarcină 
aproximativ sferică și prin urmare (așa cum vom dovedi), forţele electrice 
exercitate între ei:sînt aceleaşi ca în cazul în care fiecare ion s-ar înlocui 
cu o sarcină punctiformă echivalentă așezată în centrul său. Acest sistem 
electric echivalent este reprezentat în figura 1.7, b. Energia potenţială electro- 
statică a reţelei de sarcini joacă un rol important în explicarea stabilităţii și 
«coeziunii cristalului ionic. Să vedem dacă o putem calcula. 

Se pare că avem de-a face cu o sumă colosală, aproape dublu infinită, 
întrucît oricare cristal macroscopic conţine cel puţin 10% atomi. Va fi 
această sumă convergentă? Sperăm să putem găsi măcar energia poten* 
țială a unităţii de volum sau a unităţii de masă a cristalului. Ne așteptăm 
ca ea să nu depindă de dimensiunile cristalului, ţinind cont de faptul că, în 
cristalul macroscopic, cele două capete se vor influenţa prea puţin unul pe 
altul. Energia potenţială a două grame de clorură de sodiu ar trebui să 
fie de două ori mai mare decit cea pentru un gram, iar forma n-ar trebui 
să aibă influenţă prea mare, atita timp cît numărul atomilor aflaţi pe supra- 
faţă este mic în raport cu numărul total de atomi. Am greși raţionind în 
felul acesta în cazul unui cristal format doar din ioni de acelaşi semn. În 


Fig. 1.7. Este reprezentată o porţiune din cristalul de clorură de sodiu cu respectarea aproxi- 
mativă a proporţiilor relative ale ionilor de Nat și Cl- (a), şi înlocuirea lor prin sarcini 
punctiforme echivalente (b). 
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acest caz, un gram de cristal ar avea o sarcină electrică enormă și pentru a 
uni două asemenea cristale, într-un cristal de două grame, ar fi necesară o 
cantitate fantastică de energie. (O puteţi calcula!) Această situaţie este 
salvată de faptul că în structura cristalului sarcinile egale şi de semn opus 
alternează, astfel încit orice porţiune dintr-un cristal macroscopic este, 
practic, neutră. 

Pentru a evalua energia potenţială, observăm că poziţiile ocupate de 
fiecare ion pozitiv sint echivalente. De asemenea, pe baza figurii 1.7, putem 
conchide că distribuţia ionilor pozitivi în jurul unui ion negativ este exact 
aceeași ca și distribuţia ionilor negativi în jurul unui ion pozitiv ş;a.m.d. 
Prin urmare, putem lua ca central un ion, indiferent de ce fel, să insumăm 
asupra tuturor interacțiunilor cu ionii înconjurători şi să multiplicăm cu 
numărul total de ioni de ambele semne. În acest fel suma dublă din ecua- 


ţia (9), se reduce la o singură sumă și un factor N, coeficientul = este 


introdus, ţinind seama de faptul că fiecare pereche a fost luată de două ori. 
Astfel, energia reţelei de clorură de sodiu, formată din W ioni, este 


N 
st pp ate | (10) 
2 12 


4TEoT4 


Alegind ionul pozitiv în centru, ca în figura 1.7, b, suma cuprinde toţi vecinii, 
apropiaţi şi depărtaţi. Expresia explicită a sumei este următoarea: 


2 A N i u6eă 12e2 în: 8e2 b 
dir 2 ai a T fai V'3a E, -] in 


Primul termen apare datorită celor şase ioni de clor din apropiere, aflaţi 
la distanţa a, al doilea de la cei 12 ioni de sodiu, aflaţi în colţurile cubului 
ş.a.m.d. Este evident că acest șir nu este absolut convergent. Dacă am fi 
făcut greșeala să însumăm întîi toţi termenii pozitivi, atunci suma ar fi 
fost divergentă. Pentru a calcula o asemenea sumă, o vom extinde la ionii 
din ce în ce mai îndepărtați, incluzindu-i în grupe care să reprezinte celule 
aproape neutre de substanță. Apoi, dacă se fragmentează suma, întrucît 
ionii mai îndepărtați formează un amestec egal de sarcini pozitive şi nega- 
tive, putem fi siguri că contribuţia lor este neglijabilă. Aceasta este o descri- 
ere grosolană a unei probleme delicate, pentru care astăzi se folosesc, în 
evaluările numerice, calculatoarele electronice. În exemplul tratat rezultatul 
este: 


 — =. 8642 + 109Ne? 7 (12) 

a a 
unde N — este numărul ionilor, de două ori mai mare decit numărul molecu- 
lelor de NaCl. 

Semnul minus exprimă rolul dominant al vecinilor mai apropiaţi şi arată 
că pentru a desface cristalul in ioni este necesară efectuarea unui lucru meca- 
nic. Cu alte cuvinte, energia electrică ajută la explicarea coeziunii cristalului. 
Totuşi, ea nu este singura explicaţie, întrucit energia potenţială a distribuţiei 
de sarcini scade prin micşorarea distanțelor a şi cristalul s-ar destrăma. 
Întilnim din nou cunoscuta dilemă a fizicii clasice, adică necuantice. Conform 
legilor fizicii clasice, nici un sistem nu poate fi în echilibru stabil dacă se 
află numai sub acțiunea forțelor electrice. Anulează oare aceasta analiza 
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„noastră ? Nicidecum. Este remarcabil și imbucurător faptul că, în fizica 
cuantică a cristalelor, noţiunea de energie potenţială iși păstrează sensul și 
ea poate fi calculată prin metoda prezentată aici. 


1.7. CÎMPUL ELECTRIC 


Să presupunem că avem o distribuţie oarecare de sarcini gi, gaz, -.., n, 
fixate în spaţiu şi că nu ne interesează forţele pe care, le exercită una asupra 
celeilalte, ci numai efectul lor asupra unei alte sarcini oarecare go, care 
poate fi adusă în vecinătatea lor. Ştim cum se calculează forța rezultantă 
ce acționează asupra acestei sarcini, dacă sînt date coordonatele ei z, y, z 
Forţa exercitată asupra sarcinii go este: 


F, = ai 404; Toj (13) 


2 
1 4TEoroj 


unde ro; este distanţa de la sarcina j pină la punctul (z, y, 2). Forţa este 
proporţională cu go, astfel incit dacă eliminăm pe go, obținem o mărime 
vectorială care depinde numai de structura inițială a sistemului de sarcini 
Qi» a =; de Şi de poziţia punctului (z, g, 2). Numim această funcţie vec- 
torială de z, y, z— cimpul electric produs de sarcinile gi, q2, --:; (a — şi O 
notăm cu E. Sarcinile gi, gz, -.. ga le numim sursele cimpului. Putem defini 
cimpul electric E al distribuţiei de sarcini, în punctul (z, g, 2) 


A 


N difoj 


2 
ZI unevij 


În figura 1.8 este reprezentată compu- 
nerea vectorială a cîmpului produs de sarcina 


punctiformă egală cu +a - 10 (unităţi SI 


de sarcină electrică) cu cîmpul produs de sar- 
cina punctiformă — — . 10%, într-un anumit 


punct din spaţiu. În S.I. intensitatea 
cimpului electric se exprimă în newton pe 
coulomb, N/C: 

Pină acum n-am aflat nimic nou, cîmpul 
electric reprezintă doar o altă posibilitate de 
descriere a sistemului de sarcini; el deter- 
mină mărimea și direcţia forţei ce acţio- 
nează asupra unităţii de sarcină studiate 
o aflată într-un punct oarecare. Trebuie să 
fim atenţi la această interpretare. Dacă 


Fig. 1.8. Intensitatea cîmpului într-un punct dat este 
suma vectorială a intensității cîmpurilor datorate 
tiecărei sarcini din sistem. 
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sarcinile sint fixe, introducerea unei sarcini finite go, poate determina schim- 
barea poziţiei sarcinilor sursă, astfel încit însuși cimpul, definit prin ecua- 
ţia (14), să difere. De aceea pornim raţionamentele noastre, de la sarcini 
fixe. Uneori, se definește cimpul, pornind de la condiţia ca sarcina go să 


fie „infinit mică“ şi atunci cimpul E se determină ca limita raportului DE: 


do 
cînd go — 0. Rigurozitatea unei asemenea determinări este aparentă. Să nu 
uităm că, în realitate, n-am întîlnit niciodată o sarcină mai mică decit el 
Dacă luăm ecuaţia (14) ca definiţie a lui E, fără referiri la sarcina de probă, 
nu apare nici o problemă şi nu e necesar ca sursele să fie fixe. Dacă intro- 
ducerea unei noi sarcini determină deplasarea sarcinilor sursă, atunci, într-ade- 
văr, are loc și schimbarea cimpului electric şi pentru a stabili forța ce acţio- 
nează asupra noii sarcini, trebuie să considerăm în calcul noul cimp electric. 

Vă puteţi, totuși, întreba ce este un cimp electric? Este ceva real sau 
doar o denumire pentru un coeficient într-o ecuaţie, care trebuie înmulţit 
cu ceva pentru a da valoarea numerică a forței pe care o măsurăm experi- 
mental? Pentru a răspunde, trebuie să avem în vedere două chestiuni. În 
primul rind, atita timp cît formula e valabilă, nu există nici o diferenţă. 
Acest răspuns este cit se poate de serios. 

În al doilea rind, faptul că cunoașterea vectorului cimp electric 
într-un punct din spaţiu este suficientă pentru a determina forța ce acţio- 
nează asupra unei sarcini oarecare, aflate în acel punct, nu este deloc banal. 
Ar fi putut fi altfel! Dacă n-ar fi existat experienţele, ne-am putea imagina 
că asupra a două sarcini unitate, aflate în puncte diferite, acționează forțe 
egale, iar sarcinile de probă de două ori mai mari, ar fi supuse unor forţe- 
diferite, depinzind de natura altor sarcini din sistem. În această situaţie, 
descrierea forţelor cu ajutorul cimpului electric nu este valabilă. 

Cimpul electric conferă fiecărui punct al sistemului o proprietate locală, 
avind următorul sens: dacă cunoaștem valoarea lui E într-o regiune a spa- 
țiului, ştim, fără a mai face alte cercetări, ce se va întimpla cu oricare din 
sarcinile aflate în această regiune. Nu e nevoie să ştim cum s-a format 
cimpul. Dacă cunoaștem cîmpul electric în toate punctele spaţiului, avem o 
descriere completă a întregului sistem care ne ajută să găsim poziţiile și 
mărimile tuturor sarcinilor. 

Pentru reprezentarea unui cîmp electric trebuie să asociem, fiecărui 
punct din spaţiu, un vector care determină. mărimea și direcția cimpului. 
În carte vom folosi diferite reprezentări ale cimpului de vectori, dar nici una 
din ele nu este complet satisfăcătoare. 

Este greu de reprezentat, în spaţiul cu două dimensiuni, o funcţie vecto- 
rială definită în spaţiul tridimensional. Putem indica mărimea și direcția 
lui E, în diferite puncte, prin săgeți trasate în apropierea acestor puncte, 
făcînd săgețile mai lungi acolo unde E este mai mare*. Folosind această 
reprezentare, în figura 1.9, a este desenat cimpul unei sarcini punctiforme 
izolate, egală cu +3 unităţi arbitrare și în figura 1.9, d — cîmpul unei sarcini 
de —1 unităţi. Aceste reprezentări nu ne ajută cu nimic în înţelegerea noţiunii 
de cimp al unei sarcini izolate; fiecare își poate imagina un cîmp radial de 
forţe care variază invers proporţional cu pătratul distanţei și fără desen. 


* O asemenea reprezentare este greoaie. Este greu de indicat punctul din spaţiu 
în care se aplică valoarea vectorului dat și de obicei domeniul valcriler lui E este atit 
de mare, încit nu se pot desena săgețile proporţionale cu E. 
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3 — Electricitate și magnetism vol. II 


e Sarcina + 3 
(a) o Sarcina — 1 (b) 
Fig. 1.9. (a) cîmpul sarcinii q, = +3,(b) cîmpul sarcinii q; = —1. Ambele desene sînt 


aproximative avînd doar valoare ilustrativă. 


Folosim această reprezentare pentru a putea combina cîmpul a două sarcini 
diferite, separate prin distanţa a, ca în figura 1.10. În figura 1.10 poate 
fi reprezentat cimpul ce conţine sarcinile, doar în plan. Pentru a obţine 
reprezentarea în spaţiul tridimensional trebuie rotit desenul în jurul axei de 
simetrie. Pe figura 1.10 există un punct în care E este zero. La ce distanţă, 
faţă de cea mai apropiată sarcină, se află acesta? Să observăm, de ase- 
menea, că la marginea figurii cimpul este îndreptat mai mult în afară. Se 
vede că la distanță mare, faţă de sarcini, el se aseamănă foarte mult cu 
cimpul unei sarcini punctiforme pozitive. Trebuia să ne așteptăm la asta 
întrucît îndepărtarea sarcinilor nu are prea mare influenţă în cazul punctelor 
aflate la distanţe mari și dacă unim cele două surse, obținem o sarcină puncti- 
formă egală cu +2 unităţi. 

Un alt mod de reprezentare a vectorului cimp se face cu ajutorul liniilor 
de cimp. Acestea sint simple curbe a căror tangente, în orice punct, coincid 
cu direcţia cimpului în acel punct. Aceste curbe sint netede și continue cu 
excepţia unor singularități asemenea sarcinilor punctiforme sau ca punctul 
din figura 1.10 în care cimpul este nul. După liniile de cîmp nu se poate 
determina direct mărimea cimpului, deşi, așa cum vom vedea, liniile de 
cimp converg pe măsura apropierii de regiunea unde cimpul este intens și 
diverg în regiunea unde cimpul este slab. În figura 1.11 sînt trasate citeva 
linii de cimp pentru aceeași distribuţie de sarcini, ca în figura 1.10, o sarcină 
pozitivă de 3 unităţi şi o sarcină negativă egală cu o unitate. Din nou, din 
cauza condiţiilor grafice, ne limităm doar la o reprezentare în plan. 
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Fig. 1.10. Cîmpul în vecinătatea a două sarcini, q, = --3, q; = —1, este suprapunerea 
cîmpurilor din figura 1.9, a şi 


Fig. 1.11, Cîtevalinii de cîmpale cîmpului electric din jurula două sarcini, q, = +3, qa = —1. 


1.8. DISTRIBUŢII DE SARCINĂ 


Este momentul să trecem de la sarcinile punctiforme la distribuțiile con- 
tinue de sarcină. O distribuţie de sarcină în volum este descrisă de o funcţie 
scalară a densităţii de sarcină p, care depinde de poziţie și care are dimen- 
siunile [sarcină)]/[volum]. Adică, densitatea e dă sarcina conținută în ele- 
mentul de volum. Același simbol este deseori utilizat pentru masa unități 
de volum, dar în această carte vom înţelege întotdeauna prin p — sarcina 
unității de volum. 

Dacă scriem pe p ca funcţie de coordonatele z, y, z, atunci p(z, y, 2) dz dy dz 
este sarcina conținută într-un volum infinitezimal dz dy dz, aflat în 
punctul (z, , 2). 

Bineinţeles că, la scară atomică, densitatea de sarcină variază enorm 
de la punct la punct; cu toate acestea şi în acest domeniu, se dovedește a 
fi o noţiune utilă. O vom folosi, mai ales, la studiul sistemelor macroscopice, 
în comparaţie cu dimensiunile cărora elementul de volum dv = dz dy dz 
este destul de mic, dar suficient de mare pentru a putea cuprinde mai mulţi 
atomi sau sarcini elementare. După cum am mai remarcat, problema se 
pune similar la definirea densităţii masice a substanţei. 

Dacă sursa cimpului electric este mai curind o distribuţie continuă 
de sarcini decit de sarcini punctuale, atunci în ecuaţia (13) trebuie doar 
înlocuită suma, cu integrala corespunzătoare. Integrala dă valoarea cimpului 
electric în punctul (z, y, 2), care este produs de sarcinile aflate în alte puncte 
(7, y, 2): Ş 

Bta, 2) = pr Parra 


4TE9 


(15) 


pr 


Aceasta este o integrală de volum. Fixînd 

punctul (z, y, 2), variabilele de integrare 

p(x,y,z) Z', y', 2' mătură întreg spaţiul în care se 
? află sarcini, însumind astfel contribuţiile 

tuturor porțiunilor de sarcină. Vectorul 


(ri) unitar r este îndreptat de la (4 vs 2) 
i spre (z, y, 2; pentru sensul invers al lui 
A 


r se pune semnul minus în fața integralei. 
Punerea corectă a semnelor este întotdeauna 
dificilă. Trebuie să ţinem seama că sensul 
cimpului electric se stabileşte pornind de la 
sarcina pozitivă (figura 1.12). 


(,y,2) 
Fig. 1.12. Fiecare element din distribuţia de sarcină 
px”, y', z') aduce o contribuţie în intensitatea cîmpu- 
lui electric E din punctul (x, y, z). Cîmpul total 
în acest punct, este suma tuturor acestor contri- 
buţii (relaţia 15). 
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În apropierea sarcinii punctuale reale cimpul electric creşte pe măsura 
apropierii de punct, tinzind spre infinit ca 1/r?. Nu are sens să vorbim de 
cîmp în punctul în care se află sarcina punctiformă. Întrucit sursele fizice 
ale cîmpului nu sint concentraţii infinite de sarcină într-un volum egal cu 
zero ci structuri finite, vom ignora pur şi simplu, singularităţile matematice 
implicate de limbajul folosit pentru noţiunea de sarcină punctilormă şi nu 
ne interesăm de ceea ce se petrece în interiorul surselor elementare. Este, 
totuşi, util de remarcat că o distribuţie continuă de sarcină nu are singulari- 
tăţi şi permite determinarea cimpului în puncte aflate în interiorul distribu- 
ţiei. Acesta este motivul pentru care integrala de volum din ecuaţia (15) 
nu este divergentă în jurul punctului r = 0, elementul de volum fiind propor- 
ţional cu r?dr. Cu alte cuvinte, atita timp cît p rămine o mărime finită, 
- cîmpul va fi, de asemenea, finit peste tot chiar în interiorul sau la marginea 
distribuţiei de sarcină. 


1.9. FLUX 


Relaţia dintre cimpul electric şi sursele sale, relație care ne este foarte 
utilă, poate fi exprimată extrem de simplu. Pentru aceasta se defineşte 
mărimea numită fluz. 

Considerăm o suprafaţă închisă de o formă oarecare şi un cimp electric 
în acest spaţiu. În figura 1.13 este reprezentată o asemenea suprafaţă şi 
citeva linii de cimp. Vom împărţi această suprafaţă în porţiuni atit de mici, 
încît suprafaţa fiecărui element este practic plană, iar vectorul cimp nu 
variază pe această suprafață elementară. Cu alte cuvinte, suprafaţa nu tre- 
buie să fie prea neregulată și nu trebuie să treacă chiar printr-o singulari- 
tate* a cimpului, ca de exemplu o sarcină punctiformă. Elementul de supra- 
faţă are o mărime bine determinată, exprimată în cm? şi defineşte o direcţie 
unică — cea a normalei la suprafața elementului, îndreptată spre exterior. 
(Întrucît suprafața este închisă, se poate deosebi partea interioară de cea 
exterioară. Aici nu există nici o ambiguitate.) Să reprezentăm această 
mărime şi direcţie printr-un vector; atunci, pentru fiecare element de supra- 
faţă ], există un vector a;, care determină mărimea și orientarea elementului 
de suprafață. Toate etapele urmărite sînt reprezentate în figura 1.13, b şi c. 
Vectorii a; nu depind de forma elementului de suprafaţă; modul în care 
am făcut împărţirea în suprafeţe elementare nu joacă nici un rol, atita 
timp cît elementele sint suficient de mici. 

Fie E; vectorul cîmp electric pe suprafaţa elementară. Produsul scalar 
E,-a; este un număr. Acest număr îl numim fluzul prin elementul de 
suprafaţă. Pentru a înțelege originea acestei denumiri, să alegem o funcţie 
vectorială care reprezintă viteza de mișcare într-un fluid — un rîu, de 
exemplu, în care viteza variază de la un loc la altul, dar este constantă în 


* Printr-o singularitate a cîmpului înţelegem, de obicei, nu numai o sursă puncti- 
formă în care cîmpul tinde spre infinit, dar orice loc în care mărimea sau direcţia 
cîmpului suferă o discontinuitate ca, de exemplu, un strat infinitezimal subțire cu sarcină 
concentrată. Acest din urmă tip de singularitate, nu introduce dificultăţi, dacă oricare 
parte finită a suprafeţei alese nu coincide cu suprafaţa de discontinuitate. 
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(a) «b) (c) 


Fig. 1.13. (a) O suprafaţă închisă aflată într-un cîmp vectorial este împărțită (b) în elemente 
de suprafață mici. (c) Fiecare suprafată elementară este reprezentată printr-un vector îndreptat 
spre exterior. 


timp, în orice poziţie. Să notăm acest vector cu v, măsurat în m/s. Atunci 
dacă a este vectorul elementului de suprafaţă orientat din apă, exprimat 
în m?, v-a este fluxul apei prin elementul de suprafață ales, exprimat 
în m*/s (fig. 1.14). Trebuie să subliniem că definiţia dată fluxului este apli- 
cabilă oricărei funcţii vectoriale, indiferent de variabila fizică pe care o 
reprezintă. 

Să adunăm, acum, fluxul prin toate suprafeţele elementare pentru a 
obţine fluxul prin întreaga suprafaţă — o mărime scalară, pe care o vom 


nota cu 4: 
p = Ir E; : a; (16) 
Toţi j 


Fig. 1.14. Fluxul printr-un cadru de arie a este v-a, unde v este viteza fluidului. Fluxul este 
volumul de fluid ce trece prin suprafață în unitatea de timp. 


Flux = va Flux = 0 Flux = va cos 60*= 0.5 va 


Micşorind elementele de supra- 
faţă şi mărind numărul lor la infinit, 
trecem de la suma (16) la integrala de 
suprafaţă: 


9 = | E-da (17) 
pe întreaga 
suprafață 

Integrala de suprafaţă pentru o 
funcţie vectorială oarecare F, pe supra- 
faţa S, înseamnă următoarele: se îm- 
parte $ în elemente mici, reprezentate 
printr-un vector, îndreptat spre inte- 
riorul suprafeţei, a cărui mărime este 
egală cu aria elementului de ' supra- 
aţă; pe fiecare element, e n produsul Fig. 1.15. Cu ce este egal fluxul exterior 
scalar al vectorului suprafeţei elemen- prin sferă, în cîmpul E al sarcinii puncti- 
tare și a valorii locale a vectorului F, forme aq. 
se însumează toate aceste produse și 
limita acestei sume cînd suprafeţele elementare sînt micşorate din ce în 
ce msi mult, este integrala de suprafaţă. Nu trebuie să ne sperie per- 
spectiva unui asemenea calcul pentru o suprafaţă neregulată ca cea din 
figura 1.13. Proprietatea surprinzătoare, pe care ne pregătim să o demon- 
străm, ne va scuti de aceasta! 


1.10. LEGEA LUI GAUSS 


Să luări cazul cel mai simplu: să presupunem că cimpul este produs 
de o sarcină punctiformă pozitivă g izolată şi că suprafaţa este o sferă de 
rază r cu centrul în punctul în care se găsește sarcina (fig. 1.15). Care este 
fluxul O prin această suprafață? Răspunsul este simplu deoarece mărimea 
lui E, în fiecare punct al suprafeţei, este g/4meor? și direcția coincide cu nor- 
mala exterioară în acest punct. Astfel: 


O = E X suprafața totală = —— x nr? = 9 
prafața to ir = 


(8) 


Fluxul nu depinde de dimensiunile sferei. Să ne imaginăm, acum, o a doua 
suprafață, nesferică, care s-o cuprindă pe prima (fig. 1.16). Afirmăm că 
fluxul total prin această suprafaţă este egal cu fluxul prin sferă. Pentru a 
dovedi aceasta, să luăm un con, cu virful în g, care taie o suprafață mică a 
pe sieră şi un element A pe suprafaţa exterioară, aflat la distanța R de 
sarcina punctiformă. Suprafaţa A este mai mare decit a din două motive: 
în primul rind, datorită raportului pătratelor distanțelor (R/r)? şi în al 
doilea rind, datorită înclinării care introduce factorul 1/cos 0. Unghiul 0 
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este unghiul dintre direcţia normalei 
exterioare şi direcţia razei (v. fig. 1.16). 
Cimpul electric din vecinătatea nor- 
malei este mai mic decit cimpul pe 


sferă cu factorul [2 şi îndreptat tot 


radial. Dacă Ep) este cimpul în por- 
țiunea exterioară a suprafeţei şi E, 
cimpul în dreptul sferei, atunci: 


Fluxul prin porţiunea suprafeţei 
exterioare = Ep):A =—E(pyA cos0. 


Fluxul prin porţiunea suprafeţei 
interioare = E, :a = Ea (19) 


En)A cos 0 = 


3; a i | Ei pa E 
=[£u E] [a = Ea | cos = Ea. 


Aceasta dovedește că fluxul prin cele 
două suprafeţe elementare este ace- 
laşi. 
Fiecare element de pe suprafeţa 
a: cec heat ea ip exterioară corespunde unei porţiuni a 
este același cu fluxul prin sferă. suprafeţei sferice, astfel încit fluxul 
total trebuie să fie același prin ambele 
suprafeţe. Înseamnă că fluxul total prin suprafaţa nou aleasă va fi egal 
tot cu g/eo. Dar formele şi dimensiunile suprafeţei au fost alese arbitrar*. 
Prin urmare: fluxul cimpului electric printr-o suprafață oarecare care cuprind 
o sarcină” punctiformă g este q/eo. Se poate arăta, de asemenea, că fluxul 
total printr-o suprafaţă închisă este nul dacă sarcina se află în afara supra- 
feţei. Această demonstraţie o lăsăm în seama cititorului, ca o variantă a 
problemei (fig. 1.17). 

Există o cale datorită căreia rezultatul devine evident. Să presupunem 
că în gq se află o sursă care emite particule în toate direcţiile, cu viteză 
constantă — de exemplu, nuclee atomice sau fotoni. Evident, fluxul de 
particule printr-o secţiune egală cu unitatea de suprafaţă, va scădea invers 
proporţional cu pătratul distanţei de la secțiune pină la g. Prin urmare, 
putem face o analogie între intensitatea cimpului electric E și intensitatea 
fluxului de particule, exprimat în nuclee pe unitatea de suprafaţă și în 
unitatea de timp. Este suficient de clar, că fluxul de nuclee printr-o suprafaţă 
oarecare care îl cuprinde pe g, nu depinde de dimensiunile şi forma acestei 


* Pentru a fi siguri, am ales a doua suprafață astfel încît să cuprindă sfera, dar 
nu e absolut necesar. În afară de aceasta, sfera poate fi aleasă oricît de mică. 
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Fig. 1.17. Pentru a arăta că în (a) fluxul prin supra- 
fața S este nul (a), se poate folosi figura (b). 


suprafeţe, întrucît este egal doar cu numărul 
total de particule emis în unitatea de timp. 
În mod corespunzător, fluxul lui E printr-o 
suprafaţă închisă nu trebuie să depindă de 
dimensiunile şi forma ei. Aceasta se explică 
prin faptul că intensitatea este invers propor- e, 
țională cu pătratul distanţei. 

Acum se poate folosi principiul superpo- (a) 
ziţiei. Orice cîmp electric este suma cîmpuri- 
lor electrice produse de fiecare sarcină în parte. 
Această proprietate a fost exprimată în legea 
lui Coulomb (ecuaţia 13). Este clar că fluxul 
este o mărime aditivă, în sensul că dacă 
există un număr de surse Qi, Q2, -.-, e care 
produc, corespunzător, cimpurile E, E», ..., Ex, 
fluxul total O, printr-o suprafaţă oarecare S 
aflată în cimpul existent, poate fi scris ca 


o=| E-da=| [E + Ea +... + Ex]-da (20) 
Esi îsi 


Am stabilit că | E,-da este egală cu g,„/zo, 
EI 


dacă sarcina g, se află în interiorul suprafe- 

ței S şi egală cu zero cind este în afara su- 

prafeţei: astfel, în integrala de suprafaţă din 

ecuația (20), contribuţia fiecărei sarcini g aflată 

în interiorul suprafeţei este exact g/e, și contribuţia tuturor sarcinilor aflate 
în afara ei este nulă. Am ajuns la legea lui Gauss: 


Fluxul cîmpului electric E printr-o suprafață închisă oarecare, adică 
integrala de suprafaţă |E : da, este egal cu AX înmulțit cu sarcina 
€o 


totală din interiorul suprafeţei: 


jE-da= 13 a, = (edo (21) 


Numim afirmaţia din chenar lege, întrucit ea este echivalentă cu legea 
lui Coulomb şi poate fi, la fel de bine, considerată ca o lege fundamen- 
tală a interacțiunilor electrostatice, după ce sarcina și cîmpul au fost defi- 
nite. Legea lui Gauss și legea lui Coulomb nu sint două legi fizice indepen- 
dente, ci reprezintă una şi aceeaşi lege exprimată în moduri diferite*. 


* Există o diferenţă, neesenţială aici, dar importantă la studiul cîmpurilor sar- 
cinilor în mişcare. Legea lui Gauss este valabilă pentru o clasă mai largă de cimpuri 
decit cel electrostatic. În particular un cimp fără simetrie sferică, invers proporţional 
cu r?, poate satisface legea lui Gauss. Cu alte cuvinte, numai legea lui Gauss nu implică 
eri sferică a cîmpului unei surse punctiforme care în legea lui Coulomb se sub- 
nţelege. : 


4l 


Observăm că demonstraţia noastră este bazată pe faptul că interacţiunea 
este invers proporţională cu pătratul distanţei şi de asemenea, pe aditivi- 
tatea interacțiunilor, adică pe principiul superpoziţiei. Astfel, teorema este 
aplicabilă oricărui cîmp din fizică, în care interacţiunea este invers propor- 
țională cu pătratul distanţei, ca de exemplu cîmpului gravitațional, despre 
care am discutat în vol. I, cap. 9. 

Este simplu de verificat că legea lui Gauss nu este valabilă dacă forţa 
este invers proporțională, să spunem, cu cubul distanţei. În acest caz, fluxul 
cimpului electric produs de o sarcină punctiformă g, printr-o sferă de şază R 
cu centrul în punctul în care se află sarcina, va fi 


o = fE-da= 1 _4mRi= A, (22) 
AnegR3 coR 


Mărind sfera suficient de mult, putem micşora fluxul prin ea oricit 
dorim, în timp ce sarcina totală din interior rămine constantă. 

Această teoremă remarcabilă ne lărgește posibilităţile în două moduri: 
în primul rind, ne relevă legătura dintre cimp și sursele sale, în mod opus 
legii lui Coulomb. Legea lui Coulomb ne spune cum să determinăm cimpul 
electrio dacă sînt date sarcinile; cu legea lui Gauss putem determina sarcina 
într-o regiune oarecare dacă se cunoaşte cimpul. În al doilea rind, relaţia 
matematică demonstrată este un util instrument analitic care, așa cum 
vom vedea, ne va simplifica rezolvarea problemelor complicate. 


1.11. CÎMPUL UNEI DISTRIBUŢII SFERICE DE PURTĂTORI DE SARCINĂ 


Putem folosi legea lui Gauss pentru a găsi cimpul electric al unei dis- 
tribuţii sferice simetrice de sarcină, adică, a unei distribuții în care densi- 
tatea de sarcină depinde numai de distanţa pină la un punct central. În 
figura 1.18 este reprezentată o secțiune transversală printr-o asemenea 
distribuţie. În această distribuţie, densitatea de sarcină este mare în centru, 
apoi descreşte și pe măsura depărtării de centru, crește din nou şi la dis- 
tanţe mai mari ca r, este zero. Care este cimpul electric într-un punct oare- 
care P, aflat în afara distribuţiei, sau în punctul P,, din interiorul ei (fi- 
gura 1.19)? Dacă am porni numai de la legea lui Coulomb, am însuma 
vectorii cimp electric, daţi de fiecare element de volum al distribuţiei de 
sarcină, în punctul P,. Să încercăm o altă cale care folosește și simetria 
sistemului şi legea lui Gauss. 

Datorită simetriei sferice, cimpul electric în orice punct este dispus 
radial — nu există o altă direcţie. Ca urmare, mărimea cimpului E trebuie 
să fie aceeaşi în toate punctele de pe suprafaţa sferică $, de rază r,, întrucît 
toate punctele sint echivalente. Să notăm mărimea acestui cimp cu E. 
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Fig. 1.18. O distribuție de sarcină cu sime- 
trie sferică. 


Fig. 1.19. Cîmpul electric al unei distribuții 
sferice de sarcină. 


Fluxul prin această suprafață $, este egal cu 4r72E, şi, conform legii lui 
Gauss, trebuie să fie egal cu de 1/e ori sarcina cuprinsă în interiorul supra- 


feţei. Înseamnă că 4xr?E, = A (sarcina din interiorul lui $,) sau 
£9 


sarcina din S$ 
E a, (23) 
ATEg4 


Comparind-o cu cimpul unei sarcini punctiforme, observăm că cîmpul 
în toate punctele de pe suprafața S, este acelaşi, ca şi cum toată sarcina din 
interiorul suprafeţei S, ar fi concentrată în centru. Acelaşi lucru se aplică 
unei sfere aflată în interiorul distribuţiei de sarcină. Cimpul, în orice punct 
de pe suprafaţa S$, este același, ca și cum toată sarcina din interiorul lui S; 
s-ar afla în centru şi toată sarcina din exteriorul lui 5, n-ar exista. Evident, 
cîmpul în interiorul sferei delimitate de un strat sferic de sarcină este nul 
(fig. 1.20). 

Folosind aceeaşi demonstraţie şi în cazul cimpului gravitațional, ajungem 
la concluzia că Pămintul, presupunind că distribuţia masei lui are simetrie 
sferică, atrage toate corpurile exterioare ca şi cum întreaga sa masă ar fi 
concentrată în centru. Această afirmaţie ne este mai familiară. Ea a fost 
demonstrată în vol. 1 folosind potenţialul gravitațional şi o integrare. Celor 
care sint înclinați să creadă că acest principiu exprimă o proprietate evi- 
dentă a centrului de masă, trebuie să le reamintim că teorema nu este vala- 
bilă, în general, pentru alte forme. Un cub perfect, cu densitate omogenă 
nu atrage corpurile exterioare ca și cum masa ar fi concentrată în centrul ei 
geometric. 

Pentru Newton această teoremă nu era evidentă. El ar fi avut nevoie 
de ea ca fundament pentru a demonstra că forţe de aceeaşi natură explică 
mişcarea orbitală a Lunii cit și căderea corpurilor pe Pămînt. 
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Fig. 1.20. Cîmpul este nul în interiorul unei pături 
sferice încărcate. 


Întirzierea publicării cu aproape 20 de 
ani a teoriei gravitaţiei se explică, în parte, 
şi prin dificultăţile pe care Newton le-a în- 
timpinat în demonstrarea acestei teoreme. 
Demonstrația la care a ajuns și pe care a 

publicat-o în 1686 în Principia (Cartea I, 
gi paragraful XII, Teorema XXX) este de o 
în interior, . uimitoare ingeniozitate realizind-o cu aju- 
i Săi torul unei integrări de volum complicate 
fără a-i fi cunoscute bazele calculului in- 
tegral. Demonstrația este mult mai lungă 
şi mai încîlcită decît cea folosită de noi 
pentru legea lui Gauss. Și toate acestea 
pentru că, cu toată ingeniozitatea mate- 
matică și originalitatea sa, lui Newton i-a 
lipsit teorema lui Gauss — o relaţie care 
nouă ni se pare evidentă, dacă nu chiar 
banală. 


1.12. CÎMPUL UNEI SARCINI LINIAR DISTRIBUITE 


Un conductor liniar încărcat lung, de grosime neglijabilă, poate fi carac- 
terizat prin sarcina electrică pe unitatea de lungime. Să notăm cu A densi- 
tatea liniară de sarcină, măsurată în coulombi pe metru. Care este cimpul 
electric al unei asemenea distribuții liniare, de lungime infinită și cu densi- 
tatea de sarcină A constantă? Vom rezolva problema pe două căi: întii, 
vom porni de la legea lui Coulomb şi vom folosi integrarea. 5 

Pentru a calcula cimpul în punctul P din figura 1.21, trebuie să 
adunăm contribuţiile tuturor elementelor distribuţiei liniare de sarcină de 
lungime dz. Sarcina dg a unui asemenea element este dg = Adz. Orientind 
axa z pe direcţia distribuţiei liniare de sarcină, putem duce axa y prin 
punctul P, aflat la distanţa r metri de la cel mai apropiat punct de pe 
conductor. Din considerente de simetrie, cîmpul electric în punctul P, trebuie 
să fie îndreptat pe direcţia axei y, astfel încît E. şi E, sint nule. Contri- 
buţia sarcinii dg la componenta pe 7 a cimpului electric în punctul P este 


dE, = = cos 0 = a cos (24) 


AreR? Teo 


unde 0 este unghiul dintre vectorul cîmp electric, produs de sarcina dg, 
şi direcţia axei y. Componenta totală a cîmpului pe axa y va fi 


—c &neoR? 


E, = Şc, d ke az BE E (25) 
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Este convenabil să fie folosit ca variabilă de in- 
tegrare unghiul 6. Întrucît R=r/cos 0 şi 
dz = Rd0/cos, integrala devine: 


m? Acos 0d0 
o gi 2 
—n]2 —ATE9r 


n 


dz SĂ că cos 0d0=-A-. (26) 
ATE9r J—n]2 2TEor 


Se vede că intensitatea cimpului unei distri- 
buţii liniare infinite de sarcină şi cu densitate 
uniformă, este invers proporţional cu distanța 
de la conductor. Direcţia este, bineinţeles, ra- 
dială îndreptată dinspre conductor înafară — 
dacă conductorul poartă sarcini pozitive şi spre 
conductor — dacă sarcinile sint negative. 

Legea lui Gauss duce exact la acelaşi rezultat. 
Să închidem un segment din distribuţia liniară 
de sarcină într-un cilindru circular de lungime 
L şi rază r ca în figura 1.22 şi să calculăm 
fluxul prin această suprafaţă. Așa cum am mai 
văzut, considerentele de simetrie ne garantează 
că fluxul prin capetele acestei „cutii de conserve“ 
este nul. Fluxul prin suprafaţa cilindrică este 
egal cu suprafața 2rrL înmulțită cu cimpul E, 
de pe suprafaţă. Pe de altă parte, sarcina din 
interiorul cilindrului este tocmai AL, astfel încît 


legea lui Gauss ne dă 2rrLE, ai sau 
? LI) 
E, = 2 (27) 
2regr 


în concordanţă cu ecuaţia (26). 


1.13. CÎMPUL SARCINII DISTRIBUITE 
PE UN PLAN INFINIT 


Sarcina electrică distribuită uniform într-un 
strat subţire este numită distribuţie superficială 
de sarcină. Să considerăm o suprafaţă plană in- 
finită cu o densitate superficială de sarcină o 
constantă. Ciîmpul electric pe ambele feţe ale 
suprafeţei, indiferent de mărime. trebuie să fie 
neapărat perpendicular la suprafaţă; o altă di- 
recţie în sistem nu este posibilă. De asemenea, 


Fig. 1.21. (a) Cîmpul în P 
este suma vectorială a contri- 
buţiilor fiecărui element din 
distribuţia liniară de sarcină. 
(b). Detaliu din figura (0). 


Fig. 1.22. Determinarea cîm- 
pului unei distribuții liniare 
de sarcină folosind legea lui 


Gauss. 
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Fig. 1.23. Determinarea cîmpului unei distribuții 
superficiale de sarcină infinite folosind teorema 
lui Gauss. 


din considerente de simetrie, cimpul în 
două puncte P şi P', aflate la distanţe 
egale de cele două feţe, trebuie să aibă 
aceeași mărime şi sensuri opuse. Odată 
stabilite aceste lucruri, pe baza legii lui 
Gauss putem determina imediat intensi- 
tatea cimpului, în modul următor: dese- 
năm un cilindru ca în figura 1.23, cu 
aria secțiunii A şi cu punctele P şi P' 
aflate la cele două capete. Fluxul exterior 
se găsește numai la capete, astfel încît, 
dacă E, este mărimea cimpului în punc- 
tul P şi Ep. mărimea în punctul P', 
fluxul exterior este AE, + AEp = 2AE,. 
Sarcina conținută este cA.Prin urmare, 


24E, = A, sau 
£ 


Ep = == (28) 


Se vede că intensitatea cîmpului 
este independentă de r — distanța la 
suprafaţă. Ecuația (28) poate fi dedusă 

şi pe o cale mai compicată, calculind suma vectorială a tuturor contribuţii- 
lor elementelor din distribuţia superficială de sarcină la cimpul din 
punctul P. 

Am găsit că cîmpul unei distribuții liniare de sarcină infinit de lungi, 
variază invers proporţional cu distanţa la conductor, în timp ce cîmpul unui 
strat superficial infinit are aceeași intensitate independentă de distanţă. Toate 
acestea nu sint decit simple consecinţe ale faptului că cîmpul unei sarcini 
punctiforme variază invers proporţional cu “pătratul distanţei. Dacă acest 
lucru nu este încă suficient de evident, se poate explica în alt mod: într-o 
aproximaţie grosolană, partea, din distribuţia liniară de sarcină, care 
aduce contribuţia esenţială în cîmpul din P (fig. 1.21), este partea cea 
mai apropiată — aflată la distanţa r. Dacă însumăm toate aceste părţi, 
neglijind restul, obţinem o sarcină concentrată de mărime g 22 77, care pro- 
duce un cîmp proporţional cu g/4meor? sau cu A/A4neor. În cazul stratului 
superficial, sarcina „efectivă“, în sensul amintit, crește proporţional cu r? pe 


măsura depărtării de suprafaţă, compensind scăderea cimpului cu a 


pentru fiecare element de sarcină. 
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(b) O  rememorare: 


(a) O chestiune fundamen- 


tală : raportul dintre mă- 
rimea forței  gravita- 
ționale și a celei elec- 
trice ce acționează între 
două particule elemen- 


tare. 


unită- 
țile de masă și sarcină 
sint definite în moduri 
diferite. 


Legea lui Coulomb 


Fig. la problema 1.3. 


PROBLEME 


1.1. (a) Să se compare respingerea electrică dintre doi 
electroni, aflaţi la distanţa r unul de altul, cu atracţia 
gravitaţională a acelorași particule. 

Ce valoare trebuie să aibă masa electronului pentru ca 
aceste forţe să se compenseze reciproc? (Valorile mărimilor 
fundamentale ca sarcina şi masa electronului și constanta 
gravitaţională, G, sint date în tabelele de la sfîrșitul 
volumului.) 


(b) În legea gravitaţiei universale (vol. 1, 8 )G 
este o constantă care se determină experimental, în timp 
ce kilogramul, unitate de masă, se definește independent. 
Pentru definirea unităţii de sarcină, se foloseşte legea lui 
Coulomb. Presupunind că unitatea de masă s-ar defini 
în același mod, cu ce va fi egală masa în asemenea unităţi? 


1.2. Care este forţa electrică totală exercitată asupra 
unităţii de sarcină pozitivă, aflată în centrul unui pătrat 
de latură b, dacă în cele patru colţuri ale pătratului se 
află sarcinile 2, 2g9,—4q şi 29? 


1.3. De două baloane identice umplute cu heliu este 
atirnat un corp de masă 5 g. Baloanele plutesc în echi- 
libru ca în figură. Fiecare balon poartă sarcina Q. Să se 
găsească valoarea lui Q. : 

R: 5,53 - 410 C. 
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1.4. În virturile unui triunghi echilateral cu latura r 
se află sarcinile (—e), iar în centrul de greutate al tri- 
unghiului se află sarcina Q > 0. Care trebuie să fie valoarea 
lui Q, pentru ca forţa ce acţionează asupra oricăreia din 
sarcinile negative să fie egală cu zero? Este evident, din 
motive de simetrie, că forţa ce acţionează asupra lui Q 
este întotdeauna zero. Se află sistemul în echilibru stabil? 


Energia . potenţială a unui 1.5. Trei sarcini sînt amplasate ca în figură. 
sialem de sarcini punctiforme. a) Să se calculeze forţa electrostatică ce acţionează 


a asupra fiecărei sarcini. 
| | i: b) Să se calculeze energia potenţială totală a configu- 
Sai 


—s +e raţiei de sarcini. 


1.6. O particulă a« trece cu viteză mare prin centrul 
geometric al moleculei de hidrogen, mișcîndu-se pe direc- 
ţia perpendiculară pe axa ce uneşte cele două nuclee. 
Distanţa dintre nuclee este b. Pe ce porţiune din drum 
forţa exercitată asupra particulei « este maximă? Pre- 
supunem că deplasarea nucleelor în timpul trecerii parti- 
culei a este neglijabilă (această presupunere este valabilă 
deoarece viteza particulei este mare). Vom neglija, de 
asemenea, cîmpul electric al electronilor în moleculă. 
(Această aproximaţie nu este prea corectă întrucit în 
regiunea centrală a moleculei de H, are loc o concentrare 
considerabilă de sarcină negativă.) 


Fig. la problema 1.6. 


1.7, Să se distribuie geometric un proton și uoi elec- 
troni în așa fel, încît energia potenţială a sistemului să 
fie egală cu zero. Cite asemenea poziţii sint posibile pentru 
trei particule aflate în linie dreaptă? 
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Energia potenţială a unei 
distribuții de sarcină. 


Modelul unui electron. 


Energia . potenţială — electrică 
în nucleu. 


Cimpul a două sarcini puncti- 
forme. 


1.8. Să se calculeze energia potenţială ce revine unui 
ion, pentru un cristal ionic unidimensional infinit, adică 
pentru un șir de sarcini echidistante, de mărime e, alter- 
nînd semnele. (Indicaţie: în rezolvare se poate folosi 
dezvoltarea în serie a lui In (1 + z).) 


1.9. O incintă sferică de rază a se umple uniform cu 
sarcină de densitate p. Să se afle energia potenţială U 
a acestei sfere încărcate, adică, lucrul mecanic cheltuit 
pentru alcătuirea ei. -Calculaţi energia, alcătuind sfera 
strat cu strat și folosind faptul că cîmpul, în exteriorul 
unei distribuții sferice de sarcină, este acelaşi cu cel produs 
dacă întreaga sarcină ar fi concentrată în centrul sferei. 
Presupunem că raza sferei astfel alcătuite a devenit r. 
Care este, în acest stadiu, sarcina totală g? 

Vom adăuga, acum, un strat de grosime infinitezimală 
dr; ce lucru mecanic dU s-a consumat pentru a aduce, 
sarcina cuprinsă în acest strat, de la infinit pînă la 
raza r? Vom integra, acum, de la r = 0 pînă lar = a. Să 
se exprime rezultatul în funcţie de sarcina totală Q din 
sferă. 

. = 3 2 
RU pn (Q2/a). 


1.10. La începutul secolului nostru, ipoteza: că masa 
de repaus a electronului ar putea avea o origină pur elec- 
trică a devenit deosebit de atractivă, mai ales după ce 
teoria specială a relativității a demonstrat echivalenţa 
dintre masă și energie. Să ne imaginăm electronul sub 
forma unei sfere încărcate, cu o densitate de volum con- 
stantă și o rază maximă rg. Folosind rezultatul problemei 
1.9, să egalăm energia potenţială a acestui sistem cu 
mc? şi să vedem ce obţinem pentru raza n. Una din defți- 
cienţele modelului este evidentă: nu se prevede nimic 
pentru a putea păstra sarcina laolaltă! 


1.11. Într-o primă aproximaţie structura electrică a 
nucleelor atomilor grei poate fi concepută sub forma 
unor sfere de materie cu densitatea de sarcină de volum 
constantă și egală cu 1,3 * 10%C/m3. Care este variația 


-energiei electrice, exprimată în jouli (J) şi în megaelectron- 


volţi (MeV), dacă un nucleu de uraniu, cu sarcina totală 
egală cu 92 e, fisionează în două nuclee de sarcină și 
rază egale și care apoi se depărtează la distanță mare 
una de alta? : 


1.12. Două sarcini punctiforme se află pe axa z, o 
sarcină egală cu +e în punctul z = +2 cm, și o sarcină 
egală cu — 4 e în punctul z = —2 cm. 

a) Să se calculeze mărimea și direcţia cîmpului electric 
în punctul (0,3; 0) de pe-axa y, aflind, întii, compo- 
nentele cîmpului în acest punct. 

b) Să se localizeze punctul în care cimpul este nul. 
Sint: mai multe asemenea puncte? 
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4 — Electricitate și magnetism vol. II 


Un corp încărcat aflat într-un 
cîmp. 


Cimpul electric în atmosferă. 


Cimpul electric în atomul de 
hidrogen. 


Problema este simplă dacă 
ne amintim principiul sime- 
triei şi al superpoziţiei. 


Legea lui Gauss. 


Feţe plane cu sarcină super- 
ficială. 
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1.13. O picătură de apă, cu diametrul de 10-2 cm, 
poartă o sarcină negativă, astfel încît cîmpul electric 
creat de această sarcină la suprafaţa sa este de 6 * 105V/m. 
Care trehuie să fie intensitatea unui cîmp vertical pentru 
a împiedica căderea picăturii? 


1.14. Există date cu privire la faptul că cîmpul electric 
la suprafaţa Pămîntului nici chiar în medie nu este zero. 
Să presupunem că prin mai multe măsurători, efectuate 
pe glob în același timp, se stabilește că intensitatea medie 
a cimpului, vector orientat în jos, este egală cu 30 V/m.. 

Care este sarcina excedentară pe suprafaţă exprimată 
în sarcini electronice (e) pe centimetru pătrat? 


1.15. Atomul neutru de hidrogen în stare normală se 
comportă, în anumite privinţe, ca o distribuţie de sarcină 
electrică care constă dintr-o sarcină punctiformă de 
mărime --e înconjurată de o distribuţie de sarcină nega- 
tivă a cărei densitate este dată de —p(r) = Ce-2r/as, ao 
este „raza Bohr“ egală cu 0,53 * 10-85 cm şi C este o con- 
stantă, a cărei mărime se alege astfel incit sarcina negativă 
totală să fie exact e. Care este sarcina electrică totală 
în interiorul unei sfere de rază ag? Care este intensitatea 
cîmpului electric la această distanţă de nucleu? 


1.16. O bară subţire elastică neconductoare este îndoită 
sub forma unui arc de cerc de rază 50 cm. Capetele se 
află la 2 cm unul de altul. Pe toată lungimea barei este 
uniform distribuită o sarcină pozitivă de 10—2C. Care 
este mărimea și direcţia cîmpului electric în centrul 
cercului? 


1.17. a) O sarcină punctiformă g se află în centrul 


unui cub de latură d. Care este valoarea integralei | E -da 
pe o faţă a cubului? 

b) Sarcina este deplasată în unul din colţurile cubului. 
Care este acum valoarea fluxului lui E prin fiecare din 
feţele cubului? 


1.18. Două îieţe plane infinite cu sarcină superficială 
de densitate o = 2:10-5C/m? și o = —4/3*10-3C/m?, 
sînt așezate paralel la distanţa de 2 cm una de alta. Să 
se studieze cimpul electric al acestui sistem. Să presu- 
punem, apoi, că cele două plane se intersectează sub un 
unghi drept. Arătaţi cum va fi cîmpul în fiecare din 
cele patru regiuni în care a fost împărțit spaţiul. 


Fig. la problema 1.19. 


1.19. Pe o suprafaţă plană infinită distribuţia super- 
ficială de sarcină o este uniformă. În dreapta ei și paralel 
cu ea se află un strat infinit de sarcină de grosime d şi 
densitate de sarcină de volum p uniformă. Toate sarci- 
nile sînt fixe. Să se determine E. 


1.20. Unul din faptele remarcabile exprimate în legea 
lui Coulomb este acela că sarcinile de același semn se 
resping cu aceeași forţă cu care sarcinile de semn contrar 
se atrag. Pentru a arăta că această afirmaţie nu este o 
chestiune obţinută de definiţie şi pentru a aprofunda 
unele aplicaţii ale ei, să ne imaginăm o lume care diferă 
de a noastră în această privinţă. În această lume unitatea 
de sarcină este definită prin forţa care acţionează între 
sarcinile de același semn. Două sarcini pozitive egale, 
aflate la 1 m una de alta, se resping cu o forţă egală 
cu 1 newton; același lucru este valabil și pentru sarcinile 
negative. Legea variaţiei invers proporţionale cu pătratul 
distanţei și principiul superpoziţiei sint valabile. Dar o 
unitate de sarcină pozitivă şi o unitate de sarcină negativă 
se atrag cu o forţă de k newtoni, k > 1. Să se arate că 
în această lume, se poate întilni o situaţie în care trei 
sarcini concentrate se pot atrage. Dar în lumea noastră, 
este posibil? Este necesară în lumea imaginată genera- 
lizarea noţiunii de sarcină? Ce se poate spune despre 
noțiunea de cîmp electric? Cite măsurători diferite ar 
trebui făcute, folosind sarcini de probă într-un punct 
din spaţiu, pentru a putea determina forţa ce acţionează 
asupra unui corp oarecare încărcat, așezat într-un mod 
oarecare în acest punct? Pentru k < 1, să se găsească o 
situaţie posibilă în lumea imaginară dar complet diferită 
de tot ce apare în lumea noastră. 
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Distribuţia cilindrică de sar- 
cină, 


Cimpul unei sfere cu densi- 
tate de sarcină uniformă. 


1.21. Teorema pe care am demonstrat-o pentru cimpul 
unei distribuții sferice simetrice, şi anume că cîmpul în 
exterior este același cu cîmpul creat dacă întreaga sarcină 
s-ar afla în centru și cîmpul în interior este zero, poate 
fi demonstrată analog în cazul unei distribuții cilindrice 
simetrice, extinsă la infinit pe direcţia axei — de exemplu, 
un tub lung încărcat. 


1.22. Să considerăm o distribuţie sferică de sarcină 
cu densitatea constantă pp de lar=0pină la r=a 
și egală cu zero pentru r > a. Să se determine cimpul 
electric pentru toate valorile lui r și pentru cele mai mici 
decit a şi pentru cele mai mari decit a. Apare oare o 
discontinuitate a cimpului, trecînd prin suprafaţa dis- 
tribuţiei de sarcină, pentru r = a? Apare oare aceeași 
discontinuitate pentru r = 0? 


„Capitolul 2 


Potenţialul electric 


2.1. Integrala de linie a cîmpului electric 

2.2. Diferenţa de potenţial şi funcţia de potenţial 

2.3. Gradientul unei funcţii scalare 

2.4. Obţinerea cîmpului din potenţial 

2.5. Potenţialul unei distribuții de sarcină 

Potenţialul a două sarcini punctiforme 
Potenţialul unui conductor lung (încărcat) 

2.6. Disc unitorm încărcat 

2.7. Forţa ce acţionează asupra sarcinii superticiale 
2.8. Energia unui cîmp electric 

2.9. Divergenţa unei tuncţii vectoriale 
2.10. Teorema lui Gauss și forma diferenţială a legii lui Gauss 
2.11. Divergenţa în coordonate carteziene 

2.12. Laplaceanul 
2.13. Ecuația lui Laplace 
2.14. Deosebirea dintre fizică şi matematică 
2.15. Rotorul unei funcţii vectoriale 
2.16. Teorema lui Stokes 
2.17. Rotorul în coordonate carteziene 
2,18. Semnificaţia fizică a rotorului 


Probleme 


P, 


2.1. INTEGRALA DE LINIE A CÎMPULUI ELECTRIC 


Presupunem că cimpul unei distribuții oarecare staționare de sarcini 
electrice este E. Notăm cu P, și P2 două puncte oarecare în cimp. Integrala 
de linie a lui E între cele două puncte pe un drum oarecare, ce uneşte P, 


cu P2, este egală cu E E - ds (fig. 2.1). Asta înseamnă că: împărţim drumul 


în segmente mici, fiecare segment fiind reprezentat printr-un vector ce unește 
capetele sale; luăm produsul scalar dintre vectorul segmentului și cimpul E 
în acest loc; adunăm aceste produse pe tot drumul. Integrala, ca de obicei, 
este limita acestei sume cînd lungimea segmentelor devine din ce în ce mai 
mică și numărul lor tinde spre infinit. 

Să luăm un exemplu. Presupunem că avem un cîmp electric E ale cărei 
componente sînt E, = Ky și E, = Kz, unde AX este o constantă. Aceasta 
este una din formele posibile ale unui cimp electrostatic. (Vom învăţa curind, 
cum poate fi acesta cu ușurință recunoscut.) În figura 2.2, a sînt repre- 
zentate cîteva linii de cimp. Care este valoarea integralei de linie E, între 
punctele A și C, pe drumul ABC, de exemplu? Vectorul ce reprezintă un 
segment elementar este: 


sr A zu 
2, P, .P, ds = xdz+ydy (1) 
iar vectorul E, în acest caz, este 
E = K(xy+y2) (2) 


Pentru o porţiune elementară oarecare, pro- 
dusul scalar este 


E: ds = K(ydz + zdy) (3) 
: E Pe porţiunea de la A la B, y=2z 
> şi dy = 2dz. Prin urmare, 


(,E-as= x A (ydz + zdy)=K $, ceai de 


+ 2zdz) =4K$ zăz=2K (4) 


Fig. 2.1. Se indică împărțirea în segmente elemen- 
tare ds, 
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Pe porţiunea de la Bla C,y = 2 şi dy =0. 
(E: as = K$, (ydz + zdy) = 
B B 
= K| 2dz =2K (5) 
1 


Prin urmare, integrala de linie pe drumul ABC 
este 2K + 2K adică 4K. 

Cimpul electric al unei sarcini punctiforme 
este radial şi mărimea lui depinde doar de raza r. 
Dacă P, și P2 sint două puncte oarecare în 
cîmpul unei sarcini punctiforme, este destul de 
evident că integrala de linie a lui E este aceeaşi 
indiferent de forma drumului ce uneşte aceste 
puncte. Aceasta rezultă direct din demonstraţia 
folosită în $ 1.5 și ilustrată în figura 1.5, pentru 
obţinerea lucrului mecanic efectuat la deplasarea 
unei sarcini într-un cîmp central de forţe. De 
fapt, singura diferenţă între integrala de linie a 
forței F exercitate asupra sarcinii de probă g şi 
integrala de linie a lui E — cimpul în care se 
mişcă sarcina de probă — este factorul g. Orice 
cimp electrostatic reprezintă, pur şi simplu, o 
suprapunere a cimpurilor produse de anumite 
sarcini, aşa cum reiese din ecuaţiile 1.14 şi 1.15. 
Prin urmare, în orice asemenea cimp, integrala 
de linie a lui E — cimpul total creat de toate 
sursele — nu trebuie să depindă de drum: 


P 
| * E-ds are aceeași valoare pentru oricare 


Pi 
din drumurile ce unesc punctele P, cu Pe 
dintr-un cîmp electrostatic. 


Ca exemplu, să calculăm integrala de linie de 
la A la C (fig. 2.2, c), pe drumul dintre punctele 
(2, 0), cimpul E fiind același ca în cazul prece- 
dent. Pe prima porţiune, pe axa z între origine 
şi 2 = 2, cimpul este perpendicular pe deplasare 
astfel încit produsul E: ds este zero. Pe a doua 
porţiune E, = Kz = 2ăK şi lungimea acestui 


Fig. 2.2. (o! Un drum particular ABC în cîmpul electric. 
Ex = Ky, Ey = Kx. Sînt reprezentate cîteva linii de cîmp. 
(b) Calculul integralei de linie E-ds pe acest drum (v. ec. 
3—5). (c) Un alt drum între aceleași puncte. 


drum este egală cu 2 unităţi. Astfel, obținem pentru integrala de linie, 
aceeaşi valoare ca mai înainte, 4X. De fapt, știind că integrala de linie 
trebuie să fie independentă de drum, nu are sens s-o calculăm pentru un 
drum de forma ABC. În practică nu va trebui să calculăm prea des valoarea 
unei integrale de linie. Scopul urmărit în exemplu este clarificarea noţi- 
unii de integrală de linie. 


hd 


2.2. DIFERENŢA DE POTENŢIAL ŞI FUNCŢIA DE POTENŢIAL 


Întrucît integrala de linie în cîmpul electrostatic este independentă de 
drum, putem defini o mărime scalară Pa, în modul următor: 


pir a E - ds (7) 
Pi 


Atunci, Pa este lucrul mecanic pe unitatea de sarcină pentru a deplasa o 
sarcină pozitivă în cîmpul E, din punctul P, în punctul Pe. Înseamnă că Pa 
este o funcţie scalară univocă de cele două poziţii P, şi Pe, pe care o denu- 
mim diferența de potenţial electric dintre cele două puncte. 

În sistemul de unităţi internaţional (SI) diferenţa de potenţial se măsoară 
în volţi*. 

Pentru a deplasa o sarcină de 1 coulomb între două puncte cu diferența 
de potenţial egală cu 1 volt se efectuează un lucru mecanic de 1 joule (107 ergi). 

Să presupunem că-l fixăm pe P.. Atunci Pa depinde doar de P:, adică 
este funcţie de coordonatele de poziţie z, y, z. Ţinind cont de modul cum 
l-am determinat pe P,, putem scrie funcţia simplu, fără indici *?(z, g, 2). 
Spunem că funcţia ? este potențialul asociat cimpului vectorial E. Este o 
funcţie scalară de poziţie sau un cimp scalar (ceea ce este acelaşi lucru). 
Valoarea ei într-un punct este un număr (exprimat în unităţi de lucru meca- 
nic pe unitatea de sarcină) şi nu i se asociază nici o direcţie. Dacă cimpul 
vectorial E este dat, funcţia de potenţial este determinată pînă la o constantă 
aditivă ce apare datorită alegerii arbitrare a lui P.. 

Ca exemplu, să găsim potenţialul asociat cîimpului electric descris în 
figura 2.2. Este convenabil să amplasăm punctul P, în origine, notată în 
figura 2.2 cu A. Pentru a calcula 


ŞE- ds (8) 


din acest punct de referință și pină la un punct oarecare (z,.y) este mai 
ușor de ales segmentul punctat din figura 2.2, c: 


e(z, y) = — f-. Bds = — es Es dz — E, E, dy. (9) 
(0,0) (0,0) 10,0) 


* Ca şi coulombul, amperul și ohmul, voltul era folosit ca: unitate „practică“ de 
măsură cu mult înainte de a fi pus la punct sistemul internaţional complet al unităţilor 
electrice de măsură. 
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Aşa cum s-a mai amintit, prima integrală este nulă, întrucit în acest 
cimp, componenta E, este zero pe axa z. A doua integrală se rezolvă pentru 
z constant şi întrucit E, = Kz, integrala devine 


— Ka Ş dy (10) 


a cărei valoare este — Kay. Pein urmare, pentru acest cimp, potenţialul este 


Se poate adăuga orice constantă. Ea indică doar faptul că punctul de refe- 
rință în care potenţialul este zero, a fost mutat în altă parte. 

Trebuie să fim atenţi să nu confundăm potențialul P asociat unui cîmp 
dat E cu energia potențială a unui sistem de sarcini. Energia potenţială a 
unui sistem de sarcini este lucrul mecanic total efectuat pentru a forma 
sistemul. De exemplu, în ecuaţia 1.8, am exprimat energia potenţială U a 
sistemului de sarcini din figura 1.6. Potenţialul electric 9(z, y, 2) asociat 
cîmpului din figura 1.6 va fi lucrul mecanic pe unitatea de sarcină efectuat 
pentru a aduce unitatea de sarcină de probă pozitivă de la infinit în punctul 
(7, y, 2) în cimpul acestui sistem de opt sarcini. 


2.3. GRADIENTUL UNEI FUNCŢII SCALARE 


Fiind dat cimpul electric putem găsi funcţia de potenţial electric. Dar 
putem proceda și invers, cunoscind potențialul putem determina cimpul. 
Din ecuaţia (7) se vede că cimpul, într-un anumit sens, este derivata funcţiei 
potenţiale. Pentru a preciza această idee, introducem gradientul unei funcţii 
scalare de poziţie. Fie f(z, y, 2) o funcţie oarecare de coordonate, continuă 
şi diferenţiabilă. Cu ajutorul derivatelor ei parțiale 8f/2z, 2f/9y şi 2f/82 
putem construi în fiecare punct din spaţiu un vector, ale cărui componente 
Z, y, 2 să fie egale cu derivatele parţiale respective*. Acest vector îl numim 
gradientul lui f — grad f, sau yf. 


vf=3 + ral (12) 


* Amintim cititoralui că derivata parţială a funcţiei f(z, y, z) în raport cu z, 2f/3z, 
reprezintă viteza de variaţie a funcţiei cînd z variază, celelalte variabile y şi z fiind 
menținute constante. Mai precis 


| lim flz + Az, 9, 2) — flzy 2) 
dz Ax-0 Az 


De exemplu, dacă f = z2yz, 
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vf este un vector care determină variaţia funcţiei f în jurul unui punct. 
Componenta pe z a acestuia, este derivata parţială a lui f în raport cu z 
care măsoară viteza de variaţie a lui f pe direcţia lui z. Direcţia vecto- 
rului vf într-un punct oarecare este direcția de mișcare, pornind de la 
acest punct, pentru creşterea cea mai rapidă a funcţiei f. Presupunem că 
avem de-a face cu o funcţie de două variabile z şi , astfel încît funcţia 
să poată fi reprezentată în sistemul tridimensional printr-o suprafaţă. Stiînd 
într-un punct oarecare pe această suprafaţă, vedem că în unele direcții supra- 
faţa este mai ridicată, în altele mai coborită. Există o direcţie, în care dacă 
facem un mic pas, ne ridicăm mai sus decit dacă am face un pas de aceeași 
mărime, în oricare altă direcţie. Gradientul funcţiei este un vector, a cărui 
direcţie coincide cu cea mai mare curbură și a cărui mărime este egală cu 
panta măsurată în această direcţie. 

Figura 2.3 ne ajută să ne reprezentăm 
cele afirmate. Să luăm o funcţie oarecare 
de două coordonâte z și y, reprezentată prin 
suprafaţa f(z, 7) din figura 2.3, a. În punc- 
tul (2, y.), suprafaţa este mai ridicată în 
direcţia ce face un unghi de aproximativ 80” 
cu sensul pozitiv al axei z. Gradientul func- 
ției f(z, y), vf, este o funcţie vectorială 
de z şi y. Modul de distribuţie a gradien- 
tului este indicat în figura 2.3, b, printr-un 


Fig. 2.3. Funcţia scalară f(x, y) este reprezentată 
printr-o suprafață (a). Săgețile din (b) reprezintă 
funcția vectorială grad f. 


Fig. 2.4. Dacă f este funcție numai der, drumul cel 
mai scurt, pentru o variație dată a lui f, este pe 
direcția razei, 
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număr de vectori, în diferitele puncte ale spaţiului bidimensional, care 
include și punctul (2, y,). Funcţia vectorială yf, definită în ecuaţia (12) 
este, pur și simplu, o extindere a acestei idei la spaţiul tridimensional. 
(Trebuie să fim atenţi să nu confundăm figura 2.3, a cu spaţiul real tridi- 
mensional z, y, z; aici, a treia coordonată este valoarea funcţiei f(x, y)). 

Ca exemplu de funcţie în spaţiul tridimensional, să presupunem că 
funcţia f depinde doar de r, unde r este distanţa de la un punct fix oare- 
care 0. Pe sfera cu centrul în O și de rază ro și f = f(ro) este constantă. 
Pe o sferă puţin mai mare, de rază ro + dr, ea este de asemenea constantă 
şi are valoarea f(ro + dr). Dacă vrem să trecem de la f(ro) la f(ro + dr), 
drumul cel mai scurt este pe direcţia razei (de la A la B) și nu de la A la C 
(fig. 2.4). „Panta“ lui f este cea mai mare pe direcţia razei, astfel încit yf 


A A 
în orice punct este un vector radial. De fapt yf = r(df/dr), r reprezentind 
în acest caz, pentru orice punct, un vector unitar pe direcţia razei. 


2.4. OBŢINEREA CÎMPULUI DIN POTENŢIAL 


Acum este ușor de văzut că relaţia dintre funcţia scalară f şi funcţia 
vectorială yf este similară, cu excepţia semnului minus, cu relaţia dintre 
potenţialul q și cimpul E. Să luăm valoarea lui ș in două puncte apropiate 
(7, y, 2) şi (z+ dz, y+ dy, 2+ dz). Variația lui e, trecind de la primul 
punct în al doilea, este 


dp = 2% az + 2 dy + 2 dz (43) 
az 2y . 02 


Pe de altă parte, pornind de la definirea lui $, variaţia mai poate fi expri- 
mată ca 


dep = —E: ds (14) 


Vectorul deplasare infinitezimală ds este x dz - y dy + a dz. Astfel, dacă 
identificăm E cu —yș, ecuaţiile (13) şi (14) devin identice. Ca urmare, cimpul 
electric este egal cu minus gradientul potenţialului: 


Semnul minus arată că cimpul electric este îndreptat dinspre regiunea 
cu potenţial pozitiv înspre regiunea cu potenţial negativ. Direcţia vectoru- 
lui yo este în direcţia creșterii lui o. Pentru clarificare, să ne întoarcem la 
exemplul cimpului din figura 2.2. Din potenţialul dat de ecuaţia (11), 
9 = —Kzy, putem găsi cimpul electric de la care am plecat: 


E = —y(-Kzy) = (+32) = Ry +32. 46) 
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2.5. POTENŢIALUL UNEI DISTRIBUŢII DE SARCINĂ 


Cunoaștem potenţialul în cazul unei sarcini punctiforme singulare, 
întrucît am calculat lucrul mecanic necesar pentru a aduce o sarcină în apro- 
pierea alteia (cap. I, ec. 3). Potenţialul, în oricare punct, în cîmpul unei 
sarcini punctiforme izolate g, este q/4meor, unde r este distanţa de la punctul 
respectiv pînă la sursa g, dacă se consideră că potenţialul punctelor infinit 
depărtate de' sursă este zero. 

Principiul superpoziţiei trebuie să fie valabil și în cazul potenţialelor, 
ca şi pentru cimpuri. Dacă există citeva surse, funcţia de potenţial este, 
pur și simplu, suma funcţiilor de potenţial ale fiecărei surse luate aparte, 
plecînd de la faptul că stabilim un potenţial zero unic. Dacă toate sursele 
sînt conţinute într-o regiune finită, oarecare, este întotdeauna posibil și 
adeseori cel mai simplu, să considerăm potenţialul zero la infinit. Dacă adop- 
tăm această regulă, potenţialul oricărei distribuții de sarcină poate fi expri- 
mat prin integrala: 


E, el, gr ză dy dz i: 
plz ) 2) za d toate ( ) 


AT Ep 
sursele 


unde r este distanţa de la elementul de volum dz dy” dz” la punctul (z, y, z) 
în care urmează să se calculeze potenţialul (fig. 2.5). Înseamnă că 
r = [(z — 22 + (y— 92 + (2 —z'P]!!2. Observaţi diferența dintre această 
integrală şi integrala care dă cîmpul electric al distribuţiei de sarcină (ec. 1.15). 
Aici, la numitor apare r şi nu r? şi integrala este un scalar nu un vector. 
Din "funcţia scalară de potenţial e(z, y, 2) putem oricind găsi cimpul electric 
luînd gradientul lui e cu semnul minus, conform ecuaţiei (15). 


Potenţialul a două sarcini punctiforme 


Să luăm cel mai simplu exemplu — potenţialul a două sarcini puncti- 
forme ca în figura 2.6. O sarcină pozitivă de 12 unităţi de sarcină se află 
la 3 cm de o sarcină negativă de 0 unităţi. Potenţialul în oricare punct 

din spaţiu este suma potenţialelor 
produse de fiecare sarcină în parte. 
Potenţialele, pentru citeva puncte 


n POM Un a din cîmp alese în spațiu, sint redate în figură. 
SĂ (xyz) Nu avem o sumă vectorială ci doar 
| uagiaar | adunarea algebrică de mărimi sca- 

_: ] 


| acagai lare. De exemplu, în punctul aflat 
A e în dreapta, la 6 cm depărtare de 
stai ce N să sarcina pozitivă și b cm de sarcina 
dă negativă, potențialul are valoarea 


| 
La 240 V. La infinit valoarea poten- 
| 
| 


marti e ţialului tinde către zero. Pentru a 


aduce unitatea de sarcină pozitivă 


Fig. 2.5. Fiecare element al distribuţiei de 
sarcină p(x', y', z') contribuie la poten- 
ţialul q din cdretul (x, y, 2). Potenţialul în 
acest punct este suma tuturor acestor con- 
tribuţii (ec. 17). 
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Fig. 2.6. Potenţialul electric e în diferitele puncte ale 
sistemului de două sarcini punctiforme. e tinde către 
zero la infinit. q este dat în volţi. 


de la infinit într-un punct unde e = 240 V se 
efectuează un lucru mecanic de 240 J. Obser- 
vaţi că două puncte din figură au 9=0. 
Lucrul mecanic efectuat pentru aducerea ori- 
cărei sarcini într-unul din aceste puncte este 
zero. Se poate vedea că există un număr in- 
finit de asemenea puncte care formează o 
suprafață ce cuprinde sarcina negativă. De 
fapt, locul geometric al punctelor ce au o 
anumită valoare e este o suprafață, numită 
suprafaţă echipotențială care poate fi repre- 
zentată, în spaţiul bidimensional, printr-o 
curbă. 


Potenţialul unui conductor lung (încărcat) 


În folosirea ecuaţiei (17) se impune o re- 
stricţie: ea este valabilă numai în cazurile în 
care toate sursele sint distribuite într-o regiune 
finită din spaţiu. Cazul unui conductor lung 
încărcat, al cărui cimp E a fost studiat în pa- 
ragraful 1.12, este unul din exemplele simple care scoate în evidenţă dificultă- 
ţile ce apar în cazul unei distribuții infinite de sarcină. Dacă în acest sistem, 
luăm potenţialul punctelor îndepărtate zero şi efectuăm integrarea indicată 
în ecuaţia (15) asupra distribuţiei de sarcină, găsim că integrala este diver- 
gentă — obţinem un rezultat infinit de mare. Acest rezultat era de așteptaț 
întrucît, în acest caz, „infinitul“ (adică spaţiul aflat foarte departe de regiu: 
nea în care dorim să definim funcţia potenţială) cuprinde nu numai punctele 
îndepărtate de conductor dar și o bună parte din conductorul propriu zis! 
În găsirea cimpului electric al conductorului infinit lung nu apar asemenea 
dificultăţi deoarece contribuția elementelor distribuţiei liniare de sarcină 
la cîmp scade rapid cu distanța. Evident că, într-un sistem de sarcini distri- 
buite la infinit, este mai bine să se localizeze potenţialul zero undeva mai 
aproape. În acest caz, rămîne doar să calculăm diferenţa de.potenţial ?a, 
dintre un punct oarecare (z, y, z) şi punctul de referinţă ales, folosind rela- 
ţia fundamentală (17). 

Pentru a vedea cum se aplică acest lucru în cazul unui conductor infinit 
lung încărcat, să alegem punctul de referință P, la distanţa r, de conductor: 
Pentru a deplasa o sarcină din P, într-un alt punct P, aflat la distanţa rz, 
lucrul mecanic efectuat pe unitatea de sarcină este 


fn = —(, Bas = — . a dp Ea Alea, (18) 
R 2xe9 Jr, |Lr 2reo 2729 


Asta înseamnă că potenţialul electric al conductorului încărcat este de forma 


Aln r 


+ const. (19) 
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A In r A e 5 
1, nu joacă nici un rol atunci cînd 


Constanta, care în acest caz este 


Teo 
calculăm — grad ș pentru a obţine cîmpul E. În acest caz 


be Rei LE (20) 


2.6. DISC UNIFORM ÎNCĂRCAT 


Ca exemplu concret, să studiem potenţialul și cimpul electric din jurul 
unui disc uniform încărcat. Această distribuţie de sarcină este asemănătoare 
cu cea studiată în paragraful 1.10, numai că este limitată. Discul plan de 
rază a, din figura 2.7, este încărcat pozitiv sarcina fiind distribuită, pe supra- 
faţa sa, cu densitatea constantă o exprimată în C/m?. (Acesta este un singur 
strat de sarcină, de grosime infinitezimală și nu două straturi pe cele două 
feţe ale discului. Prin urmare, sarcina totală a sistemului este za?0). Vom 
mai întilni deseori distribuții superficiale de sarcină, mai ales pe conductori 
metalici. Cu toate acestea, obiectul descris de noi nu este un conductor. Dacă 
ar îi aşa, cum vom vedea imediat, sarcina n-ar rămine distribuită uniform, 
ci s-ar redistribui concentrindu-se la marginea discului. Discul ales este 
făcut dintr-un material izolant, de exemplu — material plastic, pe care sar- 
cina este „pulverizată“ astfel incit fiecare centimetru pătrat al discului păs- 
trează aceeaşi cantitate de sarcină. 

Să începem prin a determina potenţialul într-un punct oarecare P,, 
aflat pe axa de simetrie, pe care în cazul nostru am ales-o ca fiind axa y. 
Toate elementele de sarcină, cuprinse într-un segment subţire inelar al discu- 
lui, se găsesc la aceeași distanță de punctul P,. Dacă raza unui asemenea 
segment inelar este s și lățimea lui ds, suprafața segmentului este 2xsds. 

Eleea le Prin urmare, sarcina dg pe care o conţine 

N oueste  dq= o: dn ds. "Toate porţiuni din 

ee TAPET NES acest inel se găsesc la aceeaşi distanță de P, 
egală cu r= V/92+s?, astfel incit contri- 
buţia inelului la potenţialul din punctul P, 
este dg/ânegr sau 2rosds/|/y2 + s?. Pentru 
a găsi potenţialul creat de discul întreg 
trebuie să integrăm asupra tuturor segmen- 
teior inelare: 


fa dg et te 2nos ds 2 
20, Y ) = aa | ga Peel | a 
= > (Vai silszo. (21) 
28 


Integrala este simplă, făcind substituţia 
u=y2+ s2 ea devine | ui! du. 


Fig. 2.7. Calculul potenţialului în punctul P, aflat pe 
axa unui disc electrizat uniform. 
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Înlocuind cu limitele, obţinem: 


p(0, y, 0) = - [(V/y2+ a2— y] pentru y >0. (22) 
UI] 


Mai trebuie precizat că rezultatul exprimat de ecuaţia (22) este valabil 
pentru toate punctele aflate pe axa y pozitivă. Pe baza simetriei fizice a 
sistemului (nu există nici o diferenţă între cele două feţe ale discului) este 
evident că valoarea potenţialului este aceeaşi și pentru axa y negativă și 
pentru cea pozitivă; acest lucru reiese clar din ecuaţia (21) exprimată numai 
în funcţie de 2. Scriind, însă, ecuaţia (22) am ales semnul cînd am calculat 
rădăcina pătrată din 2 și ca urmare această ecuaţie este valabilă numai 
pentru axa y pozitivă. Expresia corectă pentru y < 0 se obține alegind 
altfel semnul şi este 


9(0, 9,0) => [Vop+a+ y] pentru y<0. 1.488) 


Avind în vedere acest lucru, nu trebuie să ne surprindă găsirea unei singula- 
rităţi în &(0, y, 0) pentru y = 0. Aşa cum se vede în figura 2.8, în care 
potenţialul este reprezentat în funcţie de y, panta funcţiei variază brusc. 
Potenţialul în centrul discului este q(0, 0, 0) — 2moa. Aceasta este valoarea 
lucrului mecanic efectuat prin aducerea unităţii de sarcină pozitive de la 
infinit în centrul discului, indiferent de drum. 


Fig. 2.8. Graficul potenţialului pe axă. Curba punctată reprezintă potenţialul unei sarcini 
punctiforme q = mata. 
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Fig. 2.9. Determinarea potențialului în punctul Pe 
de pe marginea discului electrizat uniform. 


Este interesantă comportarea funcţiei 
ș(0, y, 0) pentru valori foarte mari ale 
lui 7. Pentru y > a, ecuaţia (22) poate fi 
aproximată în modul următor: 


Pa | pe 


= | - ENE 


Prin urmare 


p(0, y, 0) 


hi e d poza (24) 


(25) 


Întrucit ma?0 este egală cu sarcina totală g de pe disc, ecuaţia (25) repre- 
zintă potenţialul produs de o sarcină punctiformă avind această mărime. La o 
distanţă considerabilă faţă de disc, (în raport cu diametrul), după cum este 
şi de aşteptat, nu contează prea mult forma sarcinii. În primă aproximaţie 
contează doar sarcina totală. Curba punctată din figura 2.8 reprezintă 
funcţia ma?0/y. Se vede că funcţia potenţială pe axă se apropie destul de 
repede de asimptotele &i. Găsirea potenţialului pentru punctele aflate la o 
distanţă oarecare de axa de simetrie, nu este chiar atit de simplă deoarece 
se ajunge la calculul unei integrale eliptice. Aceste funcţii sînt bine cunoscute 
şi tabelate*, dar aici nu este cazul să intrăm în amănunte. 

Vom efectua un calcul destul de simplu care poate fi instructiv. Calculăm 
potenţialul într-un punct P2 aflat chiar pe marginea discului (fig. 2.9). 

Pentru a calcula potenţialul în P, vom considera un segment inelar cu 
centrul în P2. Din figura 2.9 se vede că sarcina pe acest segment este dg = 
= o2r0dr. Contribuţia segmentului la potenţialul din Pz este dg/r = 200dr. 
Din triunghiul dreptunghic (fig. 2.9) reiese că r = 2a cos? şi prin urmare, 
dr = —2a sin 0 40. În acest fel 0 devine variabila de integrare. Prin 
variaţia lui 0 de la /2 la 0, cuprindem discul întreg. Astfel: 


gi 05 E f, 200(—2a sin 6 40) = [e âoa0 sin 0d0= 
ATcE9 r 4TE9 nl? 420 JO 
== [ein 0 =— co 0] SE (26) 
TEo TEo 


(Integrala | Osin 0 d0 se poate efectua prin părți sau putem folosi rezolvarea 


precedentă ) 


* Ele au fost date în vol. Ila studiul riguros al pendulului simplu (v. vol.I, cap.7). 
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Comparind acest rezultat cu => — potenţialul din centrul discului, 
0 

observăm, așa cum era şi de așteptat, că potenţialul scade de la centrul 
discului în spre marginea sa. Prin urmare, cimpul electric trebuie să aibă o 
componentă în planul discului şi îndreptată spre exterior. Iată de ce, așa 
cum am mai amintit, sarcina liberă se va redistribui spre marginea discului. 
Cu alte cuvinte, discul uniform încărcat nu este o suprafaţă de potenţial 
constant, așa cum ar trebui să fie orice suprafaţă conductoare, pe care 
sarcina este în repaus*. 


Cimpul electric pe axa de simetrie poate fi calculat direct din funcţia 
potenţială 


a BR e e E a 
mai ea el a ac? m (27) 
de unde 
E a 
Le = = [1 Pie 3] pentru -y > 0 (28) 


(Nu este prea dificil de calculat E, direct din distribuţia de sarcină 
de pe axă.) 


Cind y tinde spre zero dinspre partea pozitivă, componenta £, tinde 


spre = „ Pe cealaltă faţă a discului, din cealaltă direcţie a axei 7, cimpul E 
£o 
are sens invers şi componenta E, = — ra . Aceasta este valoarea cimpului 
Co 
unui strat infinit încărcat, de densitate o, pe 
care am obținut-o în paragraful 1.10. Aceasta 
era de așteptat, întrucit pentru punctele din 
centrul discului, prezenţa sau absenţa sarcinii 
de pe margine, nu are prea mare influenţă. 
Cu alte cuvinte, orice strat privit de aproape 
devine infinit. Într-adevăr, componenta E, are 


valoarea a nu numai în centru ci pe toată 
€, 


0 
suprafaţa discului. Pentru a demonstra aceasta 
putem folosi legea lui Gauss mai eficient ca 
în paragraful 1.10, dar trebuie să fim prudenţi 
întrucît cîmpul electric total într-un punct 
oarecare pe disc, nu este perpendicular pe 
planul discului. Să considerăm o porţiune oare- 
care de pe disc, de suprafață A, înconjurată 
de o cutie cu pereţi subţiri, ca în figura 2.10. 


Fig. 2.10. Aplicarea legii lui Gauss la un disc încărcat. 


_* În capitolul 3 se va discuta mai amănunţit de ce suprafeţele conductoare trebuie 
să fie echipatenţiale. 
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Fie E,+ componenta pe y a cimpului produs de sarcina superficială de pe 
faţa anterioară și cu E, componenta pe y a cîmpului pe faţa posterioară. 
Fluxul dinspre cutie spre exterior este 


D= AEyy — AEy- + (fluxul prin feţele laterale ale cutiei) (29) 


Al doilea termen se ia cu semnul minus, deoarece vectorul ce reprezintă 
suprafaţa posterioară a cutiei este în sensul negativ al axei y. Fluxul prin 
faţa laterală a cutiei poate fi micşorat oricit de mult, prin comprimarea 
cutiei*. Asta nu schimbă sarcina cuprinsă în ea, care rămine cA. Conform 
legii lui Gauss, la limită 
GA 
AEyy — AF = — (30) 


o 


sau 


Ey — Ey = = (31) 

£o 
Rezultatul ecuaţiei (31) este general valabil pentru orice distribuţie 
superficială de sarcină, uniformă sau nu: dacă o este densitatea locală a 
sarcinii superficiale există, în acest loc, o variaţie bruscă sau o discontinuitate 
a componentei cimpului electric perpendicular pe strat. Mărimea cu care 


variază este 7. În cazul nostru, o este constant pe disc. De asemenea, 
0 
deoarece cimpurile pe cele două feţe ale discului sînt simetrice și alte surse 
de cimp nu există, Ey, = —Ey_, astfel încit E, =|E,_| = pe tot 
£o 


discul. 

În figura 2.11 sint reprezentate citeva linii de cimp pentru acest sistem 
şi de asemenea, punctat sint reprezentate intersecțiile planului yz cu supra- 
feţele de potenţial constant. În apropierea centrului discului, acestea au 
“formă de lentilă, iar la distanţe mult mai mari decit a ele se apropie de 
forma sferică a suprafeţelor echipotenţiale din jurul unei sarcini punctiforme. 

Figura 2.11 ilustrează o proprietate generală a liniilor de cimp şi a supra- 
fețelor echipotenţiale. Linia de cimp printr-un punct oarecare şi suprafața 
echipotenţială ce trece prin acel punct sint perpendiculare una pe alta, la 
fel ca pe o hartă în relief a unui teren deluros, cea mai mare pantă se vede 
sub un unghi drept faţă de un contur de înălțime constantă. Aşa şi trebuie 
să fie, deoarece dacă cîmpul într-un punct oarecare ar avea o componentă 
paralelă la suprafaţa echipotenţială prin acel punct, ar trebui să se efectueze 
un lucru mecanic pentru a deplasa o sarcină de probă în lungul unei suprafeţe 
de potenţial constant. 


* Acest lucru e posibil întrucît cîmpul electric radial nu este infinit. Ştim că cîmpul 
este finit aproape peste tot pe disc, deoarece diferența de potenţial între centru şi 
margine este finită. De fapt există un loc unde cimpul radial creşte infinit, şi anume 
— chiar marginea discului. Pentru a evita o discontinuitate a lui E,+ şi o, marginile 
cutiei le alegem la o oarecare distanţă de marginea discului. 
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Suprafaţă echipotenţială 


Fig. 2.11. Cîmpul electric al unui disc uniform încărcat. Curbele continue sînt linii de cîmp, 
Curbele punctate sînt intersecțiile planului figurii cu suprafeţele de potenţial constant. 


2.7. FORŢA CE ACŢIONEAZĂ ASUPRA SARCINII SUPERFICIALE 


Mai putem învăţa cite ceva din exemplul simplu al unei distribuții sime- 
trice de sarcină, uniform distribuite, cu densitatea o, pe suprafaţa unei sfere 
de rază r, (fig. 2.12, a). Sarcina totală Q esţe egală cu 4rrâo. Potenţialul 


(a) 


T— 


PI aer dedic. baza ta ma brie le alte ta a aa aa ee 


% T— 
Fig. 2.12. Potenţialul -și cîmpul electric al 
unei sarcini superficiale sferice. (a) Secţiune 
în sferă. (b) e în funcţie der. (c) E în 
funcţie de r. i 
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în exteriorul sferei este Q/A4zegr, ca și 
cum sarcina Q ar fi concentrată în 
centru, în timp ce în interiorul sferei 
potenţialul are valoarea constantă 
Q/4neoro. Bineînţeles gradientul unui 
potenţial constant este zero; cimpul 
în interiorul unui strat sferic încărcat 
trebuie — aşa cum am mai stabilit — 
să se anuleze. Figurile 2.12, b şi c 
reprezintă grafic variaţia potenţialu- 
lui e şi a intensității cîimpului E cu 
distanţa r. Să vedem acum cu ce este 
egală lorţa ce acţionează asupra unei 
sarcini superficiale elementare od, 
datorită respingerii suferite din partea 
tuturor celorlalte sarcini de pe sferă. 
Știm că intensitatea cîmpului electric 
în imediata apropiere a sferei este 
Ba = = 2, iar Em, =0. Care 
Aer? 29 
din valori am putea s-o folosim în cal- 
culul forţei exercitate asupra sarcinii? 


Răspunsul corect este = (Ec + 


+ Em). Putem să ne convingem de 
aceasta, concepind sarcina de pe su- 
prafaţa sferei distribuită într-un strat 
de grosime mică dar finită Ar, în inte- 
riorul căruia densitatea de sarcină de 
volum p este uniformă iar sarcina con- 
ţinută în fiecare unitate de suprafaţă 
al acestui strat este o. Cu alte cuvinte, 
indiferent de Ar, luăm pe p astfel 
încît pAr=o. Acum este evident, 
şi dacă vreţi, folosind legea lui Gauss 
puteţi demonstra că intensitatea 
cîmpului electric pe suprafaţa inte- 
rioară a acestui strat este egală cu 
zero şi la trecerea prin acest strat 
creşte liniar, atingîind pe supra- 


faţa exterioară valoarea “. (Datorită 
€, 


i] 
curburii suprafeţei funcţia nu este 
chiar liniară, dar întrucît putem întot- 
deauna considera că Ar ro, practic, 


în această regiune mică suprafața este 
plană). Intensitatea medie a cîmpului în 
această regiune şi prin urmare, forța medie 
ce acționează asupra unităţii de sarcină în 


interiorul stratului este - (Eine + Eexo) şi 


in acest caz pentru Ei, = 0 este egală 
cu 2 fie sau i-a Figurile 2.13, a-c repre- 


zintă diferitele situaţii cînd grosimea stra- 
tului se micșorează, menţinind constantă 
sarcina pe unitatea de suprafaţă. Nu se 
întîmplă nimic spectacu!'s: cimpul variază 
doar pe distanţe mici şi iensitatea de sar- 
cină de volum crește la infinit. 

Chiar dacă densitatea de, sarcină în 
strat nu este uniformă ca, de exemplu, 
în figura 2.13, d, aceasta nu influenţează 
variaţia totală a lui E prin trecerea dintr-o 
parte în alta a stratului. 

Și în cazul cînd variaţia cîmpului este 
neliniară, forţa totală exercitată asupra 
unităţii de suprafaţă a unei asemenea plăci 
este egală cu 1/2(Eime + Ec) înmulțită 
cu sarcina totală a unităţii de suprafaţă. 
Problema 1.29 prezintă o verificare a 
acestui caz simplu,iar problema 1.30 oferă 
posibilitatea unei generalizări pentru cei 
interesaţi. 

Sarcinile superficiale reale nu pot fi, 
bineînţeles, distribuite într-un strat de 
grosime nulă cu o densitate de volum 
infinit de mare, astfel încît reprezentarea 
noastră intermediară este mult mai realistă 
decît cazul limită. De exemplu, sarcina 
pe suprafaţa unui metal poate fi distri- 
buită într-un strat cu grosimea de ciţiva 
angstrOmi. Problema constă în aceea, că 
atita timp cît stratul este subţire în com- 
paraţie cu celelalte dimensiuni ale sistemu- 
lui, pentru calculul tuturor efectelor macro- 
scopice, el poate fi considerat de gro- 
sime nulă şi caracterizat doar prin densi- 
tatea locală de sarcină pentru unitatea 
de suprafaţă. Pe de altă parte, distri- 
buţia reală in adincime poate prezenta 


Fig. 2.13. Variația cîmpului unui strat încărcat 
depinde” doar de sarcina totală pe unitatea de 
suprafaţă. 


importanță pentru fenomenele atomice ce au loc sub suprafaţă ca, de 
exemplu, trecerea electronilor dintr-o substanţă în alta prin suprafaţa ce 
le separă. 


Revenind la problema cu care am început acest paragraf, observăm că 
forţa exercitată asupra unui element de sarcină superficială dg este a - dg, 
€o 
şi întrucit cantitatea de sarcină în elementul de suprafaţă dA este dg = o dA, 
forţa ce acţionează asupra acestui element de suprafaţă dA este: 


dp 2-44 
= 2 d4. (32) 


£o 


Înseamnă că forţa exercitată asupra unităţii de suprafaţă este = „ Această 
€, 


0 
forță se datorește respingerii sarcinilor și este îndreptată în afară. Bine- 
înţeles, dacă sarcinile nu se risipesc, înseamnă că această forță trebuie să 
fie echilibrată de o altă forță, de natură atomică sau moleculară, care nu este 
inclusă în ecuaţiile noastre şi care reţine purtătorii de sarcină pe sferă. 


Dacă am încărca un balon de cauciuc, forța de respingere electrică pe 
2 
unitatea de suprafaţă pe care am calculat-o, a „ ar dilata balonul. Și 


£o 
invers, pentru a micşora diametrul unei asemenea distribuții de sarcină, 
menţinind sarcina totală constantă, trebuie să efectuăm un lucru mecanic 
asupra sistemului. Să presupunem că vrem să micșorăm raza sferei de la 
ro la ro — dr ca în figura 2.14. Ținind cont de lucrul mecanic ce trebuie 
efectuat doar pentru învingerea forţelor electrice, trebuie să aplicăm asupra 
. 2 - 
fiecărei unităţi de suprafaţă o forță egală cu ră newtoni îndreptată spre 
i) 
interiorul suprafeţei. Această forță acţionează pe distanța dr, astfel încît 
lucrul mecanic efectuat asupra sistemului de aceste forțe exterioare este 


dW =.(nr2) [5] dr = 2 adr. (33) 
20 LI 
Această relaţie poate fi exprimată și în funcţie de sarcina totală Q = 4xrâo: 
dW=X. (34) 
8rEo”) 


Fig. 2.14. Comprimarea unui 
strat-sferic sau a unui balon 
încărcat, 
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2.8. ENERGIA UNUI CÎMP ELECTRIC 


Observaţi că singurul rezultat al comprimării sferei, în ceea ce priveşte 
cimpul electric, este crearea unui cimp de intensitate “ în spaţiul dintre 
€ 


0 
To — dr şi ro, unde înainte cimpul era nul. În tot restul spaţiului cîmpul 
rămîne neschimbat. Această regiune a cimpului a fost creată, putem spune, 
pe seama lucrului mecanic dW. Lucrul mecanic dW poate fi exprimat în 
funcţie de noul volum dv ocupat de cimp sub forma 


dW = 7 cotdo. (35) 


Acesta este un caz particular al unei teoreme generale pe care n-o vom 
demonstra acum: Energia potențială U a unui sistem de sarcini, care repre- 
zintă lucrul mecanic total necesar formării acestui sistem, poate fi calculată 
simplu cu ajutorul cîmpului electric, atribuind fiecărui element de volum dv 
energia E?|2egdv şi integrind pe tot spaţiul în care există cîmp electric. 


A 5 i E2dv (36) 
2 Jpe tot 


cimpul 


E? este, bineînţeles, o mărime scalară: £E?= E.:E. 

Prin urmare, lucrul mecanic necesar pentru formarea stării iniţiale a 
sferei încărcate (fig. 2.14) poate fi calculat după cum urmează: E = Q/4meor?, 
r>ro; E=0,r<ro, astfel încît 


fi ae za E2dy =% % E. 4nr?dr = —0—. (37) 
2 2 În, 46n2eâr4 Brevro 


Acelaşi rezultat se obține dacă se calculează lucrul mecanic necesar pentru a 
comprima sfera de la o rază infinit de mare la o rază finită ro, folosind 
ecuaţia (34): 


ere RD Sa AD (38) 
co 8reor? 22 r, 8reor2 iz: B7Eoro 


Unii denumesc aceasta energia  „inmagazinată“ în cimp. Întrucît 
sistemul este conservativ, această energie poate fi cedată, bine- 
înțeles, dacă sarcinile s-ar putea răspindi, astfel încît e firesc să gindim că 
această energie „există undeva“. Raționamentul nostru este corect dacă 
considerăm că densitatea energiei iînmagazinate în spaţiu este egală cu 
so e, Acest lucru este adevărat deşi nu avem dreptul, fără alte consi; 
derente, să atribuim energia înmagazinată unui anume metru cub din spaţiu. 
Din punct de vedere fizic putem măsura doar energia totală, adică lucrul 
mecanic efectuat pentru a aduce sarcina dintr-o contiguraţie în alta. Expri- 
mâînd energia potenţială totală a unui sistem electrostatic prin ecuaţia (36) 
în loc de ecuaţia (1.9) ne folosim doar de o altă metodă de a calcula, la fe] 
ca în cazul folosirii legii lui Coulomb sau a noţiunii de cîmp electric pentru 
descrierea comportării sarcinilor electrice. Privind aceleași probleme din 
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diferite puncte de vedere sau folosind diferite metode de calcul, se stimulează 
idei noi şi se aprofundează problemele studiate. Noţiunea de cimp electric, 
ca o realitate independentă, a apărut în urma studierii comportării dinamice 
a substanţei încărcate electric și a radiaţiei electromagnetice. 

Am vorbit despre energia potenţială și potenţialul electric. Trebuie 
reținut că acestea sînt lucruri complet diferite. Energia potenţială U, a 
unui sistem de sarcini în repaus, reprezintă lucrul mecanic necesar pentru a 
forma acest sistem, adică energia pe care o putem considera înmagazinată 
în sistemul format. Ea este o mărime scalară și o proprietate a sistemului 
ca un întreg. Potenţialul electric e este funcţie de poziţia din spaţiu pentru o 
distribuţie dată de sarcini electrice. El se exprimă în volt. Diferenţa dintre 
valorile lui ș, în două puncte ale spaţiului, este lucrul mecanic efectuat pe 
unitatea de sarcină pentru a o deplasa dintr-un punct în altul. 

Pentru a sublinia diferenţa dintre q și U, să scriem ecuaţia (36) în 
funcţie de ge și nu de E. Întrucit E = —yg, avem 


Sâ: ; 
U= Leo f, ve [2dv. (39) 
spaţiul 


Există și o altă metodă de a calcula energia înmagazinată. În capitolul 1 s-a 


arătat că energia necesară pentru asamblarea unor sarcini punctiforme dis- 
crete qi, -.., Qi, ... este dată de ecuaţia 1.9: 


4 N 1; di 
U = — Ea (40) 
2 > î2 AEV jx 


= 


S-o scriem în următoarea formă: 


2 $= ZI Aneojy 


şi să studiem expresia din paranteză. Fiecare termen al acestei sume repre- 
zintă contribuţia uneia din sarcini la potenţialul electric e în punctul în care 
se găseşte sarcina g;, astfel încît întreaga sumă, pe care o vom nota cu $;, 
reprezintă potenţialul în g,, datorat tuturor celorlalte sarcini. În acest fel, U 
poate fi scris ca: 


4 
U = 2 2 qi (42) 


Dacă în locul sarcinilor punctuale avem o distribuţie continuă de sarcini 
e(z, y, 2), înlocuim, pur şi simplu, suma din ec. (42) cu integrala: 


U = 3 jpo do. (43) 


Aici, întrucit elementul de sarcină analog lui g; este pdv și este infinit mic, 
nu mai are rost precizarea că potenţialul e se datorește tuturor celorlalte 
sarcini. În acest fel e din ec. (43) este potenţialul electric al întregului 
sistem, (2, y, 2). Bineînţeles, ecuația (43) este echivalentă cu ec. (39) 
şi cu ec. (36). 
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2.9. DIVERGENŢA UNEI FUNCŢII VECTORIALE 


În tiecare punct, cimpul electric are o direcţie şi o mărime bine definită. 
El este o funcţie vectorială de coordonate, adică E(z, y, z). Ceea ce vom 
discuta în continuare, se referă la orice funcţie vectorială, nu numai la cimpul 


electric; vom nota această funcție cu F(x, y,z). 
Cu alte cuvinte, vom acorda, deocamdată, 
prioritate matematicii şi nu fizicii şi vom 
numi F o funcţie vectorială oarecare în spaţiul 
tridimensional. 

Să considerăm un volum finit V de formă 
oarecare, a cărui suprafață o notăm cu S. 
Cunoaștem deja noţiunea de flux total care 
iese din S$. Acesta este dat de valoarea inte- 
gralei de suprafaţă a lui F extinsă petoată 
suprafaţa: 


o = | F: da (44) 
S 


du este un vector infinitezimai a cărui mă- 
rime este egală cu aria unui element mic al 
suprafeţei S, iar direcţia coincide cu nor- 
mala exterioară la acest element de suprafaţă 
(fig. 2.15, a). 

Să împărţim acum volumul V în două 
prin suprafața sau diafragma D care secţi- 
onează „balonul“ S ca în figura 2.15, 8. 
Să notăm aceste două părțialelui Vcu V, 
şi Va, considerindu-le două volume distincte 
şi calculind integralele de suprafaţă pentru 
fiecare în parte. Suprafaţa S, ce delimitează 
volumul V, include pe D ca şi suprafaţa 'S2 
ce delimitează volumul V>. Este evident că 
suma celor două integrale de suprafață 


=: F-da, + Ă F - da, (45) 


va fi egală cu integrala pe întreaga suprafaţă 
din ecuaţia (44). Acest lucru se explică prin 
aceea că fiecare porţiune din D contribuie în 
mod egal cu un semn în prima integrală și cu 


Fig. 2.15. Un volum V delimitat de o suprafaţă S (a) 
este împărţit în două porţiuni delimitate de suprafeţele 
S, și Sa (b). Indiferent cît de departe mergem cu divi- 
zarea,ca în (c) și (d), suma integralelor de suprafață pe 
toate porțiunile este egală cu integrala de suprafață pe 
suprafaţa inițială S, pentru oricare funcţie vectorială F. 


S,îl cuprinde pe D 


Ss, îl cuprinde pe D 
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semn opus în a doua integrală, întrucit direcţia „spre exterior“ într-un caz 
devine direcţie „spre interior“ în celălalt. 

Cu alte cuvinte, orice flux care iese din V, prin suprafaţa D este un 
îlux ce intră în V2. Restul suprafeţei este identic cu cel al volumului inițial 
întreg. Putem continua această divizare a volumului V într-un mare număr 


de porţiuni V,, ..., Vi, ..., Vu, cu suprafeţele ce le delimitează S$,, ..., 
Siy =: Sw. Indiferent de numărul porţiunilor, putem fi siguri că 
N 
F - da; = F.: = 9, 
Z În f, da = 9 (46) 


La limită, cînd N devine foarte mare, vrem să găsim ce este caracteristic 
pentru o porţiune foarte mică și în final — pentru vecinătatea unui punct. 
Dar integrala de suprafaţă 


Î.. F - da, (47) 


1 


nu este o asemenea mărime, întrucit dacă continuăm divizarea, N devine 2N 
şi această integrală se împarte în doi termeni, fiecare din ei mai mic decit 
cel dinainte de divizare, deoarece suma lor rămîne constantă. Cu alte cuvinte, 
pe măsură ce luăm volume din ce în ce mai mici în jurul aceluiași punct, 
integrala de suprafață pe unul din aceste volume se micşorează continuu. 
Observăm că volumul se împarte de asemenea în două părți a căror sumă 
dă volumul iniţial. Asta înseamnă că trebuie să luăm în considerare raportul 
dintre integrala de suprafaţă şi volumul elementului din spaţiul divizat: 


F -. da 
f. 
Aa (48) 


Evident, pentru N suficient de mare, adică pentru o divizare în porţiuni din 
ce în ce mai mici, la fiecare împărţire a integralei de suprafaţă în doi termeni 
şi volumul va fi împărţit în două. Continuînd o asemenea divizare, în jurul! 
unei anumite regiuni, acest raport tinde către o limită. Această limită este o 
proprietate caracteristică funcţiei vectoriale F în vecinătatea acestui punct. 
O numim divergența lui F și o notăm div F. 

Înseamnă că valoarea div F în orice punct este egală cu: 


div F = lim L-(_F-da, (49) 
V>0 i „S; 


unde V, este volumul ce conține punctul respectiv și S, suprafaţa ce delimi- 
tează acest volum şi peste care se ia integrala de suprafaţă. Trebuie neapărat 
introdusă condiţia că limita există şi este independentă de modul de divizare. 
Deocamdată considerăm că această condiţie este îndeplinită. 

Noţiunea de div F poate fi formulată în modul următor: div F este 
îluxul pe unitatea de volum ce iese din volumul V,, pentru-V, infinit de 
mic. Ea este, evident, o mărime scalară. Ea poate varia de la punct la punct, 
valoarea ei într-un punct oarecare (z, y, z) fiind dată de limita raportului 
din ecuaţia (49) cind V, devine din ce în ce mai mic, cuprinzind tot timpul 
punctul (z, y, 2). În acest fel, div F este pur și simplu o funcţie scalară de. 
coordonate. 
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2.10. TEOREMA LUI GAUSS ȘI FORMA DIFERENŢIALĂ 
A LEGII LUI GAUSS 


Dacă cunoaștem această funcţie scalară de coordonate div F, putem 
să ne întoarcem din nou la integrala de suprafață ce delimitează un volum 
mare. Să scriem, mai întii, ecuaţia (46) sub forma: 


| F- da; 
| P-da=y | SR SI |n - (50) 
s 27 s; A ri V; 
La limită cind WN-—oco, V; — 0, termenul din paranteză devine divergenta 
lui F şi suma trece într-o integrală de volum: 


Fda=f, div Pe]. (51) 


Ecuația (51) este numită teorema lui Gauss sau teorema divergenţei. Ea 
este valabilă pentru orice cimp vectorial pentru care există limita scrisă în 
ecuația (49). 

Să vedem ce consecințe are asupra cîmpului electric E. 

Cunoaștem legea lui Gauss, care se scrie: 


| E-da= | pdv (52) 
3 €oJV 
Dacă teorema divergenţei este valabilă pentru orice cîmp vectorial, ea este 
bineinţeles, valabilă și pentru E: 


| E: da = | div Edo. (53) 
Ss (d 


Ambele ecuaţii (52 și 53) sint valabile pentru orice volum ales, indiferent de 
formă, dimensiune și dispunere. Comparindu-le, observăm că acest lucru 
este adevărat numai dacă în fiecare punct, 


£o 


Dacă considerăm teorema divergenţei ca făcind parte din bagajul nostru de 
cunoștințe matematice pe care le vom folosi de acum înainte, ecuaţia (54) 
poate fi considerată ca o altă formulare a legii lui Gauss. Ea reprezintă forma 
diferenţială a legii lui Gauss, exprimată prin relaţia (locală) dintre densitatea 
de sarcină și cimpul electric. 


2.11. DIVERGENŢA ÎN COORDONATE CARTEZIENE 


Ecuația (49) este definiţia fundamentală a divergenței independent de 
sistemul de coordonate. Este util să știm cum se calculează divergența unei 
funcții vectoriale dată într-o formă explicită. Să presupunem că funcţia 
vectorială F este exprimată în coordonatele carteziene z, y și z. Asta în- 
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Fig. 2.16. Calculul fluxului ce iese dintr-o cutie de 
volum Ax Ay Az. 


lă seamnă că avem trei funcţii scalare F.(z, y, 2), 
Fu(z, y, 2) şi F„(z, y, 2). Vom considera un 
volum V; de forma unei mici cutii rectangulare, 
cu unul din colţuri în punctul (z, y, 2) și cu 
laturile Az, Ay și Az (fig. 2.16). La între- 
barea, dacă pentru un volum de altă formă 
obţinem aceeași valoare a limitei, vom răs- 
punde mai tirziu. 

Să luăm două feţe opuse ale cutiei, de 
exemplu cea superioară şi cea inferioară, 


reprezentate prin vectorii zZAzAy și —zAzAy. 
Fluxul prin aceste suprafeţe se datorează doar 
componentei pe direcţia z a lui F şi contri- 
buţia finală depinde doar de diferența dintre F, 
pe suprafaţa superioară și F, pe suprafaţa 
inferioară, sau mai precis, de diferența dintre 
valoarea medie a lui F, pe suprafața supe- 
la + A, să Au, Sa dp rioară și valoarea medie a lui F, pe supra- 
fața inferioară. În aproximaţia de ordinul 


întîi, această diferenţă este egală cu (E =) az. 


Vom explica acest lucru cu ajutorul figu- 
rii 2.16, b. Valoarea medie a lui F, pe supra- 


faţa interioară a cutiei — considerind doar 
aproximațţia de ordinul întîi în variaţia lui F, 
pai pe acest dreptunghi mic — este egală cu 


valoarea lui F, în centrul acestui dreptunghi. 
Această mărime în aproximaţia de ordinul 
întii*, în raport cu Az şi Ay este: 


(b) 


Fl, y, 2) + 25 DEE 4 AX E, (55) 


Pentru valoarea medie a funcţiei F, pe faţa superioară luăm valoarea ei în 
centrul feţei inferioare, din nou în aproximaţia de ordinul întîi în raport 
cu deplasările mici: 


F„(z, y2+ 7 


As ar 9 202 4 AzEte, (56) 
az 2  ây 22 


* Aceasta nu este decît începutul ui dezvoltări în serie Taylor a i 0 scalare 
F+ în vecinătatea punoțului (z, 9,2). Adică, Fz(z+a, y+b, z+c) z, y, 2)+ 


[) [) a [) a In 3 

fii aa Fz+.. +7 je +eâ+2) Fz + ... Toate derivatele 
2y az 2y 22 

Az Ay 


se calculează în punctul (z, y, 2). În cazul nostru a = re, = a c=0 și termenii 


de ordin superior ai dezvoltării îi neglijăm. 
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Fig. 2.17. Limita raportului dintre flux şi volum este 
independentă de forma cutiei. 


Fluxul total ce iese din cutie prin cele două 
suprafeţe a căror arie este AzAy, este 
egal cu: 

AzAy|F ni RE A Azâi|- 
z | 25 ta a râs 


(fluxul ce iese prin suprafaţa superioară) (a) 


Az 2F2 


Ay 3F 
i E Să 
az 


2 2y 
(fluxul ce intră prin ri inferioară) 


— AzAy Lă (2, 9, 2) + SE (57) 


care se reduce la ArAg(9F,/82). Este evident 

că acelaşi raționament se aplică și celorlalte 

perechi de suprafeţe. 

Astfel, fluxul total ce iese din cutie (b) 

prin suprafeţele paralele cu planul z este 

AyAzAz(9F,/2z). Observăm că și aici apare 

produsul AzAyAz. Prin urmare, fluxul total 

ce iese din această cutie mică este egal cu: 


O = AzAyAz (222 Si ae). (58) 


Întrucît volumul cutiei a AA E 


(e) 
raportat la volum este —* + —Y + ZE în 


această expresie nu intră 009R, MR, oii: 

ea nu se schimbă la micșorarea cutiei. (Dacă 

în calculul fluxului am fi reţinut termenii 

proporţionali cu (Az)?, (AzAy) ş.a.m.d., bineinţeles, că la limită aceştia 
ar fi dispărut.) 

Acum începe să ne devină clar de ce această limită nu depinde de forma 
cutiei. Este evident că ea nu depinde de dimensiunile cutiei, dar aceasta nu ne 
spune prea mult. Este uşor de văzut că această limită va fi aceeași pentru 
orice volum, pe care-l putem construi prin asamblarea unor cutioare rectan- 
gulare de dimensiuni și forme oarecare. Să considerăm două cutii ca în 
figura 2.17. Suma fluxului O, ce iese din cutia 1 și a fluxului 2 ce iese 
din cutia 2 nu se schimbă dacă se îndepărtează peretele despărțitor pentru a 
forma o singură cutie; orice flux care ar trece prin această suprafață va fi 
negativ pentru o faţă și pozitiv pentru cealaltă. Prin urmare, nici o formă 
bizară ca cea din figura 2.17, c nu schimbă rezultatul. Generalizarea în con- 
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Fig. 2.18. Puteţi demonstra că 
a, + a + as + a =0. 


Fig, 2.19. Este reprezentat un 
cîmp a cărui divergență în veci- 
nătatea punctului P este diferită 
de zero. 
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tinuare a rezultatului o lăsăm în seama 
cititorului. Suprafeţele înclinate trebuie alese 
cu grijă dacă vreţi mai întîi, să demonstraţi 
că suma vectorială a celor patru feţe ale tetra- 
edrului din figura 2.18, este nulă. 

Ajungem la concluzia că, presupunînd 
funcţiile F,, F, şi F, diferenţiabile, limita 
trebuie să existe și este dată de 


2Fx , 8Fy 
az + 2y 


div F = i Sa (59) 
2z 

Dacă div F are o valoare pozitivă într-un 
punct oarecare, considerind că F este un cimp 
de viteze, putem găsi „fluxul extern“ total în 
această regiune. De exemplu, dacă toate deri- 
vatele parţiale din ecuaţia (59) sint pozitive 
în punctul P, atunci în vecinătatea acestui 
punct putem avea un cimp vectorial asemănă- 
tor cu cel reprezentat în figura 2.19. Dar 
cîmpul poate îi cu totul altul şi să aibă, 
totuși, divergența pozitivă, întrucit i se poate 
suprapune orice funcţie vectorială G cu con- 
diţia ca div G=0. În acest fel, una sau 
două din cele trei derivate parțiale pot fi nega- 
tive, iar div F > 0. Divergenţa este o mărime 
ce determină doar un aspect al variaţiei spa- 
țiale a unui cimp vectorial. 

Să aplicăm aceste raționamente unui cimp 
electric pe care ni-l reprezentăm mai uşor. 
Un cilindru circular de lungime infinită şi de 
rază a conţine sarcină pozitivă astfel distri- 
buită încît densitatea este p. În exteriorul 
cilindrului intensitatea cimpului electric este 
aceeași cu cea produsă de distribuţia liniară 
de pe axă. Este un cîmp radial a cărui mărime 
este proporţională cu 1/r. Aplicind legea lui 
Gauss, pentru un cilindru de rază r<a, 
găsim cîmpul din interiorul cilindrului. Această 
problemă o puteţi rezolva uşor. Veţi găsi 
că cimpul în interiorul cilindrului este direct 
proporţional cu r şi este tot radial. Valorile 
exacte ale intensității cîmpului sint: 

PE i pentru r> a 

2697 

ZA (60) 
Size pentru r<a. 


Fig. 2.20. Cîmpul în interiorul și în exteriorul unei 
distribuții de sarcină cilindrice uniforme. 


În figura 2.20 este reprezentată o sec- 
țiune transversală a cilindrului, perpendicu- 
lară pe axa sa. Alegerea sistemului rectan- 
gular de axe de coordonate, nu este cea mai 
fericită în acest caz, dar ne vom folosi de el 
în rezolvarea ecuaţiei (59), în scopul exersării. 


Pentru r = |/22+ ză, componentele cimpului 


pot îi exprimate după cum urmează: 2. 
2 = EI 
Es = (2) = entru r > a e, 
pari zar) P 25 
PE pentru r<a 
2£ 
2 (61) 
E (1) ent 
d = deo g) Po 7 ni 
Pa A 
ta pentru r< a. 
Componenta E; este, bineînţeles, zero. 
În exteriorul cilindrului încărcat div E este 
7 22 2 
2Ex d eee na a CI ara | 003 
az dy 200 +y? (zi ay (22) 
În interiorul cilindrului div E este 
E E, 
Ei Prien e A (63) 


az 2y 2 CĂ 


Ne aşteptam la aceste rezultate. În exteriorul cilindrului, unde nu există 
sarcină, fluxul total ce iese din orice volum — mare sau mic — este zero, 
astfel încît limita raportului flux/volum este bineînţeles zero. Rezultatul pe 
care l-am obţinut pentru interiorul cilindrului rezultă din relaţia fundamen- 
tală (54). 


2.12. LAPLACEANUL 


Am întîlnit pînă acum două funcţii scalare legate de cîmpul electric: 
funcţia potenţială ș şi divergenţa div E. În sistemul de axe de coordonate 
relaţiile dintre ele se scriu: 


E = —grod ș = — (x + 9024220) (64) 
âz 2y 2z : 
: aE aE, 3E, 
BA Vi, 
ze az 2y + gi (65 
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$ 
- în exterior 


in anteriui 


Din ecuaţia (64) rezultă că componenta pe za lui E este E. = — ze, 
Introducind această expresie și expresiile corespunzătoare pentru E, și E, 


în (65), obţinem o relaţie ce leagă div E cu ș: 


Re di RE i pe e 66 

div E = —div grad 9 = (3 + ss: (66) 

Operația aplicată lui e în ecuaţia (66), fără semnul minus, o vom numi „div 

grad“ sau „divergență din gradient de...“. Simbolul folosit pentru această 

operaţie este y?, numit operatorul lui Laplace sau, pur şi simplu, laplacean. 
Expresia 


reprezintă lhplaceanul în coordonate carteziene. 


Notaţia y? se explică în modul următor: operatorul gradient se notează 
frecvent y și se numește „nabla“. În coordonate carteziene el se scrie: 


Dea 248 edr 
perii (67) 
Dacă îl considerăm un vector, ridicîndu-l la pătrat, obţinem: 


v:v=2+2+2 


03-03 022 (e) 


același cu laplaceanul în coordonate carteziene. Astfel, laplaceanul este dese- 
ori numit „nabla la pătrat“ şi spunem „nabla pătrat din 9“ înțelegind, prin 
aceasta, „div grad 9“. Atragem atenţia că în alte sisteme de coordonate, 
de exemplu, coordonate sferice, relaţia dintre operatorul gradient și opera- 
torul lui Laplace nu mai este așa simplă. Esenţial este să ştim că operatorul 
lui Laplace înseamnă aplicarea operaţiei „divergență din gradient de...“. 


Acum putem exprima direct o relaţie (locală) între densitatea de sarcină 
într-un punct oarecare şi funcţia potenţială în imediata lui vecinătate. Apli- 


cînd legea lui Gauss în forma diferenţială, div E= £., avem 
£ 


(69) 


Ecuația (69), numită uneori ecuaţia lui Poisson, leagă densitatea de sarcină 
cu derivatele de ordinul doi ale potenţialului. În sistemul de coordonate car- 
teziene, ea se scrie 
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Această relaţie poate fi considerată ca exprimarea diferenţială a integra- 
lei (17), cu ajutorul căreia se calculează potenţialul într-un punct, însumînd 
contribuţiile tuturor surselor apropiate și indepărtate*. 


2.13. ECUATIA LUI LAPLACE 


Peste tot unde p = 0, adică în toate punctele spaţiului care nu conţin 
sarcini electrice, potenţialul electric e satisface ecuaţia 


ve =o|- (74) 


Ea se numește ecuația lui Laplace şi o întîlnim în multe capitole ale fizicii. 
Într-adevăr, din punct de vedere matematic, în majoritatea cazurilor, teoria 
cîmpurilor clasice constă în studiul soluţiilor acestei ecuaţii. Clasa de funcţii 
care satisface ecuaţia lui Laplace sint numite funcţii armonice. Ele au pro- 
prietăţi remarcabile, una dintre ele fiind următoarea: dacă funcţia e(z, y, 2) 
satisface ecuaţia lui Laplace, atunci valoarea medie a lui e pe suprafaţa unei 
sfere oarecare (nu neapărat o sferă mică ) este egală cu valoarea lui în centrul 
sferei. Această proprietate se demonstrează uşor pentru potenţialul electric ș, 
în regiunile ce nu conţin sarcini. Să considerăm o sferă S în cimpul unei 
sarcini punctiforme g aflată în afara sferei (fig. 2.21). Să presupunem că o 
sarcină de probă g' este uniform distribuită pe această sferă. Lucrul mecanic 
necesar pentru a distribui în acest mod sarcina g'”, este egal cu g' înmulțită 
cu valoarea medie a potenţialului produs de g pe sferă. Dar noi știm că acest 
lucru mecanic va fi acelaşi cu cel efectuat pentru a aduce sarcina g de la 
infinit în această poziţie, sarcina de probă g' 


găsindu-se aici de la început, şi că în acest caz d 
lucrul mecanic este același ca și în cazul cind g' 0 si 
este concentrată în centrul acestei sfere în loc să pi a 
fie distribuită pe suprafaţa ei. Astfel se demon- "fn SA 
strează cele afirmate pentru acest caz. Ei 
Întrucît potenţialele mai multor surse se €t 
adună, înseamnă că acest lucru este valabil pen- 
tru orice sistem de surse aflate în exteriorul 5 
sferei S. 
Această proprietate a potenţialului este Fig. 23 i Piri 
legată de un fapt care v-ar putea dezamăgi; sarcinii q' şi distribuirea 
nu se poate constitui un asemenea cîmp electric ei pe sferă este egal cu 
care să menţină o particulă încărcată în echilibru pg, sigipe E sia. 
stabil în vid. Această „teoremă a imposibili- lului creat de sarcina q 
tăţii“, ca şi alte teoreme din fizică, ne scutește de pe sferă. 


* De fapt, se poate arăta că ecuaţia (70) este echivalentul matematic al'ecuaţiei (17). 
Dacă 'se aplică operatorul lui Laplace integralei din ecuaţia (17), se obţine — ?.. Nu 
zi = i €o 
ne vom opri asupra acestei demonstraţii; vom accepta afirmaţia sau veţi încerca. s-o 
faceţi singuri. 
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speculaţii inutile. Să vedem de ce este adevărată această teoremă. Să presu- 
punem că avem un cîmp electric în care, contrar teoremei, ezistă un punct P, 
unde o particulă încărcată pozitiv se află în echilibru stabil. Asta înseamnă că 
orice deplasare mică a particulei din punctul P, o va aduce într-un loc de unde 
sub acţiunea cîmpului electric, se va întoarce în punctul P. Dar asta înseamnă 
că cîmpul E, al unei sfere mici din jurul punctului P, este îndreptat spre 
interior în orice punct de pe suprafaţă. Aceasta contrazice legea lui Gauss, 
întrucît în interiorul regiunii nu există sursă de sarcină negativă. (Sarcina 
noastră de probă nu se ia în consideraţie şi în afară de aceasta, ea este pozi- 
tivă.) Cu alte cuvinte, nu există o regiune de vid, în care, în toate punctele 
cîmpul electric să fie îndreptat numai spre interior sau numai spre exterior, 
care este condiţia necesară pentru echilibru stabil. Exprimînd același lucru 
cu ajutorul potenţialului electric, se poate spune că poziţia stabilă a unei 
particule încărcate este aceea în care potenţialul e este sau mai mic decit al 
tuturor punctelor învecinate (dacă particula este încărcată pozitiv) sau mai 
mare decît a tuturor punctelor învecinate (dacă particula este încărcată 
negativ). Evident, pentru o funcţie a cărei valoare medie pe sferă este întot- 
deauna egală cu valoarea ei în centrul sferei, nu este posibilă nici una din 
condiţii. 

Bineînţeles, o particulă încărcată se poate găsi în echilibru într-un cîmp 
electrostatic în sensul că forţa ce acţionează asupra ei este nulă. Un asemenea 
caz este punctul din figura 1.10 în care E = 0. Punctul aflat la mijlocul 
distanţei dintre două sarcini pozitive egale, constituie o poziţie de echilibru 
pentru o a treia sarcină, fie pozitivă, fie negativă. (Ce se va întîmpla dacă a 
treia sarcină va fi deplasată puţin din poziţia ei de echilibru?) Între altele, 
cu ajutorul cîmpurilor electrice variabile în timp, este posibilă captarea şi 
menţinerea unei particule încărcate în stare de echilibru stabil. 


2.14. DEOSEBIREA DINTRE FIZICĂ ȘI MATEMATICĂ 


În ultimele paragrafe ne-am ocupat de relaţii matematice și de noi mo- 
duri de exprimare a faptelor cunoscute. Pentru a deosebi fizica de mate- 
matică și legea de definiţie, să încercăm să ne imaginăm ce s-ar întîmpla 
dacă forţa electrică n-ar varia invers proporţional cu pătratul distanţei, ci ar 
fi o forţă cu o rază de acţiune finită, variind, de exemplu, după legea 

er 


i ce (72) 


p2 


În acest caz, legea lui Gauss, exprimată în formă integrală în ecuaţia (52) 
nu este adevărată, întrucît pe o suprafaţă foarte mare, ce cuprinde cîteva 
surse, intensitatea cîmpului pe această suprafaţă tinde spre o valoare foarte 
mică. Totuși, vom mai putea defini un cîmp în orice punct al spaţiului. 
Putem calcula divergența acestui cîmp, iar ecuaţia (53), care descrie proprie- 
tatea matematică a oricărui cîmp vectorial, va rămîne adevărată. Există 
vreo contradicţie aici? Nu, deoarece ecuaţia (54), de asemenea, nu va fi 
valabilă. Divergenţa cîimpului nu va mai fi-egală cu densitatea sursei. Putem 
înţelege aceasta, observind că printr-un volum mic, lipsit de surse, poate 
totuşi trece un flux, dacă cîmpul sursei aflate în afara volumului este limitat 
în spaţiu. După cum se vede în figura 2.22, prin acea parte a suprafeţei, ce se 
află în dreptul sursei, fluxul ce intră este mult mai mare decit cel care iese. 
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Fig. 2.22. Într-un cîmp ce nu variază invers proporţional 
cu pătratul distanţei, fluxul printr-o suprafață închisă nu 
este nul. 


Prin urmare, putem afirma că ecuaţiile (52) 
şi (54) exprimă una și aceeași lege fizică, legea 
proporţionalităţii inverse cu pătratul distanţei 
pe care Coulomb a stabilit-o măsurind direct 
forțele ce acţionează între două corpuri în- 
cărcate, în timp ce ecuaţia (53) este expresia 
unei teoreme matematice, care ne permite tre- 
cerea acestei legi din forma diterenţială în 
cea integrală şi invers. 

Cum pot fi explicate aceste relaţii diferen- 
ţiale între sursă și cimp într-o lume, în care 
sarcina electrică nu este un „jeleu“ uniform, vi 
o concentrare de particule, despre a căror 
structură internă ştim foarte puţin? Efectiv, vcuaţia lui Poisson, — for- 
mula (69), are sens numai la scară macroscopică. Densitatea de sarcină p 
poate fi interpretată ca o valoare medie de sarcină pe o regiune mică dar 
finită, care conţine multe particule. Prin urmare, funcţia p, în sens mate- 
matic, nu poate fi continuă. Atunci cînd micşorăm domeniul V;, pentru a 
obţine forma diferenţială a legii lui Gauss, ca fizicieni, ştim că nu-l putem 
micșora oricit. E neplăcut să recunoaştem că, practi:, ne descurcăm cu 
modelele continue numai pentru sistemele electrice la scară macroscopică. 
În lumea atomului există particule elementare și vid. În interiorul particu- 
lelor, chiar dacă legea lui Coulomb joacă vreun rol, mai au loc multe alte 
fenomene. În electrostatică, vidul se supune ecuaţiei lui Laplace. Cu toate 
acestea, nu sintem convinşi, că chiar şi în vid, trecerea la limită către zero 
n-ar avea vreun sens fizic. 


2.15. ROTORUL UNEI FUNCŢII VECTORIALE 


Am introdus noţiunea de divergență, ca o proprietate locală a cimpului 
vectorial, pornind de la integrala de suprafaţă pe o suprafaţă mare, închisă. 
În același mod, să considerăm integrala de linie a unui cimp vectorial oare- 
care F(z, y, 2), pe un contur închis şi anume pe curba C. Putem considera 
că curba C mărginește o suprafață oarecare S. Denumirea potrivită pentru 
mărimea unei asemenea integrale de linie, luată pe un contur închis, este cea 
de circulaţie; ca simbol al ei vom folosi I (litera grecească mare gama): 


r=j F- ds (73) 
C 


ds este elementul de drum, un vector infinitezimal tangent la C în punctul 
respectiv (fig. 2.23, a). Există două sensuri de parcurgere a lui C; pentru 
a determina direcţia lui ds, alegem una din ele. În general, nu e nevoie ca 
curba C să fie plană, ea poate fi deformată oricum. 
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Fig. 2.23. Pentru bucla subdivizată, suma tuturor circu- 
laţiilor și în jurul tuturor elementelor este egală cu 
circulația în jurul curbei iniţiale C. 


Traversăm suprafaţa C pe drumul B, for- 

mînd două bucle C, și Cz, ambele cuprinzind 

ri drumul B (fig. 2.23, bd). Calculăm integrala 
de linie pe fiecare din ele, parcurgîndu-le în 

(a) acelaşi sens. Este ușor de observat că suma 
celor două circulații TI, şi 2, va fi egală cu 
circulaţia iniţială de-a lungul curbei C. Acest 
lucru se explică prin aceea că, în cele două 
integrări, drumul B este parcurs în sensuri 
opuse şi, prin urmare, în integrale rămine doar 
contribuţia acelor părți ale buzlelor, care 
împreună formează curba iniţială C. Dacă se 
continuă subdivizarea în bucle mai mici C,, -.-, 
Ci, --:; Ca suma integralelor nu se schimbă: 


N N 
| F:ds=5 | F-ds; sau T=Ș5T,. (74) 
c 1=1-JC; . 1=1 
Aici, de asemenea, se poate continua subdivi- 
zarea, cu scopul ca la limită să obţinem o 
caracteristică cantitativă locală a cimpului. 
Micşorind buclele, se micșorează circulaţia, dar 
şi aria. Este normal, astfel, să considerăm ra- 
portul dintre circulația buclei și aria buclei, 
exact cum am procedat în paragraful 2.9, cînd 
am considerat raportul dintre fluz și volum. 
Totuşi, aici situaţia este puţin diferită, deoarece 
aria a; a elementului de suprafață mărginită 
de bucla C,, este în realitate un vector; o suprafaţă are o orientare în spaţiu. 
Nu putem lua raportul dintre un scalar şi un vector! De fapt, micşorind 
buclele, în vecinătatea unui punct dat, putem alege orientarea buclei oricum. 
(Nu uitaţi că nu sintem legaţi de o suprafaţă anume, mărginită de curba C.) 
De aceea noi putem trece la limită în moduri complet diferite, iar rezultatul 
va reflecta acest lucru. 

Să alegem o orientare oarecare pentru elementul de suprafaţă aflat 


într-unul din ultimele stadii de divizare. Vectorul unitar n indică normala 
la acest element de suprafaţă şi acest vector va rămîne constant la micșorarea 
drumului din jurul punctului P. Limita raportului dintre circulaţie și aria 
elementului se va scrie în felul următor: 


3 T; e Cc, 
lim — sau lim ————. (75) 
a,>0 a; a;—>0 a; 
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Regula pentru semnele legate de direcţia lui n 
şi sensul de parcurgere a lui C, în integrala de 
linie, sint date de regula burghiului drept 
(fig. 2.24). Limita obţinută în acest fel repre- 
zintă o mărime scalară, asociată punctului P 


în cîmpul vectorial F şi direcţiei n. Alegind 


trei direcţii independente x, y şi z, obţinem 
trei numere diferite. Rezultă că aceste trei 
numere pot fi considerate ca componentele 
unui vector. Acest vector îl numim rotor F. Cu 
alte cuvinte, limita obţinută pentru o anumită 


A 
direcţie n, este componenta vectorului rotor F 
pe acea direcţie. Să exprimăm acest lucru 
printr-o ecuaţie: 


f, F - ds 6) 


De exemplu, componenta z a rot F se 


A A 

obţine alegind n = x (fig. 2.25). Bucla micşo- 
rîndu-se în jurul punctului P, ea rămîne în- 
tr-un plan perpendicular pe axa z. În general, 
vectorul rot F variază de la punct la punct. 
Dacă vom micșora suprafaţa în jurul altui 
punct, raportul dintre circulaţie și arie va avea 
altă valoare, depinzind de natura funcţiei vec- 
toriale F. Înseamnă că rot F este el însuși 
o funcţie vectorială de coordonate. Direcţia 
lui, în orice punct, este normală la planul ce 
trece prin acel punct pentru care mărimea 
circulaţiei este maximă. Mărimea rotorului 
este egală cu valoarea limită a circulaţiei pe 
unitatea de arie a planului din jurul punctului 
ales. 

Noi am afirmat doar, că mărimea astfel 
determinată este un vector, fără a demonstra 
acest lucru. Pentru a fi vector, componentele 
astfel determinate, trebuie să se comporte 
în toate privinţele ca componentele unui vec- 
tor. Să presupunem că am găsit anumite 
valori pentru componentele z, y și z, conform 
ecuaţiei (76). Dacă alegem apoi o a patra direc- 


ție arbitrară pentru vectorul n, atunci rezul- 
tatul obţinut din relaţia (76), trebuie să co- 
respundă cu cele trei componente obţinute 
anterior întrucit un vector este determinat 


Fig. 2.24. Regula burghiului 
drept pentru stabilirea rela- 
ţiei dintre normala la supra- 
faţă și direcția circulaţiei in- 
tegralei de linie. 


Fig. 2.25. Elementul se mic- 
șorează în jurul punctului P, 
direcția normalei, ce coincide 
cu axa x, rămînînd neschim- 
bată. 
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doar de trei componente. Dacă vă interesează această chestiune, pro- 
blema 2.24 vă va sugera o cale pentru a vă convinge că ecuaţia (76) 
defineşte, într-adevăr, o componentă a unui vector. 


2.16. TEOREMA LUI STOKES 


Pornind de la circulaţia în jurul unei suprafeţe infinitezimale, ne putem 
întoarce la circulaţia în jurul buclei mari iniţiale C: 


ral PrăiSrge a[E 
— * ds = i= d; RA . (77) 

Ultimul termen l-am înmulţit şi împărţit, pur și simplu, cu a;. Să obser- 
văm acum, ce se intimplă cu termenul din partea dreaptă a ecuaţiei dacă N 
crește foarte mult, iar toate ariile a; se micşorează. Mărimea din paranteză 


A A 
devine (rotF):n;, unde n, este vectorul unitate perpendicular pe elementul 
de suprafaţă i. Astfel, în partea dreaptă a ecuaţiei, avem suma produsului 
dintre componenta normală a (rot F) şi aria elementului de suprafaţă, peste 
toate elementele de suprafaţă care formează suprafaţa S$ subintinsă de C. 
Aceasta nu este altceva decit integrala de suprafață, pe suprafaţa S, a vecto- 
rului rot F: 


N Ț; N A 
N „trotF)-n; da-rot F. 78 
> a [= DI a; (rotF)-n af ro (78) 


i=l 


Vom găsi că: 


(79) 


Relaţia (79) este o teoremă matematică numită teorema lui Stokes. 
Observăm că ea seamănă ca structură cu teorema lui Gauss, adică cu teorema 
divergenţei. Teorema lui Stokes stabilește o relaţie între integrala de linie a 
unui vector și integrala de suprafaţă a rotorului vectorului. Teorema lui 
Gauss (ec. 51) leagă integrala de suprafață a unui vector de integrala de 
volum a divergenţei vectorului. Teorema lui Stokes se referă la suprafaţa 
mărginită de o curbă, iar tec:ema lui Gauss la volumul și suprafaţa ce deli- 
mitează acest volum. 


2.17. ROTORUL ÎN COORDONATE CARTEZIENE 


Relaţia (76) este ecuaţia de definiţie a rotorului F, formulată fără a 
specifica sistemul de coordonate, În această privinţă ea este analogă cu ecua- 
ţia de definiţie a divergenţei (49). Ca şi în cazul divergenţei, vom calcula 
rot F cind funcţia vectorială F(z, y, z) este dată explicit. Pentru aceasta, 
vom rezolva integrala din relaţia (76), dar o vom face pentru un drum foarte 
simplu şi anume, drumul ce delimitează un element de suprafaţă dreptun- 


ghiulară, paralelă cu planul zy (fig. 2.26). În acest caz n = z. Conform 
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regulii stabilite pentru semne, sensul inte- 
prării va fi în sensul acelor unui ceasornic, 


dacă privim de jos în sus pe direcţia lui n. 
În figura 2.27 dreptunghiul este privit de sus 
in jos. 

Integrala de linie din A pe un asemenea 
element de drum depinde de variaţia lui A, 
cu y şi variaţia lui A, cu z. Întrucit A, are 
aceeași valoare medie şi pe latura superioară 
a dreptunghiului (fig. 2.27) ca și pe latura 
inferioară, evident, contribuţiile acestora în 
integrala de linie se vor anihila reciproc. 
Aceeaşi observaţie este valabilă și pentru 
celelalte laturi ale dreptunghiului. În aproxi- 
maţia de ordinul întîi, diferenţa dintre valoarea 
medie a lui A, pe segmentul de sus pentru 
y A- Ay şi valoarea medie pe segmentul de jos 
pentru y, este 


i Ay. (80) 


Folosim același raţionament, pe care l-am 
folosit în figura 2.16, b: 


Az dA 
As > As 9) + 7 
2 L 
(la mijlocul segmentului inferior) (81) 
Az Ax 2A 
As = Ant, 9) E E + Ay 
d 0 2y 


(la mijlocul segmentului superior). 


Aceste valori medii s-au obţinut din dezvol- 
tarea în serie Taylor, reţinind termenii de 
ordinul întîi. Contribuţia finală în circulaţie 
este dată de produsul dintre diferenţa lor şi 
lungimea elementului de drum Az. Această 
contribuţie este egală cu —AzAy(94/9y). 


Semnul minus apare datorită faptului că in- : 


tegrarea se face de la dreapta la stinga pe 
latura de sus a dreptunghiului, şi dacă compo= 
nenta pozitivă Ax este mai mare sus, ea dă o 
contribuţie negativă în circulaţie. Contribuţia 
celorlalte laturi este AyAz(94,/82), semnul 
fiind pozitiv, întrucît componenta pozitivă Ay 
este mai mare pe latura din dreapta, contri- 
buţia acestor două laturi în circulaţie este 
pozitivă. 


Fig. 2.26. Circulaţia în jurul 
unei porţiuni dreptunghiulare 
A A 


cu n =. 


Fig. 2.27. Elemeritul de su- 
prafață din figura 2.26 este 
privit de sus în jos. 
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Neglijind puterile mai mari ale lui Az și Ay, integrala de linie pe tot 
dreptunghiul este 
| Ads = =(Az) (232) Ay + (Ap (932) Az = AzAy (23 — =). (82) 
Da dy dz az 2y 


Dar AzAy este aria dreptunghiului, pe care o reprezentăm printr-un 
vector pe direcţia axei z. Evident, mărimea 


dA __ 9Ax (83) 
az 2y 
este limita raportului 
integrala de linie din jurul suprafeţei (84) 


aria suprafeţei 


cînd aria suprafeţei tinde către zero. Dacă normala la suprafața dreptunghiu- 
lară ar fi coincis cu direcţia pozitivă a axei y, am fi găsit expresia 
dAx __ 042 (85) 
2z âz 
pentru limita raportului corespunzător, iar dacă normala ar fi coincis cu 
direcția axei z, ca suprafaţa din dreapta a figurii 2.28, am fi obţinut 


dAz dAy 
dy 22 


Deşi am considerat doar suprafeţe dreptunghiulare, în realitate, rezultatul 
nu depinde de forma suprafeţei elementare și a conturului ce-o mărginește 
din aceleași motive pe care le-am întilnit în cazul integralelor din teorema 

divergenţei. Este evident că, de exemplu, 
putem reuni diferite dreptunghiuri (formînd 
astfel diferite figuri), integralele de linie pe 
contururile ce coincid anulindu-se reciproc 
(fig. 2.29). 

Ajungem la concluzia că, indiferent de 
orientarea suprafeţei, limita raportului dintre 
circulaţie și suprafaţă nu depinde de forma 
suprafeţei alese. În acest fel, obţinem o for- 
5 mulă generală pentru componentele vectorului 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
! 

J 


(86) 


| 


rot F, dacă F este funcţie de z, y și z: 


rot F= x (e — 22) ii na 


2y 2z 22 2z 


" (aF, 2Fx 
pa (e). (87) 


Mo 


Fig. 2.28. Pentru fiecare orientare, limita raportului 

5 dintre circulație și arie determină o componentă a 
rot A în acel punct. Pentru a determina toate compo- 
nentele vectorului rot A într-un punct oarecare, toate 
suprafețele vor fi grupate în jurul acelui punct; aici, 
pentru mai multă claritate, ele sînt reprezentate în 
puncte diferite. 
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Fig. 2.29. Circulaţia pe conturul din dreapta este egală cu suma circulaţiilor pe contururile 
dreptunghiurilor; aria suprafeţei din dreapta este suma ariilor dreptunghiurilor. Acest desen 
arată, de ce raportul dintre circulaţie şi arie este independent de forma contururilor. 


Se poate găsi o regulă care este mai uşor de reţinut decit formula. Scriem 
un determinant de forma: 


e a ra 
AP SE A (88) 
2z dy 3 
Abia i e 


Se dezvoltă după regula dezvoltării determinanţilor şi se obţine expresia 
pentru rot F ca în ecuaţia (87). Observaţi că componenta za luirot F 
depinde de variaţia lui F, pe direcţia lui y și de variaţia negativă a lui F, 
pe direcţia lui z ş.a.m.d. 

Dacă simbolul y este un vector 


“Sea 
ră Pale (89) 
atunci y X F este un produs vectorial al cărui rezultat este un vector, numit 
rot F. Astfel, rot F-şi y X F reprezintă același lucru. 


2.18. SEMNIFICAȚIA FIZICĂ A ROTORULUI 


Denumirea de „rotor“ ne aminteşte că cimpul vectorial, al cărui rotor 
este diferit de zero, are circulaţie sau virtej. Maxwell folosea cuvintul rotație 
(de unde provine și prescurtarea rot). Să ne imaginăm un cîmp vectorial de 
viteze G şi să presupunem că rot G este diferit de zero. Atunci vitezele, în 
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acest cimp, arată cam așa: || sau ME, 


şi posibil că se suprapun peste direcția curentu- 
- lui, care curge într-una din direcţii. De exemplu, 
sh cîmpul de viteze al apei care se scurge: dintr-o 
cadă are, de obicei, aspectul circulaţiei. Roto- 
rul ei este diferit de zero pe cea mai mare 
parte a suprafeţei. Dacă un obiect oarecare 
pluteşte pe suprafaţa apei, el se roteşte (v. pro- 
blemele 2.16 și 2.26). În fizica curgerii fluide- 
lor — în hidrodinamică și aerodinamică— acest 
lucru este de o deosebită importanţă. 
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Pentru a construi un „rotormetru“ pentru 
cimpul electric — măcar imaginar — ar trebui 
să fixăm sarcinile electrice pozitive de butuc 
cu ajutorul unor spiţe izolate ca în figura 2.30. 
Explorind un cîmp electric cu acest dispozitiv, 
am afla că peste tot unde rot E este diferit de 

- zero, roata are tendinţa să se învirtă în jurul 
sp E axei sale. Cu ajutorul unui arc care să împie- 
dice rotația s-ar putea determina după mărimea 


i unghiului de răsucire, momentul cuplului care 

va fi proporţional cu componenta rotorului 

A vectorului E pe direcţia axei. Dacă putem 
+ Să găsi direcția axului, pentru' care momentul 


cuplului e maxim și este în sensul acelor de 
ceasornic, atunci aceasta este direcţia vectoru- 
lui rot E. (Bineînţeles, nu putem avea încre- 
dere într-un rotormetru aflat într-un cimp 
Fig. 2.30. „Rotormetru“. care variază puternic chiar în limitele dimen- 


_siunilor rotormetrului.) 
Ce putem spune, în lumina celur expuse, despre cimpul electrostatic E? 


Concluzia este simplă: rotormetrul va indica întotdeauna zero! Asta, după 
cum ştim, se explică prin faptul că în cimpul electrostatic integrala de linie 
a lui E, de-a lungul oricărui contur închis este zero. Amintiţi-vă, că integrala 
de linie a lui E între două puncte oarecare P, şi P>, ca în figura 2.31, este 
independentă de drum. Dacă apropiem foarte mult cele două puncte P, și P2, 
integraia de linie pe cel mai scurt drum este, evident, egală cu zero dacă 
poziţia finală a punctelor nu este o singularitate ca în cazul sarcinii puncti- 
forme; acest caz poate fi exclus. Prin urmare, integrala de linie, pe un contur 
închis (fig. 2.31, d), trebuie să fie egală cu zero. Dar, dacă circulaţia este 
zero pe un contur închis oarecare, conform teoremei lui Stokes, integrala de 
suprafaţă din rot E pe o porţiune de orice dimensiune, formă sau poziţie, 
este de asemenea egală cu zero. Dar atunci rot E trebuie să fie zero peste tot» 
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Fig. 2.31. Dacă integrala de linie între punctele P, şi Pa, 
nu depinde de drum, integrala de linie pe un drum 
închis trebuie să fie zero. 


deoarece dacă ar fi diferită de zero într-un loc, 
am putea alege o porţiune în acea vecinătate 
contrazicind, astfel, această concluzie. Toate 
acestea duc la o concluzie simplă și anume că: 
în cîmpul electrostatic E 


rot E=0 (peste tot) (90) 


Cu alte cuvinte, se poate spune că ecuaţia (90) 
este o condiţie suficientă pentru ca un cîmp să 
fie conservativ, adică pentru ca cîmpul să poată 
fi descris de gradientul unei funcţii potenţiale 
oarecare. 


Această condiţie este uşor de aplicat. Cind 
am introdus prima oară funcţia vectorială 
(fig. 2.2), am afirmat că ea reprezintă un po- 
sibil cîmp electrostatic. Ca componente am 
ales E, = y şi Ey = Kz la care, pentru des- 
crierea completă a cimpului în spaţiul tri- 
dimensional, putem adăuga E, = 0. Calculind 
rot E, găsim că: 


(roț By 2 i A 
23 
2E 8E, 
(rot E), = Ze perii i = 0 (91) 
(rot E), _ 2Ey __2Ex _ K —K = 
iz 2y 


Asta înseamnă că E este gradientul unui po- 
tenţial scalar. Întîmplător, acest tip de cîmp E 
are divergenţa zero, prin urmare: 


2Ex , 0Ey 
2z 2y 


de SE ea (92) 
02 


Acesta reprezintă un cîmp electrostatic într-o 
regiune lipsită de sarcini. 


(a) 


= 
[ta] 
e 


(d) 


IEa-) 
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sd: pir din aceste cîmpuri vectoriale este zero în regiunea o elit 
este aud Le ai indica 


pr fă tre! dintre 


Pe de altă parte, rotorul unei funcţii vectoriale la fel de simple definită 
de componentele F+ = Ky; F, = —Kz; F, = 0, este diferit de zero: 


(rot F, = —2K. (93) 


Nici un cîmp electrostatic nu este de această formă. Încercînd să repre- 
zentaţi un asemenea cîmp, veţi vedea imediat că el are circulaţie. 

Puteţi să vă formaţi o idee despre asemenea funcţii vectoriale, studiind 
cîmpurile bidimensionale reprezentate în figura 2.32. Pentru patru din aceste 
cimpuri divergența funcţiei vectoriale este zero pe întreg domeniul repre- 
zentat. Încercaţi să le identificaţi. Divergenţa implică existenţa unui flux 
total ce intră sau iese din vecinătatea punctului considerat. Pe unele desene 
este uşor de observat acest lucru. În alte figuri, se vede imediat că divergenţa 
este zero. În trei dintre cimpuri rotorul funcţiei vectoriale este zero pentru 
toată porţiunea de cimp reprezentată. Încercaţi să le identificaţi, stabilind 
pentru fiecare desen dacă integrala de linie de-a lungul unui contur oarecare, 


Fig. 2.33. Rezumarea unor relaţii vectoriale. 


Gauss STOKES GRAD 
Punct 
Pe Curbă 
ab a 
guest : citi 
Punct 
Suprafața delimitează un volum Curba mărginește o suprafaţă Punctele limitează curba 
[ea = |divFdo [as -— Pre. A-da PA = |arag oa 
suprafaţă J volum curbă suprafaţă Curba 


ÎN COORDONATE CARTEZIENE 


pai 00 a 00 OP sata ae î( dz 048 = 3 90, 390,39 
piei "Baa + E (3 3-2) sibi TRE de z 
5 [9Az _ 9Az Er, 
ai htai +5 (3 =) zi 
„ [O4y _ dAz 
+2(G 3) 
= VXA 
a DO pi 
Y=15 fig tfau 


93 


(a) 


(6) 


(d) 

(a) Observaţi că vectorul rămîne (b) Acesta este un cîmp central. Asta 
constant, dacă vă mișcaţi pe direcţia înseamnă că funcţia F este radială și 
lui în sensul iridicat. Adică “- = 0, pentru un r dat, mărimea ei este 
> : constantă. SE pa Rotorul ori- 
Fa = 0. Prin urmare, divF=0. cărui cîmp ! | central este 

Observaţi, că integrala de linie de-a zero; cir-cu Ș ț laţia este 

lungul contu- Pa zero, pe | | conturul 
„rului punctat A i punctat și ""* pe oricare 
nu este zero. i | alt contur. Dar, evident, diver- 

iza i genţa nu este zero. 
div F=0 rotF=£0. div F=£0 rot F=0. 
(e) 

PN (d) „Observaţi că, aici, în aproxi- 
/ Y mația de ordinul întîi, mărimea lui F 
A i nu variază dacă ne mișcăm pe direc- 
(c) Evident, circu- a 8 , ţia lui F. Această condiție este 
lația ar putea fi E d suficientă pentru ca divergența să 
zero de-a lungul contururilor din fie ri  Dăiiaeataei curate a 
figură. În realitate, acesta este un iii esp i ! ji fi 
posibil cîmp electrostatic, același ca e iese Pete d 


(e) 


i ș zero, întru- too" cît F este 
în figura 2.2. Nu este evident doar mai slab pe.latura mai lungă decît pe 
din această figură că div F = 0, dar cea mai scurtă. În realitate, acesta 
se vede că ea ar putea fi și zero. este un posibil cîmp electrostatic 
cu F proporțional cu 1/r, unde reste 
distanța la un punct aflat în afara 


i figurii. 
că pal e div Fm=o0  rotF=0. 


(f) (f) Este evident că circulaţia pe con- 
(e) Din același motiv ca mai sus, turul punctat este diferită de zero. 
deducem că div F este zero. Aici, Rezultă, de asemenea, că nici diver- 
mărimea lui F este aceeași peste tot, genţa nu este zero, întrucît, așa cum 
astfel încit inte- se vede, vectorii converg către 
grala de linie de-a „/ N centru din toate direcţiile. 
OR AR: dle caza 
! | % Ps ţ | 
i ? di i [| 
îs ini ţiunii mai lungi a dru- Începe 


mului nu este anulată de integrala 
de pe porțiunea mai scurtă și circu- 
lația este diferită de zero. 


div F=0 rot F=0. div F=£0 rot F=£0. 


Fig. 2.34. 
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este egală sau diferită de zero. Asta este de fapt și esența rotorului. (După 
ce aţi studiat desenele, meditaţi asupra acestor chestiuni, înainte de a com- 
para raţionamentele voastre cu explicaţiile date în figura 2.34.) 

Mai tirziu, cînd ne vom ocupa de cîmpurile electrice şi magnetice al căror 
rotor este diferit de zero, rotorul unei funcţii vectoriale ne va fi de un real 
folos. Am introdus acum noţiunea de rotor deoarece ca idee ea se aseamănă 
foarte mult cu cea de divergență. Putem spune că am întilnit două feluri de 
derivate ale unui cimp vectorial. Una din ele — divergenţa, reprezintă viteza 
de variaţie a componentei vectorului pe direcția sa 2F,/2 ş-a.m.d. Cealaltă — 
rotorul, este un fel de „derivată transversală“, care reprezintă viteza de 
variaţie a lui F. pe direcţia lui y sau z. 

Relaţiile numite teoremele lui Gauss și Stokes, sînt rezumate în figura 2.33. 
Relaţia dintre funcţia potenţial scalar și integrala de linie din gradientul ei, 
poate fi şi ea inclusă în familia acestor teoreme și ca urmare apare 
în desen. 

PROBLEME 


Integrala de linie și gradientul. 2.1. Funcţia vectorială următoare reprezintă un posibil 
Acest cîmp se mai studiază cîmp electrostatic: 
în problemele 2.11 şi 2.20. Exx6ay Eym3a3—y E.=0 


Să se calculeze integrala de linie din E de la punctul 
(0, 0, 0) la punctul (z,, y,, 0), de-a lungul drumului direct 
de la (0, 0, 0) la (z,, 0,0) şi de aici la punctul (2, ya, 0). 

Faceţi același calcul pentru drumul ce parcurge celelalte 
două laturi ale dreptunghiului format ce trec prin punctul 
(0, 7, 0). Dacă afirmaţia este corectă, veţi obţine aceleași 
rezultate. Avind funcţia potenţială e(z, y,z), calculaţi 
gradientul acestei funcţii; verificaţi dacă obţineţi astfel 
componentele cîmpului dat. 


Potenţialul a două sarcini 2.2. Să considerăm sistemul format din două sarcini 
punctiforme. punctiforme ca în figura 2.6. Fie z coordonata pe dreapta 
ce unește cele două sarcini și sarcina pozitivă așezată în 
punctul z = 0. Construiţi graficul variaţiei potenţialului 


e în funcţie de z, de la z= —5laz = 15. 
Diferenţa de potenţial dintre 2.3. O sferă mică de rază r este amplasată în centrul 
două sfere concentrice. unei sfere mai mari de rază R. Sarcinile g, respectiv Q 


sint uniform distribuite pe suprafaţa sferelor. Să se calcu- 
leze diferenţa de potenţial dintre ele. Observaţi că, dacă 
q este pozitiv, potențialul sferei interioare va fi întot- 
deauna mai mare ca potenţialul sferei exterioare. Prin 
urmare, dacă se unesc sferele printr-un conductor, sarcina 
g se va scurge integral pe sfera exterioară, indiferent de 
mărimea sarcinii Q. 


Potenţialul unei vergele _în- 2.4. O bară subţire are lungimea măsurată pe axa z 
cărcate. între punctele z = —a şi z=a.. Sarcina este uniform 
distribuită pe lungimea barei şi este egală cu A. 
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Straturi paralele încărcate. 


Q distribuţie cilindrică de 
sarcină. 


Potenţialul unei plăci cu den- 
sitate volumică de sarcină. 


Suprafeţe  echipotențiale în 
cimpul unui disc încărcat. 


Energia unui sistem de sar- 
cini, exprimată în funcţie de 
potențiale. În același mod am 
calculat energia unor  ase- 
menea sisteme în cap. 1. 
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Să se calculeze potenţialul pentru toate punctele de pe 
axa z, pentru z>0. 


2.5. Pe fiecare din cele trei plane infinite z = —a, 
z=0 şi z=—0 există o sarcină de suprafaţă uniform 
distribuită, de aceeaşi densitate o. Să se găsească cîmpul 
electric și potenţialul pentru tot spaţiul, luind 9=0, 
în punctul z=0. 


2.6. Pentru cilindrul cu densitate de sarcină uniformă, 
din figura 2.20: 

a) Să se arate că expresia din figură, pentru cîmpul 
din interiorul cilindrului, rezultă din legea lui Gauss. 

b) Să se exprime potenţialul e în funcţie de r în inte- 
riorul și în afara cilindrului. 

c) Să se reprezinte grafic q în funcţie de r. De ce 
natură este singularitatea din punctul r = a? 

2.7. În spaţiul dintre planele y = 0 și y = b sarcina 
cu densitatea de volum p este uniform distribuită, nemai- 
existind alte sarcini. Să se determine cîmpul electric în 
fiecare punct al acestui sistem. 

Să se determine valoarea aproximativă a funcţiei poten- 
țiale pentru acest cîmp și să se arate că ea satisface 
ecuaţia lui Poisson peste tot. 


2.8. Pentru sistemul din figura 2.7, hașuraţi suprafaţa 
echipotențială de la marginea discului. Să se găsească 
punctul în care ea intersectează axa de simetrie. 


2.9. Aplicaţi ecuaţia (2.42) pentru a determina energia 
necesară așezării a patru electroni în colţurile unui tetra- 
edru cu latura egală cu 1 Î, în centrul căruia se găsește 
un proton. Ce puteţi spune despre forţa rezultantă ce 
acţionează asupra unuia din electroni, dacă semnul ener- 
giei este cunoscut? 


2.10. Două sfere identice de rază r sînt separate prin 
distanţa d > r. O sarcină Q este distribuită pe suprafaţa 
sferei: 

a) Care este energia potenţială a sistemului dacă pe 
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fiecare sferă se găsește sarcina = ? 


b) Care este energia potenţială dacă întreaga sarcină 
se află pe una din sfere și pe cealaltă nu e nici o sarcină? 

c) Care este potenţialul electric pe fiecare din sfere 
în cazurile a) și b)? 

d) Dacă cele două sfere din b) ar fi legate între ele 
printr-un conductor subţire, astfel încît sarcina să poată 
trece de pe o sferă pe alta, care va fi configuraţia finală 
a sarcinilor? Ce se poate spune despre conservarea energiei? 


2.11. Calculind explicit componentele lui vyxE, să se 
arate “că funcţia vectorială din problema 2.1, este un 


O aplicaţie simplă a rotorului 
și teoremei lui Stokes. 


O teoremă vectorială impor- 
tantă. 


Da 
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Fig. la problema 2.15 


Exemple din fizică de cimpuri 
vectoriale de viteze cu o si- 
metrie particulară: simetrie 
azială, viteza fiind orientată 
pe o circumferință. 


posibil cîmp electrostatic. (Dacă aţi lucrat problema, aţi 
demonstrat, bineînţeles, acest lucru pe altă cale, deter- 
minînd funcţia scalară al cărei gradient este acest cîmp). 
Să se evalueze divergenţa acestui cîmp. 


2.12. Satisface funcţia f(x, y) = z? + y? ecuaţia bidi- 
mensională a lui Laplace? Dar funcţia g(z, y) = 2? — y2? 
Reprezentaţi a doua funcţie grafic, calculaţi gradientul 
în puncte (z=0, ş=1); (1=1,y=0); (z=0, 
y = —1) şi (z= —1, y=0) şi indicaţi prin săgeți 
direcţia acestor vectori. : 


2.183. Trasaţi „liniile de cîmp“ pentru funcţia vectorială 


A 
= —yx + zy în planul zy. Calculaţi rotorul lui A 
și desenaţi vectorul care indică direcţia lui. Calculaţi 
integrala de linie 


Şa-a 


pe curba închisă z? + y? = 1,z=— 0. Arătaţi că teorema 
lui Stokes este valabilă, calculind integrala de suprafaţă 
din yxA pe suprafața mărginită de această curbă. 


2.14. Calculaţi rotorul și divergenţa pentru fiecare din 
următoarele cîmpuri vectoriale: 


a) Fx=z+y; Fg=—z+y; Fr= —22. 
b) Gx = 29; Gy= 22 + 33; Gz= 3y. 
€) Hs= a —a; Hy= 2; Ha 223. 


Dacă găsiţi că rotorul este egal cu zero, încercaţi să deter- 
minaţi funcţia scalară ge, al cărui cîmp vectorial este 
gradientul. 


2.15. Dacă A este un cîmp vectorial oarecare cu deri- 
vate continue, div (rot A) = 0 sau y (VXA). Vom avea 
nevoie de această teoremă mai tirziu. Scopul problemei 
este demonstrarea acestei teoreme. Există două căi diferite 
în care se poate demonstra: 

a) Calculul direct într-un sistem de coordonate bine 
determinat. Folosind expresia lui y în coordonate car- 
teziene, deduceţi derivatele parţiale de ordinul doi de 
tipul v(yxA). 

b) Folosind teorema divergenţei și teorema lui Stokes 
nu e necesară precizarea sistemului de coordonate. Considerăm 
o suprafaţă 4 ca în figura 2.15, şianume,un balon aproape 
tăiat în două și înconjurat de curba închisă C. Aplicaţi 
integrala de linie pe curba C, pentru un cîmp vectorial 
oarecare. Aplicaţi apoi teoremele lui Stokes și Gauss. 


2.16. Fie funcţia vectorială v(z, y,z), care reprezintă 
viteza într-un punct oarecare dintr-un fluid. Fluidul se 
consideră incompresibil, adică, densitatea este aceeași peste 
tot. Înseamnă că viteza transportului de substanţă printr-o 
suprafaţă oarecare — un mic cadru fixat în spaţiu, va 
fi proporțională cu v. Rezultă că dacă v, într-un punct 
oarecare, este constant în timp şi dacă proprietăţile 


97 


7 — Electricitate şi magnetism vol, II 


Deducerea formulei generale 
pentru energia înmagazinată 
în cîmpul electric. 


substanţei nu se schimbă, atunci div v trebuie să fie 
zero peste tot. De ce? Această situaţie este incidentală, 
de fapt problema se referă mai mult la rot v. Să con- 
siderăm cazul cînd liniile de curent sînt independente de 
timp, simetrice faţă de o axă oarecare, v fiind tot timpul 
orientat pe o circumferință. Înseamnă că v, în orice punct, 
este un vector perpendicular pe planul ce cuprinde punctul 
și axa. Simetria fiind axială, e convenabil să alegem 
coordonate polare z, r şi q. Mai impunem condiţia ca v 
să fie funcţie numai de r. Atunci, orice curgere de acest 


A A 
tip poate fi descrisă de v = gul(r), unde g este un vector 


perpendicular pe ? şi z. Pornind de la definiţia rot v 
în funcţie de integrala de linie pe o porţiune mică, arătaţi 
că pentru cîmpurile cu această simetrie, rot v este dat 
de expresia 


rot v=z 2 î (rotr)) 


Folosiţi această expresie pentru a studia cazurile particu- 
lare, corespunzătoare următoarelor funcţii v(r): 

a) Fluidul se mișcă ca un corp rigid, rotindu-se în 
jurul axei cu viteza unghiulară w. Care este expresia 
rot Y în acest caz? 

b) Fluidul se mișcă astfel încît rot v = 0. Este aceasta 
valabilă peste tot? Care este funcţia v(r)? Încercaţi să 
schiţaţi o asemenea curgere. 

c) Mişcarea fluidului este de așa natură încît v(r) 
este dat de legea lui Kepler pentru mișcarea circulară a 
planetelor. Care este rot v? Poate fi această mișcare 
asemuită cu mișcarea inelelor lui Saturn? 


2.17. Ecuația (36) şi echivalentul ei (39) am dat-o 
fără demonstraţie. Dar demonstrarea ecuaţiei (43) o 
putem face pornind invers. Astfel, vom demonstra că 
ecuaţia (39) derivă din ecuaţia (43). Pentru a face acest 
lucru, ne vom folosi de: 

a) identitatea vectorială v-(fvf) = (vf)? + fv?f 
care poate fi folosită fără demonstraţie, aceasta nefiind 
complicată. 

b) ecuaţia lui Poisson. 

c) teorema divergenţei. 
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3.1. CONDUCTORI ȘI IZOLATORI 


Chiar de la primele experienţe din domeniul electricităţii, s-a observat că 
substanţele diferă după capacitatea lor de a păstra „acel ceva electric“. Unele 
materiale pot fi ușor electrizate prin frecare și menținute în această stare; 
altele, se pare, nu pot fi electrizate pe această cale şi dacă se electrizează 
nu-și menţin această stare. Experimentatorii de la începutul secolului al 
XVIII-lea au clasificat substanţele în „electrice“ şi „neelectrice“. În jurul 
anului 1730, în Anglia, experienţele lui Stephen Gray au arătat că, „acel 
ceva electric“ poate îi transmis de la un corp la altul cu ajutorul unei sfori 
orizontale, la o distanţă de cîteva sute de metri dacă sfoara este, la rindul 
ei, suspendată cu niște fire de mătase.* Odată stabilită diferența dintre 
conductor și neconductor, electrotehnicienii acelor timpuri au observat că 
chiar substanţele „neelectrice“ pot fi puternic elecirizate dacă sint așezate 
pe sticlă sau suspendate de un fir de mătase. Un rezultat spectaculos al 
uneia dintre popularele demonstraţii de electricitate din acel timp era pro- 
babil electrizarea unui băieţel, suspendat de căpriori cu ajutorul unor fire 
de mătase: părul i se ridica vilvoi, iar din viriul nasului se puteau scoate 
scîntei. 

După lucrările lui Gray şi ale contemporanilor săi, substanţele „neelec- 
trice“ şi „electrice“ s-au denumit izolatori electrici şi conductori electrici. 
Această deosebire între proprietăţile substanțelor a rămas pînă în zilele 
noastre una din cele mai uluitoare contraste ale naturii. Conductibilitatea 
electrică a conductorilor buni obişnuiţi, ca de exemplu metalele, depășește 
conductibilitatea electrică a izolatorilor obişnuiţi, ca sticla și plasticul, de 
102 de ori. În lumina concepţiilor secolului al XVIII-lea, experimentatori 
ca Gray sau Benjamin Franklin, ar fi explicat acest lucru astfel: un glob 
metalic, așezat pe un postament de metal, își pierde electrizarea într-o milio- 
nime de secundă pe cind acelaşi glob, așezat pe un postament de lemn, şi-o 
poate păstra mai mulţi ani. (Pentru demonstrarea ultimei afirmaţii, trebuie 
luate anumite măsuri de precauţie, care nu erau la îndemina laboratoarelor 
din secolul al XVIII-lea. Puteţi numi citeva dintre ele?) Deosebirea dintre 
un bun conductor şi un bun izolator, din punct de vedere electric, este tot 
atit de mare ca deosebirea dintre un lichid şi un solid, din punct de vedere 
mecanic. Acest lucru nu este chiar întimplător. Comportarea electrică ca 
şi cea mecanică a corpului depinde de mobilitatea particulelor atomice: con- 
ductibilitatea electrică depinde de mobilitatea purtătorilor de sarcină — 


* Fără îndoială, că „sfoara“ utilizată în experienţele lui era, în comparaţie cu o 
sîrmă, slab conductoare însă suficient de bună pentru transferul de sarcină în experienţe 
electrostatice. Tot Gray a observat că o sirmă subţire de cupru este conductor şi totuși 
pentru transportul sarcinilor la distanțe mari s-a folosit de sfoară. 
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electroni sau ioni; iar proprietăţile mecanice depind de mobilitatea atomilor 
sau noleculelor, care determină structura substanţei. Analogia poate fi dusă 
puţin mai departe dacă amintim substanţele a căror fluiditate este interme- 
diară, plasindu-se între solid şi lichid, ca de exemplu, smoala şi îngheţata. 
Într-adevăr, unele substanţe (sticla constituie un exemplu bun) prin scă- 
derea temperaturii cu cîteva sute de grade, își schimbă treptat și continuu 
proprietăţile, pe măsura trecerii din starea fluidă în starea de solid rigid. 
Conductibilitatea electrică a unor substanţe variază, de asemenea, într-un 
interval larg, cuprins între „buni conductori“ şi „buni izolatori“, în funcţie 
de temperatura lor. De această proprietate și de încă multe alte proprietăţi 
interesante, se bucură o clasă excepţională de materiale, cu multe aplicaţii, 
numite semiconductoare. 

Una și aceeași substanţă poate fi solidă sau lichidă, în funcţie de timpul 
şi probabil, de distanţa considerată. Dacă ţineţi în mină o bucată de asfalt 
natural, ea vi se pare destul de solidă. Din punct de vedere geologic, ea este 
lichidă, provenind din straturile subterane, putind forma chiar lacuri. Din 
motive similare, ne putem aștepta ca un material să fie considerat izolator 
sau conductor, în funcţie de timpul la care studiem fenomenul respectiv. 

Vom ajunge la concluzia, că pentru o clasă destul de simplă şi de gene- 
rală de fenomene criteriul de clasificare este numai timpul şi nu distanţa. 


3.2. CONDUCTORI ÎN CÎMPUL ELECTROSTATIC 


Vom studia, la început, sistemele electrostatice formate din conductori. 
Ca urmare, ne va interesa starea staționară a sarcinii și cîmpului electric, care 
se stabilește după redistribuirea sarcinilor în conductori. Toţi izolatorii pe 
care îi vom întilni îi vom considera izolatori perfecţi. După cum am amintit, 
chiar și izolatorii cei mai obișnuiți nu sînt prea departe de această idealizare, 
astfel încit sistemele studiate nu sint prea artificiale. Exemplul următor ne 
poate clarifica asupra tipului de sistem la care ne referim. Luăm două 
sfere metalice încărcate, izolate una de alta și de alte corpuri. Le fixăm 
relativ aproape una de alta. Care este cîmpul electric rezultat în spaţiul 
dintre sfere şi din jurul lor şi care este sarcina distribuită pe fiecare din sfere? 
Să începem cu o chestiune mai generală: ce se poate spune despre cimpul 
electric din interiorul substanţei conductoare, după ce purtătorii de sarcină 
au încetat să se mai miște? 

În starea staționară nu există purtători de sarcină în mișcare. Aţi putea fi 
tentaţi să afirmaţi că cîmpul în interiorul substanţei conductoare trebuie să fie 
nul. Aţi putea argumenta că, dacă cîmpul n-ar fi zero, asupra purtătorului 
mobil de sarcină s-ar exercita o forţă care l-ar pune în mişcare şi ca urmare nu 
va mai fi o stare staționară. O asemenea argumentare elimină posibilitatea 
existenţei altor forţe care ar putea acţiona asupra purtătorilor de sarcină și 
care ar putea echilibra forţele electrice, determinind astfel o stare staţionară. 
Din punct de vedere fizic, în afara forţelor electrice, asupra purtătorilor de 
sarcină mai poate acţiona forţa gravitațională. Ionul pozitiv are greutate, 
asupra lui, în cîmpul gravitațional, acţionează o forță ; același lucru este valabil 
şi pentru electron. Forţele ce se exercită asupra lor nu sint egale. Acest 
exemplu este destul de absurd. Știm că la scară atomică forţele gravitaţio- 
nale sînt neglijabile. Există alte forţe, pe care le-am putea numi „chimice“. 
Într-o baterie și în multe alte exemple în care au loc reacţii chimice, inclusiv 
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si Fig. 3.1. Corpul din (a) este un izolator neutru. Sarci- 
nile din interiorul lui, pozitive şi negative, nu se mișcă. 
În (b) sarcinile eliberate încep să se miște. Ele se vor 
= mișca pînă la atingerea stării finale din (Cc). 


celula vie, purtătorii de sarcină se mişcă, 
uneori, în sens opus cîmpului electric; în acest 
cai fel se consumă mai puţină energie decit necesita 
— reacţia chimică. Ezităm să numim aceste forţe 
i neelectrice știind că structura atomilor şi mole- 
să culelor şi forţele ce se exercită între ele, pot fi 
explicate cu ajutorul legii lui Coulomb și a 
mecanicii cuantice. Totuşi, din punct de vedere 
al teoriei clasice a electricităţii, ele trebuie 
considerate de altă natură. Ele se şi comportă 
diferit de forțele pe baza cărora ne-am funda- 
mentat teoria şi care sint invers proporţionale 
cu pătratul distanţei. Despre necesitatea luării 
în considerare și a forţelor de altă natură, așa- 
numite neelectrice, am vorbit şi în capitolul 2, 
= observînd că forţele ce variază invers propor- 
să țional cu distanța nu pot explica structura 
mac statică stabilă. Rezultă, de fapt, că în unele 
i cazuri, trebuie să admitem posibilitatea exis- 
— tenţei unor forţe neechilibrate, necoulombiene, 
— care acţionează asupra purtătorilor de sarcină 
din interiorul substanţei conductoare. În aceste 
cazuri, starea electrostatică se atinge doar prin 
prezenţa unui cîmp electric finit în conductor 
= care anihilează influenţa altor forţe, de orice 
73 natură. 

=> Ținind cont de cele spuse, ne întoarcem la 
— cazul, bine cunoscut și important, cînd aseme- 
— nea forțe nu există — cazul unui material 
— conductor omogen și izotrop. Într-un asemenea 
= conductor, în cazul static, putem afirma cu 
a siguranţă că cimpul electric este nul*. În caz 
Au contrar purtătorii de sarcină ar fi trebuit să 
Se se miște. Rezultă că, toate regiunile din inte- 
riorul conductorului inclusiv toate punctele 
aflate chiar sub suprafața sa, trebuie să aibă 
același potenţial. Se știe că la trecerea din inte- 
riorul conductorului spre exteriorul său poten- 


* Prin cîmpul electric din interiorul conductorului înţelegem valoarea medie a 
cîmpului, mediat pe un volum mare în comparaţie cu dimensiunile unei structuri atomice. 
Ştim că în toate substanţele, inclusiv conductoare, la scară microscopică, în apei pia 
rea nucleului atomic, există cîmpuri foarte puternice. De fapt, particulele alfa, cu 
care Rutherford, Geiger şi Marsden au bombardat foița de aur a vol. I, cap. 15, nota 
istorică 1), erau deviate tot de un cîmp electric. În general, cîmpul electric al nucleului 
nu este luat în considerare în cîmpul mediu din substanţă, întrucît într-o parte a nucleului 
are un sens și în alta — sens opus. Modul de determinare și de măsurare al acestui - 
cimp mediu nu-l vom studia acum. 
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ţialul suferă o variaţie bruscă (v. probl. 3.21). Dar într-un conductor omogen 
şi izotrop, cel pe care-l avem în vedere acum, variaţia va fi aceeași pe toată 
suprafaţa conductorului. În exteriorul conductorului cîmpul electric nu este 
nul. Suprafaţa conductorului trebuie să fie o suprefață echipotenţială a 
acestui cimp. 

Să ne imaginăm că putem transforma substanţa, după dorinţă, din izola- 
tor în conductor. (Acest lucru nu este imposibil — sticla, prin încălzire, 
devine conductoare; orice gaz poate fi ionizat de razele X). În figura 3.1, a 
este arătat un izolator neincăreat, în cîmpul electric produs de două straturi 
de sarcini fixe. Cimpul electric în interiorul și în exteriorul corpului este 
acelaşi. (Un corp dens, de exemplu sticla, ar putea deforma cimpul; acest 
efect îl vom studia în cap. 9, dar aici nu este important.) 

Acum, într-un fel sau altul, creăm sarcini mobile (sau ioni), care să 
transforme corpul într-un conductor. Aşa cum se vede în figura 3.1, b, sub 
acţiunea cîmpului ionii pozitivi se vor îndrepta într-un sens, iar ionii nega- 
tivi în sens opus. Ei nu vor trece de suprafaţa conductorului; îngrămă- 
dindu-se în apropierea suprafeţei, ei creează un cîmp electric propriu în inte- 
riorul corpului care tinde să anihileze cîmpul iniţial. Mişcarea sarcinilor va 
continua pină “la anihilarea completă a cîimpului iniţial. Distribuţia finală a 
sarcinilor pe suprafață (fig. 3.1, c) este astfel încît, cimpul creat de ele şi 
cimpul surselor fixe externe se combină dind un cîmp electric nul în inte- 
riorul conductorului. 4 

Deoarece o asemenea compensație are loc automat, în orice conductor, 
în cazul cimpurilor externe, va trebui să luăm în considerare doar suprafaţa 
conductorului. 

Ținind cont de cele spuse, să vedem ce putem spune despre un 
sistem de conductori diferit încărcaţi, aflaţi într-un spaţiu lipsit de alte 
sarcini. Aceşti conductori sint reprezentaţi în figura 3.2. Putem să 
considerăm, de exemplu, că reprezintă niște piese din metal, iar niște 
izolatori invizibili — asemănători cu firele de 
mătase ale lui Stephen Gray — împiedică 
mişcarea lor. Sarcina totală a fiecărui obiect, 
adică cu cît depășește numărul sarcinilor 
pozitive pe cel al sarcinilor negative, rămi- 
ne neschimbată deoarece orice scurgere de 
sarcină este imposibilă. Notăm sarcina totală a 
conductorului & cu Q. De asemenea, fiecare 
obiect poate fi caracterizat prin valoarea bine 
determinată a potenţialului electric 94. Spunem 
că conductorul 2 „se află la potenţialul 9. PP 
Într-un asemenea sistem, în care la infinit nu se : E7Ă 
află obiecte fizice, este comod să alegem potenţi- 
alul zero, într-un punct aflat la infinit. În acest 
caz, P, este lucrul mecanic pe unitatea de sarcină 
efectuat pentru a aduce un corp de probă infini- 
tezimal cu sarcina unitate de la infinit într-un 
punct oarecare de pe suprafaţa conductorului 2. 

(Observaţi că, conform celor discutate în para- 
graful 1.7, acesta este tipul de sistem în care 
sarcina trebuie să fie mică.) 


Fig. 3.2. Un sistem de trei conductori. Q, este sarcina 
conductorului 1, g, este potenţialul său ş.a.m.d, 
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Deoarece suprafaţa conductorului din figura 3.2 este neapărat o supra- 
faţă cu potenţial constant, cimpul electric, care este egal cu —grad ș, trebuie 
să fie perpendicular la suprafaţă în orice punct. La trecerea din interiorul 
spre exteriorul conductorului, la suprafaţa lui se observă că intensitatea cimpu- 
lui electric variază brusc; pe suprafața exterioară a conductorului E este 
diferit de zero şi este nul în interior. Discontinuitatea lui E se explică dato- 
rită prezenţei pe suprafaţă a sarcinii de densitate o pe care, cu ajutorul 
teoremei lui Gauss, o putem lega direct de E. Să alegem o „cutie“ plată 
care să cuprindă un element de suprafaţă (fig. 3.3), la fel cu cea folosită 
la analiza discului încărcat din paragraful 2.6. În acest caz, prin faţa cutiei 
care se află în interiorul conductorului nu există flux și rezultă că E, = o/eg, 
unde E, este componenta normală la suprafaţă a intensității cimpului 
electric. Întrucit, așa cum am văzut, în acest caz cîmpul este perpendicular 
pe suprafaţă, nu există altă componentă. Sarcina superficială va fi sarcina 
totală Q,. Înseamnă că integrala de suprafaţă din o, pe tot conductorul, 
va fi egală cu Q,. Se pot trage următoarele concluzii, valabile pentru orice 
asemenea sistem de conductori, indiferent de forma şi așezarea lor: 


9 = 9, în toate punctele de pe suprafaţa conductorului k (1) 
În orice punct din exteriorul conductorului, E este perpendicular la 


suprafaţă şi E = o/eg, unde o este densitatea de sarcină superficială (2) 
Q, = Î, 9 da = 8 Î., E: da (3) 


Întrucit (2) leagă în mod univoc pe E de o (densitatea de sarcină super- 
ficială locală), am fi tentaţi să credem că o este sursa lui E. Asta ar fi eronat. 
E este intensitatea cimpului total creat de toate sarcinile din sistem, apropiate 
şi îndepărtate; sarcina superficială reprezintă doar o parte din aceste sarcini. 
Sarcina superficială este obligată „să se rearanjeze“ pină cînd este satisfăcută 
relaţia (2). Figura 3.4 pune în evidenţă faptul că, în comparaţie cu alte dis- 
tribuţii superficiale de sarcină, conductorul este un caz special. 


«Cutie» 


Conductor 


Fig. 3.3. (a) Legea lui Gauss leagă intenșitatea cîmpului electric de la suprafața conductorului 
de densitatea superficială de sarcină (ec. 2). (b) Secţiune transversală prin suprafața conduc- 
torului și a cutiei. 
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P=75V 


Sarcină superficială 


negativă 


9 
Fig. 3.5. Cîmpul electric în jurul a doi conductori sferici, unul cu sarcina totală egală cu Aa 
3 


și unul cu sarcina totală egală cu zero. Curbele punctate reprezintă intersecțiile suprafețelor 
echipotențiale cu planul figurii. Potenţialul zero este la infinit. 


În figura 3.5 este reprezentat cîmpu! şi distribuția de sarcină pentru un 
sistem simplu, asemănător cu cel menţionat anterior. Două sfere conduc- 
toare, una avind raza egală cu unitatea şi sarcina totală +1 unităţi de 
sarcină, iar cealaltă — o rază ceva mai mare, cu sarcina totală zero. Obser- 
vaţi că densitatea de sarcină superficială nu este uniformă pe nici unul din 
conductori. Siera din dreapta, cu sarcina totală egală cu zero, are densitatea 
de sarcină superficială negativă concentrată pe fața din dreptul celeilalte 
sfere şi sarcina superficială pozitivă este distribuită pe faţa opusă. Curbele 
punctate, din figura 3.5, reprezintă suprafeţele echipotențiale sau, mai precis, 
intersecțiile lor cu planul figurii. Pe măsură ce ne îndepărtăm de sferele încăr- 
cate, suprafeţele echipotenţiale devin sferice şi liniile de cîmp devin radiale, 
cimpul semănind tot mai mult cu cimpul unei sarcini punctiforme egale 
cu +, care reprezintă sarcina totală a întregului sistem. 

Figura 3.5 ilustrează calitativ toate posibilităţile pe care le-am fi putut 
prevedea, dar am dat desenul şi din alt motiv. Oricit de simplu ar fi sistemul, 
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nu se poate obţine pe cale directă o soluţie matematică exactă. De fapt, 
numărul dispunerilor geometrice tridimensionale ale conductorilor care admit 
soluție matematică în formă închisă, sînt descurajant de mici. Rezolvarea 
a cîtorva asemenea cazuri, nici nu cere un studiu aprofundat al fizicii. Vom 
încerca să înțelegem esenţa problemei matematice ridicate de sistemul pre- 
zentat. 


3.3. PROBLEMA FUNDAMENTALĂ A ELECTROSTATICII; 
TEOREMA UNICITĂŢII 


Putem rezolva problema cu ajutorul funcţiei potenţiale o, deoarece 
dacă ș este cunoscut, E poate fi imediat determinat. Peste tot, în jurul con- 
ductorilor, q satisface ecuaţia diferenţială pe care am întilnit-o în cap. 2, 
ecuaţia lui Laplace: y?? = 0. În coordonate carteziene, ecuaţia lui Laplace 
se scrie: 


La NE Le ART, > EA . (4) 


Problema constă în găsirea unei funcţii care să satisfacă ecuaţia (4) şi» 
de asemenea, condiţiile la limită date pe suprafeţele conductoare. Aceste 
condiţii pot fi date diferit. Potenţialul q, al fiecărui conductor poate fi dat 
sau cunoscut. (Într-un sistem real, potenţialele pot fi menținute constante 
prin conectarea permanentă la baterii sau alte „surse de energie“ cu poten- 
ţial constant.) În acest caz, soluţia noastră e(z, y, 2), trebuie să ia valoarea 
dată în fiecare punct de pe suprafaţă. Aceste suprafeţe cuprind în întregime 
domeniul în care este definit q, dacă impunem ca pe suprafaţa aflată la 
„infinit“, potenţialul să fie nul. Uneori, regiunea care ne interesează este 
în întregime cuprinsă într-o suprafaţă conductoare; în acest caz atribuim 
conductorului un potenţial oarecare și neglijăm tot ce se află în afara lui. 
În ambele cazuri, avem de-a face cu o problemă la limită tipică, în care valoa- 
rea funcţiei este determinată pe toată frontiera. 

Sau, poate fi specificată sarcina totală pe fiecare conductor, Q. (Nu 
putem specifica arbitrar toate valorile sarcinilor și potenţialelor, pentru că 
asta ar însemna o supradeterminare a problemei.) Specificind sarcinile am 
fixat, de fapt, valoarea integralei de suprafaţă din grad e, pe suprafaţa fie- 
cărui conductor. Aceasta schimbă întrucitva problema din punct de vedere 
matematic. De asemenea, cele două aspecte ale problemei la limită se pot 
„combina“. 

Problema fundamentală care prezintă interes este următoarea: cu con- 
diţiile la limită date într-un anumit fel, are problema soluţie și dacă are, 
cite are — una sau mai multe? Nu vom încerca să răspundem la toate ches- 
tiunile ridicate de această problemă, dar vom studia unul din cazuri care 
prezintă importanță și care ne dă un rezultat util. Să presupunem că poten- 
ţialul fiecărui conductor, ?4, este dat şi îndeplineşte condiţia ca la infinit 
sau pe conductorul ce include sistemul, ? să tindă către zero. Vom arăta că 
această problemă la limită nu are decit o soluţie. Din punct de vedere fizic, 
pare evident că există o soluţie oarecare, întrucit aranjind efectiv conductorii 
în modul indicat, legindu-i prin fire infinit de scurte pentru a ajunge la poten- 
ţialul corespunzător, sistemul atinge o stare oarecare. Cu toate acestea, 
demonstraţia matematică a existenței unei soluţii este complet diferită şi 
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nu vom încerca s-o facem. În schimb vom presupune că există o soluţie 
e(z, y, 2) şi vom arăta că ea este unică. Demonstrația, care este tipică unor 
asemenea probleme, decurge în modul următor: 

Presupunem că există o altă funcţie V(z, , z) care este de asemenea o 
soluţie ce îndeplineşte aceleași condiţii la limită. Știm că ecuaţia lui Laplace 
este liniară. Prin urmare, dacă şi q şi V satisfac ecuaţia (4), atunci și 9 + Y 
sau orice combinaţie lineară a lor cs? + ca, în care ce, și ce sint constante, 
vor satisface ecuaţia. În particular, și diferența dintre cele două soluţii 
$ — y trebuie să satisfacă ecuaţia (4). Să notăm această funcţie cu W: 


Wi(z, Y z) zi e(z, Vs z) — V(z, y, z) (5) 


Bineînţeles, W nu satisface condiţiile la limită. De fapt, pe suprafaţa fiecărui 
conductor W este zero, întrucit e şi V iau aceeași valoare $, pe suprafaţa 
conductorului k. Rezultă că W este soluţia unei alte probleme electrostatice, 
cu aceiaşi conductori, dar toţi ţinuţi la potenţial nul. Dacă este așa, putem 
afirma că funcţia W trebuie să fie egală cu zero în toate punctele spaţiului. 
Dacă n-ar fi aşa, atunci ea ar trebui să aibă undeva un maxim sau un minim; 
ne reamintim, însă, că W este zero atit la infinit cît și pe suprafeţele conduc- 
torilor. Dacă W are un extremum într-un punct oarecare P, să considerăm 
o sferă cu centrul în acest punct. După cum am văzut în cap. 2, valoarea 
medie a unei funcţii care satisface ecuaţia lui Laplace pe sferă este egală cu 
valoarea ei în centrul sferei. Dacă, însă, centrul este un maxim sau un minim 
al funcţiei, acest lucru n-ar fi adevărat. Înseamnă că W nu poate avea un 
maxim sau un minim şi prin urmare, ea trebuie să fie peste tot egală cu zero. 
Rezultă că y = ? peste tot, adică nu există decit o soluție a ec. (4), care 
satisface condiţiile la limită date. 

Acum, putem demonstra uşor un alt fapt remarcabil. În pe ia din 
interiorul unui conductor gol de orice formă, lipsit de sarcini, cimpul electric 
este nul. Această afirmaţie este valabilă indiferent care ar fi cimpul în exte- 
riorul conductorului. Știm că cîmpul în spaţiul delimitat de o pătură sferică 
uniform încărcată, izolată, este nul, la fel ca şi cimpul gravitațional într-o 
sferă goală. Teorema enunțată este, într-un fel, mai surprinzătoare. Să 
considerăm cutia metalică reprezentată în figura 3.6, în care s-a practicat o 
tăietură. În apropierea cutiei se află sarcini electrice care creează un cimp 
exterior ca în figură. Distribuţia de sarcină pe suprafaţa cutiei este foarte 
neuniformă. Cimpul în toată regiunea, inclusiv în interiorul cutiei, este egal 
cu suma cîimpurilor create de distribuţia de sarcini şi de sursele externe. Pare 
neverosimil ca aranjarea sarcinilor pe cutie să se fi făcut în așa fel încît cimpul 
creat de ele să anuleze cîmpul surselor externe, în fiecare punct din interiorul 
cutiei. Și totuși așa s-a întîmplat, lucru pe care-l vom demonstra. 

Funcţia potenţială din interiorul cutiei, e(z, y, 2), trebuie să satisfacă 
ecuaţia lui Laplace. Întreaga frontieră a acestui domeniu și anume — cutia, 
este echipotenţială şi prin urmare, pe toată frontiera, funcţia ? = $, este 
constantă. Evident, una din soluţii este 9 = $, în tot volumul. Dar conform 
teoremei unicităţii, există doar o singură soluţie, chiar aceasta. „p = constant“ 
înseamnă E = 0, deoarece E = —grad ș 

Absența cimpului electric în spaţiul din interiorul unui conductor pre- 
zintă atit interes practic cit și teoretic. Ea stă la baza ecranării electrice. 
În majoritatea aplicaţiilor practică, nu este neapărat necesar ca învelișul să 
fie compact. Dacă în el s-au practicăt mici orificii sau dacă este din plasă 
metalică, peste tot cimpul va fi foarte slab exceptind imediata vecinătate a 
orificiilor. Un tub metalic deschis 1a capete, cu lungimea egală cu citeva 
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Fig. 3.6. Cîmpul în interiorul unei cutii conductoare închise este peste tot egal cu zero. 


diametre, ecranează eficient spaţiul din interior cu excepţia regiunilor din 
apropierea capetelor. Noi studiem, bineînţeles, numai cimpuri statice, dar 
consideraţiile făcute sint valabile și pentru cîmpurile electrice ce variază 
lent. 


3.4. CÎTEVA SISTEME SIMPLE DE CONDUCTORI 


Vom studia în acest paragrai citeva configurații deosebit de simple de 
conductori. Începem cu două sfere concentrice de metal, de raze Ri şi Ra, 
care au sarcinile totale Q, şi respectiv Qa (fig. 3.7). Această configurație nu 
aduce nimic nou. Din considerente de simetrie, este evident, că sarcina se 
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Fig. 3.7. Fiind date sarcinile Q, și Q, ale păturilor sferice, 
potențialul sferei interioare este dat de ecuaţia 6. 


va distribui uniform pe fiecare sferă şi în- 
seamnă că acest exemplu se încadrează în 
cap. 11 În exteriorul sferei mari, cimpul este 
epal cu cel creat de o sarcină punctiformă 
egală cu Q, + Qz, astfel încît potenţialul ?, 
al sferei exterioare este: 


(0. + Q4), 
Ru 


Potenţialul sferei interioare este dat de 


Sfere metalice 0,+Q a 9 
AS Pad A dp 
?a Ra + i ră E 
Qi _h Ay. 
FA i R, + BR E, Ș. R, (6) 


9, aste, de asemenea, potenţialul în toate punctele din interiorul sferei mici. 
L-am fi putut găsi pe ? = (a) + (2) pe baza principiului superpoziţiei: 
g Li 


a este potenţialul din interiorul sferei mai mari, dacă ar fi singură, Ea 
este potenţialul din interiorul sferei mici, dacă ar fi ea singură. Dacă sferele 
au sarcini egale şi de semn contrar, Q, = —Qz, doar în spaţiul dintre ele 
cimpul electric ar fi diferit de zero. 

Unul din cele mai simple sisteme, în care mobilitatea purtătorilor de sarcină 
în conductor devine evidentă, este format dintr-o sarcină punctiformă aflată 
în apropierea unui conductor plan. Să presupunem că planul zy reprezintă 
suprafaţa conductorului care se întinde pină la infinit. Atribuim acestui plan 
potenţialul zero. Să aducem, acum, o sarcină pozitivă Q pe axa z, la înălţi- 
mea k cm de plan, ca în figura 3.8, a. Care va fi aspectul cimpului şi distri- 
buţia de sarcină? Ne așteptăm ca sarcina pozitivă Q să atragă sarcina nega- 
tivă, dar nu putem presupune de fel că sarcina negativă se va fixa la piciorul 
perpendicularei coborite din Q, unde concentraţia este foarte mare. De ce? 
De asemenea, ne amintim că cîmpul electric în apropierea suprafeţei conduc- 
torului este întotdeauna perpendicular pe supraţață. Pe de altă parte, prezenţa 
conductorului plan în imediata apropiere a sarcinii punctiforme Q nu schimbă 
prea mult situaţia: liniile de cimp trebuie să iasă din Q radial, la fel ca dintr-o 
sarcină punctiformă. Prin urmare, ne putem aștepta la ceva asemănător cali- 
tativ cu situaţia redată în figura 3.8, b. Bineînţeles, totul este simetric față 
de axa z. 

Dar cum rezolvăm efectiv problema? Răspunsul este — printr-un truc, 
un truc care este şi instructiv și deseori, util. Găsim o altă problemă care 
se rezolvă simplu și a cărei soluţie poate fi folosită la problema noastră în 
intregime sau parţial. În acest caz, alegem două sarcini punctiforme egale 
şi de semn contrar Q şi —Q. Cimpul electric este perpendicular în fiecare punct 
pe planul aflat la mijlocul distanţei dintre cele două sarcini și a cărui secţiune 
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Fig. 3.8. (a) O sarcină punctiformă Q se află deasupra 
unui conductor plan infinit. (b) Cam acesta ar trebui 
să fie aspectul cîmpului. (c) Cîmpul unei perechi de 

sarcini de semne opuse. 


transversală este reprezentată în figura 3.8, c 
prin dreapta AA. Dacă distanţa de la Q la 
plan o luăm egală cu k din problema iniţial 
pusă, jumătatea de sus a figurii 3.8, c cores- 
punde tuturor condiţiilor noastre: cîmpul este 
perpendicular la suprafaţa conductorului şi în 
apropierea lui Q se apropie de aspectul cimpului A 
unei sarcini punctiforme. Suprafaţă plană 
Condiţiile la limită, în acest caz, diferă conductoare 

întrucitva de condiţiile la limită puse la. teo- 
rema unicităţii din paragraful precedent. Poten- 
ţialul conductorului este bine determinat, dar 
potenţialul sarcinii punctiforme din sisteme 
tinde către infinit. Putem considera sarcina 
punctiformă ca un eaz limită al unui conductor 
sferic mic cu sarcina totală Q. Chiar pentru 
aceste condiţii la limită „combinate“ — poten- 
ţial dat pe unele suprafețe, sarcina totală pe 
altele — teorema unicităţii este valabilă. Și 
dacă soluția „împrumutată“ satisface aceste 
condiţii, rezultă că ea trebuie să fie soluţia 


x 


corectă. ă 
În figura 3.9 este dată soluţia finală pen- (////(G05 0990 0GONE Aaa 
tru cimpul de deasupra planului, cu densitatea Conductor 
superficială de sarcină dată. Putem calcula 
intensitatea cîmpului și direcţia lui în orice 3 3 


punct, revenind la problema cu cele două 
sarcini (fig. 3.8, c) şi folosind legea lui Cou- 
lomb. Să considerăm un punct de pe supra- 
faţă, aflat la distanţa r de origină. Pătratul 
distanţei de la acest punct la Q este r2+ h? 
şi componenta z a intensității cîmpului lui Q 
în acest punct este —Q cos 0/4reg(r2 + h?). 
„Sarcina imagine“ —Q, aflată dedesubtul 
acestui plan, aduce o contribuţie egală cu 
componenta z. Rezultă că intensitatea cimpului 
electric este dată de expresia 


= ie dă cos 0 = 
4neo(r2 4+ h2) 


3 h —Qh 


z 


De aici putem obţine densitatea superficială 
de sarcină: 


e —0h 
9 = £9E, = (7 RE * (8) e 


Mil 


„3.9. Cîteva linii de cîmp ale sarcinii aflate deasupra planului. Intensitatea cîmpului la 
d dată de ecuaţia 7, determină densitatea superficială de sarcină o. 


Sarcina superficială totală ar trebui să fie —Q. 

Pentru a verifica, putem integra pe toată suprafaţa și să vedem dacă 
obţinem —Q: 

Sarcina superficială totală = ţ o * 2nrdr = —Q N ME 2 0 —Q. (9) 
0 0 (2 + 72) 

Metoda folosită este cunoscută sub denumirea de „metoda imaginilor“. 
Sarcina negativă fictivă, dispusă la distanța P sub suprafaţa conductorului, 
spre care converg liniile de cimp, poate fi considerată ca „imaginea“ sarcinii 
punctuale Q, analog imaginii virtuale din dosul unei oglinzi. Forţa electrică 
ce acţionează asupra sarcinii Q datorită atracției exercitate de sarcina super- 
ficială, este egală cu forţa pe care ar exercita-o sarcina imagine —Q. Obser- 
vaţi că această forță se datorează sarcinii superficiale. 

Totuşi, această analogie cu imaginea într-o oglindă nu este foarte corectă 
şi nici foarte utilă. Mai corect este să se considere această metodă ca un caz 
particular al unei metode mult mai generale, care ar putea fi numită „aproxi- 
marea condiţiilor la limită“. 

Pentru a lămuri mai bine ce înțelegem prin aceasta, să studiem citeva 
suprafeţe echipotenţiale în cimpul a două sarcini egale şi de semn contrar 
(fig. 3.10, a). Doar una din aceste suprafeţe este plană. Celelalte sint supra- 
feţe inchise, nici una nu este chiar sferică, dar poziţia oricăreia dintre ele o 
putem stabili, dacă este nevoie, printr-un calcul elementar. Dacă am putea 
alege două asemenea suprafeţe, oricare dintre ele, și le-am confecţiona din 
foiţe metalice cu exact aceleași dimensiuni și le-am amplasa exact la fel cum 
erau suprafeţele echipotenţiale una faţă de alta (fig. 3.10, a), am obţine exact 
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Fig. 3.10. (a) Secţiunile prin suprafeţele echipotenţiale a două sarcini punctiforme egale și 
de semn opus. (6) Două asemenea suprafeţe realizate din metal. Doi conductori, care ar 
avea exact aceeași formă şi s-ar afla la aceeași distanță unul de altul, cu sarcinile date Q și —Q, 
ar fi creat în punctele exterioare exact același cîmp. 


aceeaşi soluţie ca în cazul cîmpului electrostatic creat de doi asemenea con- 
ductori! Ea ar corespunde cîmpului creat de două sarcini. Din păcate, este 
dificil de confecţionat electrozi de exact aceeaşi formă pentru a găsi soluţia. 
Totuşi, folosirea electrozilor de formă sferică dă posibilitatea unei rezolvări 
aproximative care poate fi utilă uneori. 

Studiul suprafeţelor echipotenţiale poate fi continuat prin studiul altor 
sisteme simple, urmărind exemple care ar putea fi mai utile. Am putea numi 
această metodă „o soluţie în căutarea unei probleme“. Un exemplu, în această 
privinţă, este metoda folosită în problema 3.22. Maxwell a descris bine 
această situaţie: „Și astfel, problema găsirii formei conductorilor pentru un 
potenţial dat, adică problema inversă de fapt, se rezolvă mult mai simplu 
decit i bee directă a determinării potenţialului cînd forma conductorilor 
este dată“. 


* James Clerk Maxwell, Treatise on Electricity and Magnetism, vol. |, 
cap. VII pia a 3-a, Oxford University Press, 1891, reeditată de ed. Dover, New 
York, 1954). Fiecare student în fizică trebuie să răstoiască din cînd în cînd această carte. 
Problema ridicată de noi este bine tratată în cap. VII. La sfirşitul vol. 1 veţi găsi 

“cîteva scheme minunate de cîmp electric, şi imediat după citatul dat, o scurtă expli- 
caţie a motivului pentru care Maxwell dă aceste scheme. S-ar putea crede că pînă și 
el a fost încîntat de construcţia şi eleganța lor. 


8 — Electricitate şi magnetism vol. 11 113 


3.5. CONDENSATORI ŞI CAPACITATE 


Două plăci conductoare de același fel sînt dispuse paralel la distanţa s 
una de alta (fig. 3.11, a). Aria fiecărei plăci este A și presupunem că 
sarcina pe una din plăci este Q şi pe cealaltă —Q. ?, şi P2 reprezintă valorile 
potenţialelor de pe cele două plăci. Liniile de cimp ale acestui sistem în sec- 
țiune transversală sint arătate în figura 3.11, d. Cu excepţia marginilor, 
cimpul în regiunea dintre plăci este aproape uniform. Dacă îl considerăm 
uniform, intensitatea lui este (92 — $,)/s. Densitatea superficială de sarcină 
corespunzătoare, pe faţa interioară a uneia din plăci este 


= E == ei, (10) 


Dacă neglijăm variaţia lui E şi prin urmare și a lui o, ce apare în apro- 
pierea marginilor plăcii, putem scrie pentru sarcina totală de pe una din plăci, 
o relaţie simplă: 


(D= A 


Ecuația (11) devine din ce în ce mai exactă, pe măsură ce raportul dintre 
distanţa s între plăci și lungimea plăcii se micşorează. Bineînţeles că pentru 
rezolvarea exactă a acestei probleme electrostatice, ţinind cont și de efectele 
de margine, pentru plăci de formă bine determinată, folosim o relaţie exactă 
în locul ecuaţiei (11). Pentru a arăta că ec. (11) aproximează bine problema, 
la figura 3.12 sînt trecute valorile factorului de corecție f, care arată cu cît 
diferă valoarea lui Q dată de ecuaţia (11) faţă de rezultatul exact, în cazul 
a două discuri conductoare aflate la distanțe diferite. Sarcina totală este 
întotdeauna puţin mai mare decit valoarea sarcinii determinate din ec. (11). 
Acest lucru pare firesc, dacă ne uităm la figura 3.11, b, în care faptul că la 
margini, și chiar pe feţele exterioare de la margine, are loc o concentrare 
suplimentară de sarcină, apare evident. 

Pe noi ne interesează acum nu asemenea corecţii, ci proprietăţile generale 
ale unui sistem format din doi conductori. Perechea de plăci reprezintă un 
element des întilnit în. circuitele electrice şi anume — condensatorul. Un 
condensator este format din doi conductori apropiaţi, aflaţi la potenţiale 
diferite și avînd sarcini de semn contrar. Ne interesează relaţia dintre sar- 
cina Q de pe una din plăci şi diferenţa de potenţial dintre ele. În cazul parti- 
cular al sistemelor la care se aplică ec. (11), raportul Q/(9, — P2) este epal 
cu soA4/s. Chiar în cazul în care această relaţie este aproximativă, este clar 
că relaţia exactă va depinde numai de dimensiunile și dispunerea geome- 
trică a plăcilor. Rezultă că pentru o pereche de conductori fixaţi, raportul 
dintre sarcină şi diferenţa de potenţial va fi constant. Această constantă o 
numim capacitatea condensatorului şi o notăm, de obicei, cu C. 


Q = C(P, — ?2) (12) 


Sa (neglijind efectele de margine). (11) 
s 


Prin urmare, capacitatea condensatorului plan-paralel, neglijind efectele de 
margine, este dată de 


A €0(8,85 * 10-8F/m)A (în m?) (43) 
să s (în m) ; 
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Fig. 3.11. (a) Un condensator plan-paralel. (b) Secţiune transversală prin (a) pe care sînt 
desenate liniile de cîmp. 


Fig. 3.12. Valoarea reală a capacității condensatorului circular plan paralel este comparată 
cu valoarea dată de ec. tt pentru diferite valori ale raportului dintre distanța între plăci 
şi raza plăcii. Corecţia, ţinînd cont de efectul de margine, poate fi introdusă în expresia lui Q: 


Pentru plăcile circulare, factorul f depinde de raportul s/R în modul următor: 


s/R A 
0,2 1,286 
0,1 1,167 
0,05 1,094 
0,02 1,042 
0,01 1 


A 115 


Două plăci cu aria de 100 cm? fiecare, aflate la distanţa de | mm una de 
alta, formează un condensator cu capacitatea egală cu 88,33 pF. 

Într-un alt sistem de unităţi, cu care trebuie să ne obișnuim, sistemul 
„practic“ de unităţi, sarcina electrică se exprimă în coulombi, sau amper-se- 
cundă (A.s) şi unitatea de potenţial este voltul. În acest sistem, unitatea 
pentru capacitate, reprezintă capacitatea unui condensator la care sarcina 
de pe una din plăci este un coulomb și diferenţa de potenţial între plăci 
este egală cu 1 volt. Această unitate se numeşte farad. 


1 coulomb 
1volt 


1 farad = 


Un condensator cu capacitatea de 1 farad ar avea dimensiuni gigantice. 
Pentru ca distanţa dintre plăci să fie 1 mm, suprafaţa plăcilor ar trebui să 
fie 100 km2.* Deoarece, în acest caz sistemul „practic“ de unităţi duce la 
dimensiuni. nepractice, se foloseşte, de obicei, microfaradul (uF) şi micro- 
microfaradul (uuF). Ultima unitate, egală cu 10”! farazi, se mai numește 
picofarad (pF). 

Orice pereche de conductori, indiferent de forma și dispunerea lor, poate 
fi considerată condensator. Am ales condensatorul plan-paralel pentru că se 
întilneşte frecvent şi calculul aproximativ 
al capacităţii sale este mult mai simplu. 
În figura 3.13 sint arătaţi doi conductori, 
dintre care unul se află în interiorul celui- 
lalt. Această dispunere poate fi numită, de 
asemenea, condensator. Din punct de vedere 
practic, conductorul din interior trebuie 
prins cumva, dar această chestiune nu ne 
priveşte. Pentru a transporta sarcinile elec- 
trice de pe un conductor pe celălalt, sînt 
necesare fire, care ele însele constituie con- 
ductori. Întrucît firul conductor 1, ce pleacă 
de la corpul din interior, intersectează ne- 
apărat spaţiul dintre conductori, apare o 
oarecare perturbare a cimpului electric în 
acest spaţiu. Pentru a micşora efectul, 


Fig. 3.13. Condensator, în care unul dintre conduc- 
tori este înconjurat de celălalt. 


* Există, desigur, cretu de a realiza condensatori mai compacţi, cu o capa- 
citate mare! Puteţi cumpăra oricind un condensator cu capacitate de 1 microfarad, pe 
care-l poiaţi transporta ușor. În substanţele biologice, pi celulei constituie un strat 
electric izolator ce separă interiorul celulei de mediul lichid în care se găseşte. Această 
membrană, din punct de vedere electric, se comportă ca un condensator de 1 uF pe cm? 
de membrană. Care trebuie să fie „distanţa dintre plăci“ în acest caz? (În realitate, 
capacitatea depinde, de asemenea, de constanta dielectrică, adică de polarizabilitatea 
electrică a mediului dintre plăci. Această chestiune se va discuta în cap. 9.) 
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putem presupune firul extrem de subţire 
sau că am îndepărtat firele înainte de a de- 
termina potenţialele. 

În acest sistem distingem trei sarcini: 

Q, — sarcina totală pe conductorul interior, 
QU) — sarcina de pe suprafaţa interioară a 
conductorului exterior, Q!” — sarcina de pe 
suprafața exterioară a conductorului din 
exterior. În primul rînd observăm că QYW 
este egal cu —Q,. Noi ştim acest lucru, 
deoarece suprafaţa S din figura 3.13 cuprin- 
de numai aceste două sarcini, iar fluxul 
prin această suprafaţă este nul. Fluxul este 
zero, deoarece pe suprafața S, aşezată 
ca în figură — în interiorul conductorului, 
cîmpul electric este egal cu zero. 

Evident, în spaţiul dintre cei doi con- 
ductori, mărimea lui Q, va determina în 
mod univoc cîmpul electric și diferenţa de Fig. 3.14. Un condensator asimetric. 
potenţial $P, — $P2. Din această cauză, dacă 
aceste două corpuri le considerăm ca „plăci“ ale condensatorului, pentru 
determinarea capacităţii ne trebuie doar sarcina Q, sau sarcina egală cu 
ea Q!. Capacitatea este egală cu 


TE, 

i Car n (14) 
În acest caz, sarcina Q! de care depinde potenţialul $2, nu joacă nici un 
rol. De fapt, cînd un conductor este înconjurat (închis) de altul, capacitatea 
este independentă de sarcinile externe. Dacă am avea două plăci asimetrice 
de condensator, ca în figura 3.14, întrebarea: care din sarcini joacă rolul 
li Q, —cu ajutorul căreia determinăm capacitatea? — ne-ar pune în 
încurcătură. Răspunsul este următorul: este acea sarcină care trebuie 
transportată de la conductorul 1 pe conductorul 2 (suma sarcinilor de pe 
cei doi conductori fiind astfel menținută constantă) pentru a egala poten- 
ţialele lor. 


3.6. POTENŢIALE ŞI SARCINI PE DIFERIŢI CONDUCTORI 


Am atins doar o parte dintr-o problemă mult mai generală şi anume, 
relaţiile. dintre sarcinile şi potenţialele unui număr oarecare de conductori 
într-o configuraţie dată. Condensatorul format din doi conductori este doar 
un caz particular. Vă surprinde, poate, că s-ar putea scoate ceva util din 
cazul general. De fapt, tot ce putem scoate este teorema unicității şi principiul 
de superpoziție. Să considerăm trei conductori înconjurați de o pătură con- 
ductoare ca în figura 3.15. Potenţialul acestei pături îl putem alege nul; 
pentru o stare oarecare a sistemului, potenţialele celor trei conductori sînt 
9, Pa şi Ps. Teorema unicităţii ne garantează că fiind date ?,, 92 și Ps, 
cîmpul electric este determinat în tot sistemul. Rezultă că și sarcinile Q,, 
Oa şi Qs pe fiecare din conductori sint, de asemenea, determinate în mod 
univoc, 
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Fig. 3.15. Starea generală a acestui sistem poate fi studiată 
ca o suprapunere (d) de trei stări (a—c), în fiecare din ele 
toți conductorii, în afară de unul, aflîndu-se la potenţialul 
zero. 


Nu trebuie să ţinem cont de sarcina de pe 
faţa interioară a stratului înconjurător, întrucit 
ea este întotdeauna egală cu —(0, + Q2 + Q3). 
Dacă vrem, putem considera în locul stratului 
— „infinitul“, extinzindu-l fără limită. L-am re- 
prezentat în figură, pentru a urmări mai uşor pro- 
cesul transferului de sarcină și pentru cazul în 
care e nevoie să facem unele conexiuni. 

Între stările posibile ale acestui sistem există 
una, în care 92 şi P3 sint egale cu zero. Sistemul 
poate fi adus într-o asemenea stare, legind con- 
ductorii 2 şi 3 la stratul înconjurător care are 
potenţialul zero (fig. 3.15, a). Ca și mai înainte, 
putem presupune firele de legătură atit de subţiri 
încit sarcinile rămase pe ele sint neglijabile. De 
fapt, pe noi nu ne interesează cum aducem sis- 
temul în starea respectivă. Într-o asemenea stare, 
pe care o vom numi starea I, intensitatea cimpului 
electric în întreg sistemul și sarcina pe fiecare con- 
ductor, sint determinate în mod univoc de va- 
loarea lui $,. Mai mult decit atit, dacă ?, se du- 
blează, se dublează şi intensitatea cimpului peste 
tot şi prin urmare şi sarcinile Q., Q2 şi Qs se 
dublează. Astfel, pentru ?2 = Ps = 0, fiecare din 
cele trei sarcini trebuie să fie proporţională cu ?.. 
Să formulăm aceasta matematic: 


ag 0 ) Q0,=Cu?i; Q2=Can?i; 0s3=Cu?i- 


(15) 


Cele trei constante Cu, Ca şi Ca depind doar de 
forma și dispunerea corpurilor conductoare. 

Exact în același mod, putem analiza starea 
în care 9, şi 9? sint egale cu zero, numind-o 
starea II (fig. 3.15, 5). Trebuie, din nou, să găsim 
o relaţie liniară între singurul potenţial diferit de 
zero, P2 — în acest caz, și diferitele sarcini: 


Starea II PO =Cata: Qa Pen Cao0?a; Qs = CaaPa. 
9, = Pa = 0 
(46) 


În fine, cînd q, şi q, sînt egale cu zero, intensitatea cimpului și sarcinile sînt 
proporţionale cu gg: 


Sta. ap. | O. = Cusps; (a = Capa; (0s = Casa: (17) 
Da 

Și suprapunerea stărilor I, II şi III este, de asemenea, o stare posibilă. 
Intensitatea cîmpului electric în orice punct este suma vectorială a intensității 
cîmpurilor electrice în acest punct în cele trei cazuri studiate, iar sarcina de 
pe un conductor este suma sarcinilor pe care le avea conductorul în cele 
trei cazuri. În această nouă stare, nu este nevoie ca vreunul din potenţialele 
9, Pa Şi Ps să fie egal cu zero. Pe scurt, aceasta este cea mai generală stare. 
Relaţiile ce leagă sarcinile şi potenţialele se obţin, pur şi simplu, prin adu- 
narea ecuaţiilor (15), (16) și (17). 


Q. = Cupa + Copa + Cus?a 
Q2 = Cao + Caapa + Caa?a (18) 
Q3 = Casei + Caapa + Cas?s 


S-ar părea că comportarea electrică a acestui sistem este caracterizată 
de nouă constante Cu, Caz, -::, Casa. De fapt, sint necesare doar şase con- 
stante, putind demonstra că în orice sistem Ci2 = Ca, Cs = Ca și Cos = Cao. 
Deocamdată nu este evident de ce este așa. În problema 3.27 se sugerează o 
demonstraţie care se bazează pe legea conservării energiei, dar înainte de asta 
trebuie să parcurgem paragralul 3.7. Constantele C din ecuaţiile (18) se 
numesc coeficienţi de capacitate. Evident, demonstraţia noastră este valabilă 
pentru un număr oarecare de conductori. Mărimea fizică determinată ca 
fiind capacitatea condensatorului format din două plăci, nu este aceeași cu Cu 
(sau Ca sau Cass) dar, bineînțeles, este legată de ele. 

Sistemul de ecuaţii (18) poate fi rezolvat în funcţie de e pentru sarcinile 
date Q. Ne vom folosi de un sistem echivalent de ecuaţii liniare de forma: 


e = PuQi + Pr2Q2-+ P13Q3 
93 = Pa + Paza + Pasa (19) 
93 = PasQi + Pa2Q2 + Pass 


Mărimile P sînt numite coeficienţi de potenţial; ele pot fi calculate cunoscind 
coeficienții C şi invers. 

Asemenea ecuaţii pot fi folosite în rezolvarea oricărui sistem fizic liniar. 
Ele se întîlnesc în studiul structurilor mecanice (legînd deformările de solici- 
tări), în analiza circuitelor electrice (leagă tensiunile şi curenţii), şi în general 
vorbind, în orice caz în care poate fi aplicat principiul superpoziţiei. 


3.7. ENERGIA ÎNMAGAZINATĂ ÎNTR-UN CONDENSATOR 


Să considerăm un condensator de capacitate C, avînd diferenţa de poten- 
ţial între plăci 2. Sarcina Q este egală cu Cos. Sarcina de pe o placă 
este Q și pe cealaltă —Q. Presupunem că mărim sarcina de la Q la Q + dQ, 
transportind o sarcină pozitivă dQ de la placa negativă la cea pozitivă și 
efectuind un lucru mecanic împotriva diferenţei de potenţial e. Lucrul 


119 


mecanic efectuat este dW = ș,„dQ = QdQ/C. Prin urmare, pentru a încărca 
un condensator neincărcat pină la o sarcină finală oarecare Q/ este necesar 
un lucru mecanic 


Si, su E 

Se C ÎN ae 20" (0) 
Aceasta reprezintă energia „înmagazinată“ într-un condensator. Ea mai 
poate fi scrisă sub forma 


U = 2 Cota, (24) 


Capacitatea condensatorului plan-paralel, cu aria plăcii egală cu A şi 
distanţa dintre plăci s, este C — syA/s, iar intensitatea cimpului electric 
E = Qsa]s. Ca urmare, ecuaţia (21) se va scrie 


Această expresie este în concordanţă cu formula generală (2.36) pentru ener- 
gia înmagazinată în cîmpul electric.* 


3.8. ALTE ASPECTE ALE PROBLEMEI LA LIMITĂ 


Ar fi greşit să credem că nu există metode generale pentru problemele 
la limită ale lui Laplace. În același timp, nu avem posibilitatea unui studiu 
amănunţit al acestei probleme în cadrul cursului; vom menţiona trei aproxi- 
maţii utile şi interesante, cu care vă veţi întilni în studiul fizicii sau mate“ 
maticii aplicate. 

Prima metodă este o metodă elegantă a analizei, numită metoda repre- 
zentărilor conforme, care se bazează pe teoria funcţiilor de variabilă complexă. 
Din păcate, ea poate fi aplicată numai pentru sistemele bidimensionale. Există 
sisteme în care e depinde doar de z şi y, de exemplu, cazul conductorilor 
cilindrici a căror suprafeţe sint paralele cu axa z. În acest caz, ecuaţia lui 
Laplace se reduce la 


929 DD ae e. 
sa + ai 0 (23) 
cu condiţiile la limită date pe unele drepte sau curbe din planul zy. În prac- 
tică, se întîlnesc multe asemenea sisteme sau asemănătoare cu ele, metoda 
prezentind, din acest punct de vedere, interes practic chiar dacă nu pre- 
zintă interes matematic. De exemplu, soluţia exactă pentru potenţialul din 
apropierea a două plăci lungi paralele se obţine ușor prin metoda reprezen- 
tărilor conforme. Liniile de cimp şi suprafeţele echipotenţiale sînt reprezen- 


* Toate acestea se aplică unui „condensator cu aer“, la care între plăcile con- 
ductoare se găsește aer. După cum știți din practică, majoritatea condensatorilor utilizaţi 
în circuitele electrice au între plăci un izolator sau un „dielectric“. Asemenea conden- 
satori vor fi studiaţi în capitolul 9. 
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tate în secțiune transversală în figura 3.16. 
Desenul ne lămurește de ce în cazul orică- 
rui condensator plan-paralel, a cărui lungi- 
me este mare în comparaţie cu distanța 
dintre plăci, apare cîmpul de margine. 
Cimpul reprezentat în figura 3.11, d, a fost 
construit pe baza unei asemenea soluţii. Veţi 
putea folosi această metodă după ce veţi 
aprofunda studiul funcţiilor de variabilă 
complexă. 

A doua metodă, este o metodă numerică 
pentru găsirea soluţiilor aproximative ale 
potenţialului electrostatic cu condiţii la 
limită date. Această metodă, deosebit de 
simplă şi aproape universal valabilă, se ba- 
zează pe acea proprietate specială a funcţi- 
ilor armonice cu care ne-am familiarizat: 
valoarea funcţiei într-un punct este egală cu 
valoarea medie a funcţiei în regiunea din 
jurul acestui punct. În această metodă, 
funcţia potenţială q ia valori numai într-un 
şir discret de puncte, în care sînt incluse și 
punctele discrete de pe frontieră.. Valorile 
funcţiei în punctele ce nu se află pe fron- 
tieră, se ajustează pină cînd ele devin egale 
cu media valorilor învecinate. În principiu, 
acest lucru se realizează prin rezolvarea si- 
multană a unui mare număr de ecuaţii, al 
căror număr este egal cu numărul punctelor 
interioare. Dar o soluţie aproximativă se 
poate obţine mult mai simplu, schimbind 
sistematic fiecare valoare, pentru a o apropia 
de valoarea medie a funcţiilor învecinate şi 
prin repetarea acestui proces pînă cînd vari- 
aţiile devin neglijabile. Această metodă se 
numește metoda relazării. Singurul neajuns 
al acestei metode este procesul greoi de cal- 
cul, care se elimină prin folosirea actuală a 
calculatoarelor rapide, la care această metodă 
se pretează ideal. O asemenea aplicaţie o 
găsiţi în problemele 3.29 şi 3.30. 

A treia metodă de rezolvare aproxima- 
tivă a problemei la limită este metoda va- 
riațională. La baza acestei metode stă o 
idee care se întilnește în multe capitole ale 
fizicii, începînd de la dinamica newtoniană 
pînă la optică şi mecanică cuantică. În elec- 


Fig. 3.16. Linii de cîmp și 
suprafețe echipotenţiale pen- 
tru două benzi conductoare 
infinit de lungi. 


121 


trostatică acest principiu se exprimă în modul următor: cunoaștem că ener- 
gia totală a cîmpului electrostatic este 


pe 2dy. 
U= > Edo (24) 


Dacă aţi rezolvat problema 2.19, știți că în acest caz foarte simplu, sarcina se 
distribuie pe frontiera conductoare de potenţial constant (formată din doză 
sfere legate printr-un fir) astfel încit valoarea energiei înmagazinată în tot 
cimpul să fie minimă. Aceasta este o regulă generală. În orice sistem de 
conductori, pentru valori diferit date ale potenţialelor, sarcina se distribuie 
pe fiecare din conductori astfel încit valoarea energiei înmagazinate în cimp 
să devină minimă. Aceasta devine destul de evident, dacă ţinem seama de 
faptul că orice micșorare a energiei totale este însoţită de efectuarea unui 
lucru mecanic de redistribuire a sarcinii.* Suprafaţa plană a apei într-un 
vas se explică, în principiu, în același fel. 

Să considerăm, acum, funcţia potenţială q(z, y, 2) într-o regiune oare- 
care ce cuprinde citeva frontiere cu potenţiale date. Valoarea exactă a func- 
ţiei e(z, y, 2), adică soluţia ecuaţiei Y?p = 0 ce satisface potenţialele date 
pe frontieră, diferă de toate celelalte funcţii care îndeplinesc condiţiile la 
limită dar nu satisfac ecuaţia lui Laplace, de exemplu vY(z, y, 2), întrucît 
energia înmagazinată este mai mică pentru e decît pentru y. Exprimăm 
energia în funcţie de q, ca în ecuaţia (2.38), 


Rt. ) 2 do. ! 
U = (1 Vel? de (25) 


Acum, putem pune problema la limită în alt fel, fără să ne referim la 
laplacean. Funcţia potenţială e este acea funcţie care, dintre toate funcţiile ce 
satisfac aceleaşi condiții la limită, înlocuită în ecuaţia integrală (25) dă un 
minim. 

Prin urmare, metoda obţinerii unei soluţii aproximative a problemei la 
limită date, constă în a încerca o mulţime de funcţii cu valorile la limită date 
şi alegerea acelei funcţii pentru care valoarea lui U este minimă. De ase- 
menea, putem încerca o funcţie cu unul sau doi parametri ajustabili pentru a 
obţine valoarea minimă a lui U. Metoda este bună mai ales pentru evaluarea 
energiei, care deseori, este mărimea necunoscută cea mai importantă. Întrucit 
energia U este minimă pentru o valoare exactă a lui o, ea nu variază sen- 
sibil pentru abaterile de la această valoare. Problema 3.32 ilustrează simpli- 
tatea și rigurozitatea metodei variaționale. 

Faptul că principiul variaţional reprezintă o altă formulare a legii funda- 
mentale a cimpului electrostatic, prezintă mai mare importanţă pentru noi 
decit folosirea lui ca metodă de calcul. Este verificat faptul că deseori, refor- 
mularea legilor fizicii cu ajutorul principiilor variaţionale este foarte utilă 
şi nu prea dificilă. Profesorul R.P. Feynman, cunoscut pentru strălucitele 
sale lucrări în acest domeniu, expune într-un stil intuitiv şi elementar ideile 
air variaționale în unul din capitolele cărţii „Fizica modernă“, vol. II, 
cap. 19. 


* Raţionind în acest mod, înseamnă că distribuția sarcinii este însoţită de o disipare 
de energie. Ceea ce se și întîmplă în mod obișnuit. În caz contrar, sistemul, care iniţial 
nu se găseşte în stare de echilibru, n-ar putea ajunge în această stare, scăpînd de 
surplusul de energie. Ce credeţi că s-ar întîmpla în acest caz? 
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(Convingeţi-vă că  înţelegeţi 
toate aspectele acestei  pro- 
bleme. ) 


PROBLEME 


3.1. Un observator, avind un dispozitiv pentru măsu- 
rarea intensității cimpului electric E, se află la o distanţă 
oarecare de o sarcină punctiformă fixă g. Sarcina puncti- 
formă se introduce într-un tub metalic scurt neîncărcat, 
suspendat de un fir izolator. În ce măsură este afectată 
intensitatea cîmpului electric măsurată de observator? 
Dacă v-aţi găsi în laborator, într-o cutie mare de cupru, 
aţi putea spune ceva despre purtătorii de sarcină ce se 
mișcă în exteriorul ei? 


3.2. Un conductor sferic A conţine două cavităţi 
sferice. Sarcina totală pe conductor este nulă. Totuşi, 
în centrul uneia din cavităţi se află o sarcină puncti- 
formă qy, iar în centrul celeilalte — o sarcină ge. O altă 
sarcină qa se află la o distanţă foarte mare r de con- 
ductor. Ce forță acţionează asupra fiecăruia din cele 
patru obiecte: „A, qb, qe; qa? Care din răspunsuri este 
numai aproximativ și valabil pentru » relativ mare? 


Fig. la problema 3.2. 


3.3. Presupunem că după atingerea stării din 
figura 3.1, c, corpul devine din nou neconductor, lăsînd 
purtătorii de sarcină „îngheţaţi“ la locul lor. După aceasta, 
straturile încărcate pozitiv şi negativ — care au creat 
cîmpul electric iniţial — se îndepărtează. Cum va arăta 
cîmpul electric din interiorul și exteriorul corpului? 


3.4. Ecranul gravitațional, ce ar „ecrana“ cîmpul 
gravitațional, la fel cum o foiţă metalică „ecranează“ 
cîmpul electric, constituie visul multor inventatori igno- 
ranţi şi este o ficţiune. Gindiţi-vă la deosebirea dintre 
sursa gravitațională şi sursele electrice. Observaţi că 
pereţii cutiei din figura 3.6 nu ecranează cîmpul surselor 
externe, ci permit doar sarcinilor superficiale să creeze 
un cimp compensator. De ce nu ne putem imagina ceva 
asemănător pentru cîmpul gravitațional? De ce am avea 
ncvoic, în acest caz? 
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Un sistem construit, pe baza 
principiului de superpoziţie, 
din conductori punctiformi și 
plani. 


Lucrul mecanic efectuat la 
deplasarea unei sarcini de pe 
un conductor.  (Indicaţie: 
Detiniţi potenţialul electric 
într-un punct, în funcţie de 
lucrul mecanic pe unitatea 
de sarcină, necesar pentru a 
deplasa o sarcină de probă 
infinitezimală în acel punct.) 
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8.5. În cîmpul sarcinii punctiforme de deasupra pla- 
nului (fig. 3.9), urmărim o linie de cîmp, ce pleacă din 
sarcina punctiformă, în direcţie orizontală, paralel cu 
planul; unde va întilni suprafaţa eonductorului? (Pentru 
rezolvare, folosiţi legea lui Gauss şi o integrare simplă.) 


3.6. Rezolvind problema sarcinii punctiforme și u 
conductorului plan am rezolvat, de fapt, orice problemă 
legată de ele pe baza principiului superpoziţiei. Să pre- 
supunem, de exemplu, că avem un conductor rectiliniu 


uniform încărcat cu 2 uc și care este întins paralel 


cu Pămintul la înălţimea de 5 m. Care este intensitatea 
cîmpului la suprafaţa Pămîntului, imediat sub conductor? 
Cu ce este egală forța electrică ce acționează pe unitatea 
de lungime a conductorului? Puteţi- imagina alte con- 
tiguraţii electrostatice simple formate din aceste elemente? 


3.7. O sarcină Q se află la înălțimea h deasupra unui 
conductor plan ca în figura 3.8, a. Doi studenţi trebuiau 
să răspundă la întrebarea, care este valoarea lucrului 
mecanic efectuat la deplasarea acestei sarcini la o distanţă 
infinită de plan? Unul din studenți a răspuns că acest 
lucru mecanic este egal cu cel efectuat pentru a separa 
la o distanţă infinită două sarcini Q și — Q, aflate lae 
distanţă egală cu 2 k cm una de alta și anume este egal 
cu W = 2ne0Q2/h. Al doilea student a calculat forţa ce 
acționează asupra sarcinii în mișcarea sa și a integrat 
Fdz, obţinînd un alt rezultat. Ce rezultat a obținut al 
doilea student şi care din ei are dreptate? 


8.8. Trei plăci conductoare sint dispuse paralel ca 
în figură. Plăcile din margine sînt legate printr-un fir. 
Placa din mijloc este izolată și poartă o sarcină egală 
cu 3,3 n C/cm?. Să se găsească raportul dintre densitatea 
superficială de sarcină o, și o, de pe cele două feţe ale 
plăcii din mijloc. 


Fig. la problema 3.8 


O extindere a „metodei ima- 
ginilor“. 


Doi condensatori legaţi în 
paralel. 


Condensatorul sferic. 


Energia în cimpul unui con- 
densator sferic. 


Capacitaiea unei sfere izolate. 


O problemă de stabilitate me- 
canică. 


8.9. Dispuneţi două sarcini egale +g și două sarcini 
egale —g, fiecare în' colţul unui pătrat, astfel încît, sar- 
cinile de acelaşi semn să se afle pe diagonală. Să se arate 
că există două suprafeţe echipotenţiale care sint plane. 
Obţineţi și reprezentaţi calitativ cîmpul unei singure 
sarcini punctiforme, aflată pe bisectoarea unghiului 
interior, format prin îndoirea unei foiţe metalice într-un 
unghi drept. Ce alte configurații de plane și sarcini 
punctitorme pot fi rezolvate prin această metodă și care 
nu? Ce se poate spune despre o sarcină punctiformă 
aflată pe bisectoarea unghiului diedru de 120* dintre două 
plane conductoare? 


8.10. O piesă metalică subţire este așezată între plăcile 
unui condensator plan-paralel, paralel cu ele. Cum este 
influenţată capacitatea? Ce se întimplă dacă piesa este 
legată printr-un fir de una din plăci? 


8.11. Un condensator de 100 pF este încărcat pînă 
la o diferenţă de potenţial de 100 V. După deconectarea 
bateriei de încărcare, condensatorul se leagă în paralel 
cu un alt condensator. Dacă diferenţa de potenţial finală 
este de 30 V, care este capacitatea celui de-al doilea 
condensator? Cîtă energie s-a pierdut şi ce s-a întîmplat 
cu ea? 


8.12. Care este capacitatea C a unui condensator 
format din două pături sferice concentrice, cu raza inte- 
rioară r; şi cea exterioară r;? Verificaţi-vă, comparind 
rezultatul cu cel obţinut în cazul unui condensator plan- 
paralel pentru cazul limită cînd ra—r, ru. 


3.13. Notăm cu ?,a diferenţa de potenţial dintre plăcile 
condensatorului sferic din problema precedentă. Găsiţi 
o expresie pentru cîmpul electric, în funcţie de rază. 
Calculaţi energia totală a cîmpului, 


Șeszp) du, şi arătaţi că ea este egală cu = Otis 


3.14. Prin capacitatea unui conductor singular izolat 
înţelegem raportul dintre sarcina conductorului și poten- 
ţialul său, dacă potenţialul, la o distanţă infinită faţă de 
conductor, este zero. Arătaţi că capacitatea unui con- 
ductor sferic este egală cu 4neR (unde R este raza 
sferei). Care este capacitatea Pămîntului exprimată în 
microfarazi? 


3.15. Imaginaţi-vă că un condensator sferic, ca cel 
descris în problema 3.12, se roteşte ca satelit pe o orbită 
în jurul Pămîntului. Între pătura sferică interioară şi 
exterioară nu există nici o legătură mecanică. Vidul este 
perfect și frecarea pe sfera exterioară neglijabilă. Cu alte 
cuvinte, avem situaţia unei „căderi libere“ ideale. Pre- 
supunem că pe sfera interioară există o sarcină oarecare 
şi este dispusă concentric în raport cu sfera exterioară. 
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Forţa ce acționează asupra 
plăcii unui condensator. 


Distribuirea sarcinii induse. 
(Rezolvaţi întîi problema 3.8 
sau cel puţin gîndiţi-vă la ea.) 


Este aceasta o stare stabilă? (Determinaţi cum se schimbă 
energia sistemului dacă sfera interioară se deplasează 
din centru. Pentru a stabili semnul acestei schimbări, 
puteţi studia cum variază capacitatea dacă veţi apropia 
foarte mult sfera interioară de cea exterioară.) 


3.16. Calculaţi forţa ce acţionează asupra unei plăci a 
condensatorului plan-paralel. Diferenţa de potenţial 
dintre plăci este de 3 000 V, iar plăcile reprezintă pătrate 
cu latura de 20 cm fiind separate de o distanţă de 3 cm. 
Dacă plăcile sînt izolate, astfel încît sarcina nu poate 
varia, ce lucru mecanic extern este necesar pentru a 
apropia plăcile? Este acest lucru mecanic egal cu energia 
înmagazinată iniţial în cîmpul electric? 


3.17. Două plăci paralele sînt legate printr-un fir, 
astfel încît ajung la același potenţial. Una din plăci 
coincide cu planul zz şi cealaltă cu planul y = s. Dis- 
tanţa s dintre plăci este mult mai mică decît dimen- 
siunile plăcii. O sarcină punctiformă Q se găsește între 
plăci la distanţa y = b (v. figura). Care este mărimea 
sarcinii superficiale totale pe suprafaţa interioară a 
fiecărei plăci? Sarcina superficială totală pe suprafaţa 
interioară a ambelor plăci trebuie, evident, să fie — Q 
(de ce?), și putem presupune că cea mai mare parte din 
această sarcină se va găsi pe placa mai apropiată de 
sarcină. Dacă sarcina s-ar fi aflat foarte aproape de 
placa din stinga, b <s, prezența plăcii din dreapta 
n-ar influenţa prea mult. 'Totuşi, vrem să știm exact, 
cum se distribuie sarcina. Dacă încercaţi să aplicaţi 
metoda „imaginii“, vă veţi convinge că e nevoie de 
un şir infinit de imagini, în ambele părţi, asemănător 
cu şirul de imagini pe care-l vedeţi în oglinzile de pe 
ambii pereţi ai unei frizerii. Nu este ușor de calculat 
cîmpul rezultant într-un punct oarecare de pe una din 
aceste suprafeţe. Nu-i mai puţin adevărat că problema 
care ne interesează poate fi rezolvată printr-un calcul 
foarte simplu pe baza principiului de superpoziţie. (Indi- 
caţii: Rezolvarea problemei va fi mult simplificată 
datorită următoarelor observaţii. Adăugarea unei alte 
sarcini Q oriunde pe suprafaţa y = b, dublează sarcina 
superficială pe fiecare placă; de fapt, sarcina superficială 
totală, indusă de un număr oarecare de sarcini de pe 
acest plan, este independentă de poziţia sarcinilor pe 
plan. Dacă pe această suprafaţă s-ar găsi un strat uni- 
form încărcat, cîmpurile electrice ar fi simple şi am putea 
rezolva problema folosind legea lui Gauss. Porniţi de aici), 


Fig. la problema 3.17 


Capitolul 4 


Curenţi electrici 


4.1. Transport de sarcină şi densitate de curent 
4.2. Curenţi staționari 

4.3. Conductibilitatea electrică şi legea lui Ohm 
4.4. „Mecanismul“ conductibilităţii electrice 

4.5. Cînd apar abateri de la legea lui Ohm? 

4.6. Conductibilitatea electrică a metalelor 

4.7. Rezistenţa conductorilor 

4.8. Circuite şi elemente de circuit 

4.9. Disiparea energiei la trecerea curentului 
4.10. Tensiunea electromotoare și elementul voltaic 
4.11. Curenţi variabili în condensatori şi rezistori 


Probleme 


4.1. TRANSPORT DE SARCINĂ ŞI DENSITATE DE CURENT 


Curentul electric se datorează mişcării purtătorilor de sarcină. Curentul 
electric dintr-un conductor măsoară* sarcina ce trece printr-o secțiune oare- 
care a conductorului în unitatea de timp. Unitatea de curent este amperul, 
care corespunde sarcinii de un coulomb transportată într-o secundă. Un 
curent de un amper este echivalent cu 6,2 : 101% electroni pe secundă. Bine- 
înţeles, se ţine cont de sarcina totală transportată, luînd în consideraţie sem- 
nul. Se poate spune că mișcarea unui corp neutru implică un transport de 
sarcină uluitor de mare (aproximativ de 10% coulombi pe gram de substanţă!), 
dar nu există curent deoarece exact acelaşi număr de particule elementare 
pozitive şi negative se mişcă cu exact aceeași viteză medie. 

În cazul mai general, curentul sau transportul de sarcină este legat de 
mişcarea purtătorilor de sarcină într-un spaţiu tridimensional. Pentru a 
descrie această mișcare, avem nevoie de noţiunea de densitate de curent. 
Întrucit purtătorii de sarcină sint particule discrete, lucrăm cu valori medii. 
Ca şi la definirea densităţii de sarcină p, trebuie să presupunem că ordinul 
de mărime a distanțelor este de aşa natură încît, în orice regiune mică în 
care mediem, numărul de particule de orice fel conținut în acest domeniu 
este încă foarte mare. 

Să studiem, la început, un caz special în care numărul de particule 
într-un cm? este în medie n, toate mișcindu-se cu aceeași viteză u și avind 
aceeași sarcină g. Să ne imaginăm o suprafață dreptunghiulară de arie a, 
cu o orientare bine determinată în spaţiu (fig. 4.1, a). Care este numărul 
de particule ce trece prin suprafaţă în intervalul de timp At? Numărul res- 
pectiv de particule este cuprins într-o prismă oblică (fig. 4.1, d), cu aria 
bazei egală cu a şi lungimea muchiei egală cu u At — distanţa parcursă de 
fiecare particulă în timpul At. Particulele aflate în afara prismei trec pe lingă 
suprafaţa respectivă sau nu ajung la ea. Volumul prismei este egal cu pro- 
dusul dintre suprafaţa bazei și înălțime, sau auAt cos 0, care poate fi scris 
ca: a*uAt. Numărul de particule cuprins în acest volum este, în medie, 
na * uAt. Prin urmare, piteza medie de trecere a sarcinii prin elementul de 
suprafaţă, adică curentul prin elementul de suprafață, pe care-l notăm cu 
I(a), este egal cu 


I(0) = ana us = mau. (1) 


* De fapt intensitatea curentului (n.t.). 
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Presupunem că avem particule de diferite 
tipuri care diferă prin sarcină, prin viteză 
sau prin &mindouă. Fiecare particulă contri- 
buie în mod diferit la curentul ce trece prin 


suprafața a. Să notăm prin indicele k tipul 


particulei. Atunci fiecare particulă de tip k are 
sarcina g4, se mişcă cu viteza u, şi densitatea 
medie a acestor particule este de n, particule 
pe centimetru cub. Formal, aceasta se ex- 
primă astfel: 


I(0) = napă * Ua + Naq2â * Uz + ... = 
== 2" 27 PU. (2) 


Mărimea vectorială, care se înmulțește cu a în 
ecuaţia (2), o numim densitate de curent JI. Fo- 
losind unităţile din sistemul practic de unităţi, 
adică coulombul pentru unitatea de sarcină, 
densitatea de curent va fi exprimată în amperi 
pe centimetru pătrat: 


I = Ș nuqeur (3) 


Să luăm în considerare contribuţia la den- 
sitatea de curent a unui anumit tip de purtă- 
tori de sarcină, electroni — de exemplu, care 
se pot mişca cu cele mai diferite viteze. Intr-un 
conductor, distribuţia vitezelor cu care se 
mișcă electronii este aproape haotică, direcţia 
şi mărimea lor variind într-un interval larg de 
valori. Să notăm cu N, numărul total de elec- 
troni. Electronii pot fi împărţiţi în mai multe 
grupe, fiecare din ele conținînd electroni care 
au aproximativ aceeași viteză şi direcţie. Va- 
loarea vitezei medii cu care se mișcă toţi elec- 
tronii, ca orice valoare medie, se calculează 
însumînd pe toate grupele produsul dintre 
numărul electronilor şi viteza lor pentru fiecare 
grup şi împărțind la numărul total de electroni. 
Se obţine astfel, 


ze i- Și. (4) 
Ne [3 


Medierea se face după o distribuţie, comparind 
ec. (4) cu (3); observăm că contribuţia: elec- 
tronilor la densitatea de curent poate fi expri- 
mată simplu cu ajutorul vitezei medii a elec- 


3 — Electricitate și magnetism vol. II 


-Fig. 4.1. Un fascicul de particule 
încărcate toate  mișcîndu-se cu 
aceeași viteză u. Aria elementu- 
lui de suprafaţă este a. Particu- 
lele ce trec prin elementul de 
suprafață în At secunde sînt cu- 
prinse într-o prismă oblică (b). 
Suprafaţa bazei' prismei este a şi 
înălțimea uAt cos 6, prin urmare 
volumul ei este a uAt cos 0 sau 
a-u At. 
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tronilor. Amintindu-ne că pentru electroni g= —e, şi folosind indicele e 
pentru a preciza că toate mărimile se referă la purtătorii de sarcină de 
același tip, se poate scrie 


de = — eNAU,. (5) 


Acest rezultat pare destul de evident, dar am prezentat toate etapele 
raţionamentului, pentru a fi clar că curentul, printr-un element de suprafaţă, 
depinde numai de viteza medie a purtătorilor, care deseori reprezintă doar o 
mică fracțiune din mărimea vitezelor lor probabile. 

Reţineţi că ec. (4) reprezintă o medie vectorială; pentru o distribuţie a 
vitezelor, în care toate direcţiile sint la fel de probabile, ea este zero, indi- 
ferent de valorile vitezelor. 


4.2. CURENȚI STAŢIONARI 


Curentul într-un. conductor lung, de exemplu printr-un fir, este bineîn- 
ţeles egal cu integrala densităţii de curent J, pe suprafața egală cu secţiunea 
transversală a firului. Într-adevăr, curentul 7 ce trece printr-o suprafaţă S 
oarecare este egal cu integrala de suprafaţă 


1 =) J: da. (6) 
Ss 


I este „fluxul“ asociat vectorului I; denumirea, în acest caz, este fericit 
aleasă. 

Dacă vectorul densitate de curent J rămîne constant în timp, avem de-a 
face cu un sistem de curenţi staționari. Curenţii staţionari satisfac legea con- 
servării sarcinii. Să considerăm o regiune oarecare din spaţiu, delimitată 
de o suprafaţă sferică S$. Integrala de suprafaţă din J, pe toată suprafaţa S, 
dă viteza cu care sarcinile părăsesc volumul delimitat de suprafaţa S$. Ea va 
fi pozitivă dacă purtătorii de sarcini pozitive ies din volum, sau dacă purtă- 
torii de sarcini negative intră în volumul respectiv ş.a.m.d. Dacă sarcinile 
continuă să se scurgă la infinit, mai devreme sau mai tirziu volumul se va 
goli de sarcini — dacă nu se creează sarcini noi, lucru care nu se poate întimpla. 
Rezultă că pentru o distribuţie a curenților independentă de timp, integrala 
de suprafaţă din J pe orice suprafață închisă trebuie să fie egală cu zero. 
Aceasta este echivalentă cu afirmaţia că în orice punct din spaţiu 


div I = 0 (distribuţie de sarcini independentă de timp). (7) 


Pentru a, demonstra că ele sînt echivalente, să ne amintim teorema lui 
Gauss şi definirea divergenţei cu ajutorul integralei de suprafaţă pe o supra- 
faţă mică ce cuprinde punctul studiat. 

Se poate face o afirmaţie mai generală decit ecuaţia (7). Presupunem 
că curentul nu este staționar, J fiind funcţie și de z, y, z şi det. Atunci, 


intrucit f J - da este viteza instantanee cu care sarcina părăseşte volumul 
s 
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închis, iar | pdu — este sarcina totală din interiorul volumului în orice 
V 


moment, 
aa se = 0f "4ău (8) 
f, di fe să 


Micşorind volumul din jurul unui punct oarecare (z, y, 2), ec. (8) devine*: 


: ____2e (distribuţie de sarcină 
NNE a independentă de timp) (9) 


Derivata densităţii de sarcină p în raport cu timpul se scrie ca o derivată 
parţială intrucit p este, de obicei, funcţie și de coordonatele de poziţie şi de 
timp. Ecuațiile (8) și (9) exprimă conservarea sarcinii; nici o sarcină nu se 
poate scurge dintr-un loc fără ca sarcina în acest loc să scadă. 

Un exemplu instructiv a unei distribuții staţionare de curent este cea 
dintr-o diodă plană a unei lămpi cu doi electrozi. Unul din electrozi, catodul, 
este acoperit cu un material cu emisie electronică mare cînd este încălzit. 
Celălalt electrod, anodul, este pur şi simplu o plăcuţă metalică. Cu ajutorul 
unei baterii, anodul este menţinut la un potenţial pozitiv faţă de catod. 
Electronii ies din acest catod fierbinte cu viteze foarte mici, dar sînt accele- 
rați spre anodul pozitiv de către cimpul electric dintre catod și anod. În 
spaţiul dintre catod şi anod curentul electriv este format din acești electroni 
în mişcare. Circuitul exterior este închis prin curentul de electroni din con- 
ductori, sau prin mişcarea ionilor în baterie ș.a.m.d. — dar asta nu ne intere- 
sează. În această diodă, densitatea locală 
de sarcină p, în orice regiune a spaţiului, 
este pur şi simplu — ne, n reprezentind den- 
sitatea locală a electronilor, exprimată în 
electroni/cm?. Densitatea locală de curent 
J este, bineînțeles, pv unde v este viteza 
electronilor din acea regiune. În cazul diodei 
plan-paralele, se poate presupune că J nu Circuit de încălzire 
are componentele y și z (fig. 4.2). că ste 

Dacă condiţiile sint staţionare, re- 
zultă că J, nu depinde de z, deoarece dacă 
div I = 0 — după cum rezultă din ec. (7) 
— şi dacă Jj=J,=0, înseamnă că şi 
(9J./8z) trebuie să fie zero. Acest lucru 
este destul de evident: într-un curent 


Fig. 4.2. O diodă cu vid cu catodul și anodul plan- 
paralele. 


* Dacă trecerea de la ecuaţia (8) la (9) nu vă pare evidentă, revedeţi definiţia diver- 
genţei din cap. 2. Întrucit volumul din jurul punctului se micşorează putem, eventual, 
scoate pe p înafara integralei de volum din dreapta. Integrala de volum se ia într-un 
moment bine determinat de timp. Derivata ei în raport cu timpul este determinată 
de diferenţa: integralelor de volum la £ şi t + At. Singura diferență dintre ele constă 
în variaţia lui p, întrucît contururile volumului rămîn pe loc. 
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staționar de electroni, care se mişcă numai pe direcţia z, orice suprafaţă 
aflată între catod și anod este străbătută de acelaşi număr de electroni 
pe secundă. Rezultă că pv este constant. Observăm, însă, că v nu este 
constantă; ea variază cu z deoarece electronii sint accelerați de cîmp. Deci 
nici p nu este constant. Într-adevăr, densitatea sarcinilor negative este mare 
în apropierea catodului şi mică în apropierea anodului, la fel cum densitatea 
maşinilor pe o şosea este mare pe porțiunile unde se circulă cu viteză mică și 
mică pe porțiunile unde se circulă cu viteză mare. 

Curentul într-o diodă poate fi limitat printr-un efect interesant: densi- 
tatea sarcinilor negative („sarcina spaţială“) poate influenţa cîmpul electric 
şi prin urmare, acceleraţia și viteza electronilor, revenind astfel din nou la 
densitatea de sarcină. Problema 4.25 analizează comportarea unei diode „cu 
limitarea curentului de către sarcina spaţială“ și se arată cum poate fi dedusă o 
relaţie interesantă între tensiuni şi curent care guvernează această com- 
portare. Relaţia prezintă importanţă pentru electronică, nu numai în con- 
strucția și utilizarea diodelor, dar și construcţia tunurilor electronice pentru 
tuburile cu raze catodice și alte construcţii de acest fel. 


4.3. CONDUCTIBILITATEA ELECTRICĂ ȘI LEGEA LUI OHM 


Există multe posibilităţi de punere în mișcare a sarcinilor, printre ele 
numărindu-se şi „transportul“ mecanic al purtătorilor de sarcină. În genera- 
torul electrostatic Van de Graal! (v. probl. 4.3), unei benzi izolate i se trans- 
mite o sarcină superficială, pe care banda o transportă la un electrod înde- 
părtat, la fel cum escalatorul ridică oameni. În acest mod, ia naștere un 
curent perfect sesizabil. Picăturile de apă încărcate din atmosferă, căzind 
sub acţiunea propriei greutăţi, formează o componentă a sistemului de curenţi 
electrici ai Pămîntului. În acest paragraf vom studia un mod mult mai comun 
de transport a sarcinilor — forţa exercitată asupra unui purtător de sarcină 
de către un cimp electric. Cimpul electric pune în mişcare purtătorii de 
sarcină şi, prin urmare, dă naştere unui curent electric. Dacă se întimplă 
sau nu acest lucru, depinde de natura fizică a sistemului în care acţionează 
cîmpul, adică de mediu. 

Una din primele descoperiri în domeniul curenților electrici în substanţă 
este exprimată în legea lui Ohm: 


AFI 
1. (10) 


Curentul 7, ce trece printr-un conductor, este proporţional cu U — dife- 
renţa de potenţial de la capetele conductorului. Pină acum, am notat poten- 
ţialul electric cu e şi cu (91 — 92) sau ez — diferenţa de potenţial. În acest 
paragraf vom folosi notația U care este mult mai des întilnită în circuitele 
electrice. (Am evitat pină acum folosirea lui U, mai mult din cauza faptului 
că e folosit pentru notația mai multor noţiuni diferite). 

Pentru o porţiune de conductor menţinută la aceeaşi temperatură, rezis- 
tenţa R — constanta de proporţionalitate din ecuaţia 10, nu depinde de 
valoarea curentului ce trece prin el. Rezistenţa depinde, în mod evident, 
de lungimea și secțiunea conductorului, fiind proporţională cu lungimea ! 
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şi invers proporţională cu aria secțiunii transversale A. Ea depinde, de ase- 
menea, de materialul din care este confecţionat conductorul, şi toate acestea 
se exprimă printr-o formulă simplă: 


ÎN a pa (11) 


Factorul p se numește rezistenţa specifică (de volum) sau rezistivitatea sub- 
stanţei. De obicei, rezistența se măsoară în ohmi, intensitatea curentului și 
diferenţa de potenţial în legea lui Ohm măsurindu-se, corespunzător, în 
amperi și volţi. Unitatea de măsură corespunzătoare rezistivităţii este 
ohm *m, dacă lungimile se măsoară în metri; de obicei în tabele, figu- 
rează această unitate. 

Ecuațiile (10) şi (11) sint folosite de ingineri pentru calculul rezistenţelor 
porţiunilor de circuite electrice şi a relaţiilor dintre tensiune și curent în 
aceste circuite. Pentru fizician — cu excepţia cazurilor în care proiectează 
aparatura electrică — aceste ecuații reflectă proprietăţi remarcabile și gene- 
rale ale substanţei, pe care el încearcă să le pătrundă. Esenţialul, reflectat de 
aceste două ecuaţii, constă în următoarele: într-un material solid, omogen, 
densitatea de curent în orice punct este proporţională cu intensitatea cîmpului 
electric, iar constanta de proporţionalitate depinde numai de natura substan- 
ţei şi nu de forma conductorului şi anume 


J = E (12) 


unde o este o constantă caracteristică substanței date. 

În interiorul majorităţii conductorilor, toate cele trei direcţii perpendi- 
culare între ele sint echivalente din punct de vedere fizic. De exemplu, în 
cupru, atomii formează o reţea cubică (cub cu feţe centrate). Dar chiar şi 
atunci cînd aranjarea atomilor nu este cubică, ca în cazul unei bucăţi de 
metal care este formată din multe cristale mici orientate oricum, cind se 
mediază pe un volum mare toate direcţiile devin echivalente. 

n toate substanţele, neexistind direcţii privilegiate, J are aceeași direc- 
ţie cu E şi constanta o este un scalar.* O numim conductivitate electrică a 
materialului. Conductivitatea o este o mărime inversă a rezistivităţii p**. 
Figura 4.3 rezumă aceste relaţii simple și arată cum rezultă ecuaţiile (10) 
şi (11) din ecuaţia (12). 

Citeva cuvinte despre unităţi şi dimensiuni. Unitatea de măsură obiș- 
nuită pentru conductivitate derivă din unitatea practică pentru rezistență — 
ohmul. După cum știți, ohmul este un volt pe un amper. Conductivitatea 
este egală cu raportul care în unităţi practice va fi 


densitate de curent 
intensitatea cîmpului k 


A/m? 


= -1 
Ya sau (0:m)”!, 


* În general, o relaţie liniară între doi vectori implică un tensor. În cap. 9 vom 
întilni un exemplu de tensor. Există o serie de substanţe în care conductivitatea pe 
diferite direcţii este diferită și trebuie tratată ca un tensor, dar noi nu ne vom ocupa 
de aceste cazuri. 

** Literele grecești p și o sînt folosite, de obicei, pentru rezistivitate şi conducti- 
vitate, deşi ele sînt folosite, de asemenea, pentru densitate de sarcină volumică şi 
densitate superficială de sarcină. Se pare că nu dispunem de prea multe litere! 
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Fig. 4.3. Curgerea curentului printr-un 
conductor. Relaţia fundamentală dintre 
densitatea de curent ] şi intensitatea cîm- 
pului electric E implică legea lui Ohm, 


Curent | 
Suprafața A 


Material cu rezistivitatea p Şi citită, deseori, ca „unu pe ohm * me- 
tru“. Și mai des, întîlnim inversul 


e: ! 
conductivitatea. = -— meta . A 
5 conductivității, numit rezistivitate. 


Densitate de curent J Unitatea practică de măsură este 

ohm-metru şi simbolul p. Rezisti- 

- Intensitatea cimpului electric E vitatea unui bun conductor, la 
II 2oE temperatura camerei este, de obicei, 
I = AJ = AcE de aproximativ 10-%ohm - m. Astfel, 

V= VW - V=EL cuprul pur, la temperatura camerei, 
V=IL-=L= pL=R are o rezistivitate de 1,7:10-%ohm.: 


-m, sau o conductivitate de 5,8: 
-107 (ohm - m)-1. Care sînt dimensi- 
unile rezistivităţii, de exemplu? 

| | | Rezistivitatea = 


amp) _ (LV (xolya SI _ intensitatea cîmpului TE 
(nr) = (ama) Cm) în densitatea de curent 


js (sa)! ( curent ) (43) 


lungime lungime? 


tensiune 


care dă -lungime = rezistenţa - lungime 


enrent 


4.4. MECANISMUL CONDUCTIBILITĂŢII ELECTRICE 


Ecuația (12) este mai mult o descriere a observaţiilor făcute asupra com- 
portării celor mai obișnuite substanţe în anumite condiţii. N-o putem deduce 
din legile fundamentale ale cimpului electric. Pentru a-i înţelege semnificaţia, 
trebuie să studiem procesele ce au loc într-o anumită substanţă cînd i se 
aplică -m cîmp electric. Aceste procese pot diferi mult de la substanță la 
substanță. Ceea ce este remarcabil la legea lui Ohm, este valabilitatea ei 
pentru varietatea de substanțe și pentru un domeniu larg de variaţie a inten- 
sităţii cîmpului. (În unele cazuri ea este încălcată şi chiar trebuie să fie încăl- 
cată şi vom vedea de ce.) Vom încerca acum să descriem amănunţit procesul 
conductibilităţii electrice într-un sistem simplificat, dar destul de tipic pentru o 
clasă largă de conductori electrici, însă nu pentru toţi. 

Avem nevoie de purtători de sarcină, prin urmare, să ne imaginăm un 
mediu format dintr-un număr egal de purtători de sarcină pozitivă şi nega- 
tivă, să spunem, /N din fiecare tip pe centimetru cub. Purtătorii pozitivi sînt 
ioni de masă M, fiecare, purtind sarcina e, în timp ce purtătorii negativi 
sînt ioni negativi de masă M_ fiecare şi cu sarcina —e. Densitatea de curent J 
va fi determinată de vitezele medii ale' acestor ioni. 
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Un cîmp electric uniform E, constant în timp, se aplică acestui sistem, 
asupra fiecărui purtător de sarcină exercitindu-se o forţă. Pentru prima oară, 
întîlnim în acest volum o forță ce acţionează asupra unei sarcini aflate în 
mişcare într-un cîmp electric. Problema o vom trata mai atent în cap. 6. 
De fapt, forţa exercitată este aceeași și dacă purtătorul de sarcină ar îi în 
repaus, acest lucru l-am folosit şi în volumul J. Înseamnă că fiecare purtător 
de sarcină g, independent de mişcarea sa, se află sub acţiunea unei forţe con- 
stante gE. 

Ne oprim aici, pentru a constata cu uimire că legea lui Ohm este totuși 
valabilă! O forță constantă ce acționează asupra unui purtător de sarcină 
liber determină o acceleraţie constantă. Dar densitatea de curent constantă 
este legată de viteza constantă și nu de acceleraţia constantă. Dacă în siste- 
mul nostru, legea lui Ohm este într-adevăr valabilă, asta se întîmplă din 
cauză că viteza medie a purtătorilor noştri de sarcină este proporţională cu 
forța. Rezultă că purtătorii de sarcină nu se pot mișca liber; există ceva 
care împiedică mişcarea produsă de cimpul electric. 

Nu trebuie să mergem prea departe, pentru a descoperi forţele de îre- 
care ce împiedică mișcarea; ea apare datorită ciocnirii purtătorilor de sarcină 
între ei şi cu oricare alte particule care s-ar afla în mediu. 

Cum introducem această forță de frecare depinde de particularităţile 
modelului ales. Pentru a concretiza, să ne gindim la un gaz format din atomi 
neutri, ioni pozitivi şi ioni negativi, cu valoarea concentraţiei apropiată de 
cea în condiţii normale, adică în jur de 10!* atomi/em? (fig. 4.4). Să presu- 
punem că atomii neutri predomină, ionii pozitivi şi negativi fiind răspîndiţi 
printre ei. Distanţa dintre particule, neutre sau încărcate, este mult mai mare 
decît raza atomului sau a ionului şi ca urmare, în cea mai mare parte din 
timp, ionii nu se ciocnesc. 

În absența cimpului electric, atomii și ionii se mişcă în toate direcţiile, 
iar vitezele lor sînt determinate de temperatură. Dacă am avea nevoie, 
teoria cinetică a gazelor ne poate da relaţia dintre temperatură şi energia 
cinetică medie a unei particule. Dacă am putea observa un anumit ion, la un 
anumit timp, să spunem t = 0, am vedea că el se mișcă cu viteza u. Ce se 
va întîmpla apoi? lonul se va mișca rectiliniu, 
cu viteză constantă, pină cind se va apropia de 
un atom, destul de aproape pentru ca forţele de 
scurtă distanță să intre în acţiune. În această 
ciocnire, energia cinetică totală şi impulsul 


total al celor două corpuri se va conserva, O =) O 

dar viteza și direcţia de mișcare a ionului se va 09) O P 
schimba — poate doar puţin, poate radical — Fi i RU 9 
pînă la o valoare u'. Apoi va avea loc o nouă O TD ai SAD) O 
ciocnire, schimbiînd valoarea vitezei la u”, ș.a.m.d. O e > ? pi go 
Se poate întimpla, de asemenea, ca un alt ion, ..- 7 e. 300 O 
aflat în apropiere, interacţionind cu ionul nostru ze Fe ar O 
prin intermediul forţelor coulombiene de rază 3 9) e = 


mare de acţiune, să-l devieze. Forţele cu rază 
mare de acţiune sînt importante în cazul inter- 


Fig. 4.4. loni pozitivi și negativi printre atomi neutri. 
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acţiunilor dintre ioni; în general, ele determină variaţii mici ale vitezei, 
dar efectul final este același. 

Efectul final — și aici se află cheia problemei noastre — constă în faptul 
că orice relaţie (în mărime sau direcţie) între viteza u a ionului la = 0 şi 
viteza sa după un interval oarecare de timp, dispare. Asta înseamnă că după 
un timp oarecare î = 7, orice direcţie în spaţiu a vectorului viteză a ionului, 
este la fel de probabilă, independent de direcția pe care o avea la momentul 
t=— 0. Ionulşi-a „uitat“ direcţia iniţială. Cu alte cuvinte, dacă se iau 10 000 
de ioni care se mișcă pe direcţie orizontală spre sud, şi dacă timp de 7 secunde 
îi urmărim pe fiecare în parte, direcţiile vitezelor lor finale vor fi uniform 
distribuite după o sferă. În funcţie de natura interacțiunii — ce implică 
variaţii de impuls mai mari sau mai mici — pentru „uitarea“ direcţiei ini- 
ţiale, sint necesare mai multe ciocniri sau doar citeva. 

Cazul limită îl constituie ciocnirea sferelor elastice tari, cînd doar în 
urma unei singure ciocniri se produce o completă „uitare“ a direcţiei. Nu 
trebuie să ne îngrijoreze aceste nuanţe. Important este faptul că indiferent 
de mecanismul ciocnirilor, există un interval de timp 7, caracteristic sistemu- 
lui dat, după care în mare măsură, se pierde orice corelație între direcţia 
iniţială și finală a vitezei ionului din acest sistem*. Acest timp caracteristic 
depinde de ion și de natura vecinilor lui; desigur, el va fi cu atit mai scurt 
cu cît ciocnirile vor fi mai frecvente, întrucît între ciocniri, cu ionul din gazul 
considerat, nu se va întîmpla nimic. 

Acum, putem aplica sistemului un cîmp electric uniform E. Pentru sim- 
plificare, putem considera că pierderea memoriei asupra direcţiei are loc 
într-o singură ciocnire, ca în cazul sferelor tari. Concluziile noastre generale 
nu depind de această presupunere. Imediat după ciocnire, ionul se va mișca 
într-o direcţie oarecare. Vom nota cu u“ viteza imediat după ciocnire. Forţa 
electrică Ee ce acţionează asupra ionului va mări continuu impulsul lui. 
Creșterea de impuls a ionului după timpul î, va fi Eet care, pur şi simplu, se 
însumează vectorial cu impulsul inițial Mu“ + Eet. Dacă impulsul a variat 
puţin, în comparaţie cu Mu“, înseamnă că viteza n-a variat prea mult și ne 
putem aștepta să aibă loc o altă ciocnire, după un timp, care va îi cam 
același cu cel scurs în absenţa cîmpului. Cu alte cuvinte, timpul mediu dintre 
ciocniri, pe care-l vom nota cu î, este independent de intensitatea cimpu- 
lui E, dacă aceasta nu este prea mare. 

Impulsul primit din partea cîimpului este tot un vector avind aceeaşi 
direcţie. Dar, de fapt, el se pierde treptat, întrucît în urma fiecărei ciocniri 
direcția este oarecare nedepinzind de cea iniţială. 

Care este impulsul mediu al tuturor ionilor pozitivi la un moment dat? 
Răspunsul la această întrebare este neașteptat de simplu dacă se presupune 
că: la momentul dat oprim cronometrul şi întrebăm fiecare ion cît timp a 
trecut de la ultima sa ciocnire. Presupunem că ionul numărul 1 dă timpul îi. 
Atunci, impulsul acestui ion este eEt plus impulsul Ma“ avut imediat după 
ultima ciocnire. Prin urmare, impulsul mediu al tuturor ionilor pozitivi N 
este 


Mu, = > (Maş + eB) (14) 


* Ar fi posibilă definirea exactă a lui + pentru orice sistem cu ajutorul corelaţiei 
cantitative dintre direcţiile inițiale şi finale. Aceasta este o problemă de natură statistică, 
asemănătoare cu studiul corelaţiei dintre greutatea şobolanilor nou-născuţi și cea pe 
care o vor avea cînd vor ajunge la maturitate. Pentru analiza noastră însă asemenea 
determinări cantitative nu sînt necesare. 
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ut reprezintă viteza ionului j imediat după ultima sa ciocnire. Întrucit 
direcţia acestor viteze este complet arbitrară, medierea asupra lor dă valoarea 
zero. Al doilea termen este produsul dintre eE şi timpul mediu £;, adică 
timpul mediu scurs de la ultima ciocnire. Acesta este egal cu timpul scurs 
pînă la următoarea ciocnire şi ambele sînt egale cu timpul mediu scurs între 
două ciocniri î*. Ajungem la concluzia că viteza medie a unui ion pozitiv, 
într-un cîmp constant E este egală cu: 


— Fei: 
u, = a (15) 


Rezultă că viteza medie a unui purtător de sarcină este direct proporţională 
cu forța aplicată. Este ca și cum mediul ar opune o rezistenţă propoiţională 
cu viteza. Această rezistenţă este de aceeași natură cu cea pe care o simţim 
cînd învirtim linguriţa într-o dulceaţă bine legată — este o rezistenţă „vis- 
coasă“. De fiecare dată cind purtătorii de sarcină au o asemenea comportare, 
ne putem aștepta la ceva asemănător cu legea lui Ohm. 

În ecuaţia (15) am scris î,, deoarece timpul mediu dintre ciocnirile ionilor 
pozitivi şi negativi ar putea diferi foarte mult. Direcţia vitezei ionilor nega- 
tivi este opusă şi ei fiind purtători de sarcină negativă, contribuţia lor la 
densitatea de curent J se adaugă la cea a ionilor pozitivi. Dacă considerăm 
contribuţia ambelor tipuri de ioni, ecuaţia (3.24) se scrie: 


J = Ne [i — Ne (==) = Ne ( + ză E. (16) 
+ = + = 


Conform teoriei noastre, sistemul se supune legii lui Ohm. Într-adevăr, ecua- 
ţia (16) este o relaţie liniară între E şi J, celelalte mărimi fiind constante 
caracteristice mediului dat. Comparind ec. (16) cu ec. (12), constanta 
Ne ( + | joacă rolul conductivității o a mediului. 
A E 

Siudiind acest sistem, am făcut o serie de presupuneri cu totul speciale, 
cu toate acestea, se observă că ele nu sint esenţiale atita timp cît relaţia liniară 
dintre E și J se menţine. Dacă intensitatea cîmpului electric E nu este prea 
mare, orice sistem cu o densitate constantă de purtători de sarcină liberi, în 
care poate avea loc frecvent o „rearanjare“ a lor în urma ciocnirilor sau a 
altor interacțiuni, trebuie să se supună legii lui Ohm. Raportul dintre J şi E, 
care reprezintă conductivitatea o a mediului, este proporţional cu numărul 
purtătorilor de sarcină şi timpul caracteristic r — timpul de pierdere a core- 
laţiei direcţionale. Aceasta este singura mărime care reprezintă toate deta- 
liile complicate ale ciocnirilor în problema noastră. Construirea unei teorii 
detaliate a conductibilităţii unui sistem dat, presupunind că se cunoaște 
numărul purtătorilor de sarcină, se reduce la construirea unei teorii pentru 7. 


* Aţi putea crede că timpul mediu scurs între două ciocniri ar putea fi suma 
dintre timpul mediu scurs de la ultima ciocnire și timpul mediu scurs pînă la urmă- 
toarea ciocnire. Ar fi așa, dacă ciocnirile ar avea loc la intervale strict egale de 
timp, ceea ce nu se întîmplă. Ciocnirile sînt evenimente aleatorii independente și oricît 
ar părea de paradoxal, afirmaţia de mai sus este valabilă. Mai reflectaţi asupra acestei 
chestiuni. Deși problema nu influențează raţicnamentul nostru, vă îmbogățește cunoș- 
tinţele de stațistică. (Indicaţie: dacă o ciocnire nu afectează probabilitatea de a avea 
loc o alta — adică ele sînt independente — atunci, fie că declanșaţi cronometrul la un 
moment carecare, fie în momentul unei ciccniri, rezultatul este același.) 
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See n 
E cip = 
/ 
pi 3 ati 
ci a 


(a) Viteza medie a electronilor =0 (b) Viteza medie a electronilor = = 


Electron Ion pozitiv 


Fig. 4.5. a) O distribuţie haotică a electronilor și ionilor pozitivi, fiind cam în același număr 
fiecare. Vitezele electronilor sînt reprezentate prin vectori și în (a) are o distribuție tota! 
haotică. În (b) există o mișcare de antrenare spre dreapta, reprezentată prin vectorul viteză. 
Acest vector s-a adunat la fiecare vector viteză, așa cum se vede în colțul din stînga, pentru 
unul din electroni. 


În exemplul ales, această mărime a fost înlocuită cu £, obţinindu-se un rezul- 
tat perfect determinat pentru conductivitatea o. Introducind mărimea 7, 
mult mai generală şi admiţind, de asemenea, posibilitatea existenţei unui 
număr diferit de purtători de sarcină pozitivi și negativi, rezultatul obţinut 
poate fi exprimat ca: 


oze je EA |, (17) 


Semnul = arată că nu l-am definit în mod exact pe r, deşi acest lucru poate 
fi făcut. 

Pentru a sublinia faptul că, de obicei, conductibilitatea electrică repre- 
zintă în mică măsură o mișcare de antrenare sistematică ce se suprapune peste 
mișcarea haotică a purtătorilor de sarcină, în figura 4.5 am reprezentat o mică 
porţiune a sistemului microscopic despre care am vorbit. Ionii pozitivi sint re- 
prezentaţi prin puncte albe, ionii negativi prin cercuri. Presupunem că aceștia 
din urmă sînt electroni care avind masă mică sînt mult mai mobili decit ionii 
pozitivi şi ca urmare, mobilitatea ionilor pozitivi este neglijabilă. În figura 4.5, a 
se vede că particulele, ca și vitezele electronilor sînt distribuite haotic. Pentru 
desen, în stabilirea poziţiei şi semnului particulei, s-a folosit tabelul numerelor 
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aleatoare. Pentru vectosii viteză ai electronilor, s-a folosit distribuţia max- 
welliană a vitezelor moleculare într-un gaz. În figura 4.5, d, poziţiile sint 
aceleași, dar vitezelor li s-a adăugat o creştere inspre dreapta. În acest fel, 
figura 4.5, b reprezintă o substanţă ionizată în care există un curent mediu 
de sarcini negative de la stinga spre dreapta și corespunzător, un curent al 
sarcinilor pozitive spre stinga. În figura 4.5, a, curentul mediu este nul. 

Evident, nu ne putem aștepta ca media vitezelor celor 46 de electroni 
din figura 4.5, a să fie nulă, întrucît ele sint mărimi independente statistic. 
Un electron nu influențează comportarea celuilalt. De fapt, chiar în absenţa 
unui cîmp exterior oarecare, se pot observa fluctuații aleatorii ale curentului 
electric ca urmare a fluctuaţiilor statistice ale sumei vectoriale a vitezelor 
electronilor. Acest curent fluctuant spontan poate fi măsurat. EI constituie 
sursa „zgomotului“ din toate circuitele electrice și deseori este cel care, în 
ultimă instanță, determină sensibilitatea aparatelor ce înregistrează sem- 
nalele electrice slabe. În volumul V al acestui curs se spune mai mult referitor 
la această problemă. 


4.5. CÎND APAR ABATERI DE LA LEGEA LUI OHM 


Să vedem acum cînd nu este valabilă legea lui Ohm. Presupunem că 
cîmpul electric E este atit de intens încit creșterea vitezei ionului între două 
ciocniri este comparabilă cu viteza medie de agitaţie termică. Aceasta influen- 
ţează puternic timpul mediu dintre două ciocniri î, sau î_ care apare în 
ec. 16. Aceste timpuri devin funcţii de E, și nu mai sint constante și ca 
urmare, ec. (16) nu mai este liniară. Asta înseamnă că, dacă intensitatea 
cîmpului electric E se dublează, densitatea curentului J nu se dublează 
dacă î variază. Să vedem cînd apare o asemenea neliniaritate. Modelul ales 
ne reamintește de un gaz slab ionizat. Într-un gaz de densitate normală, 
drumul liber mediu al unuj ion este de ordinul a 10-% m. Energia cinetică 
medie a mișcării dezordonate este aproximativ k7, unde k este constanta 
lui Boltzmann ce apare în teoria cinetică a gazelor. Pentru viteză, criteriul 
ar putea fi următorul: dacă creşterea energiei cinetice a ionului între ciocniri, 
datorită cimpului, este comparabilă cu k7, ne putem aștepta la „neplăceri“. 
Egalind aceste două energii: 


eE- 10 m=KkT (18) 


şi înlocuind numeric, obținem E = 24 kilovolţi/cm. Pentru cimpurile obţinute 
în condiţii de laborator acesta este un cimp de intensitate moderată. Bine- 
înţeles limitele intensității sînt direct dependente de drumul liber. În gazele 
ionizate aflate la presiuni joase, în care drumul liber mediu este foarte mare, 
apar abateri de la legea lui Ohm chiar în cimpuri slabe. 

Cimpurile electrice foarte intense pot duce la schimbări și mai radicale, 
ca schimbarea numărului de purtători. Asta se şi întimplă în scînteia electrică. 
Purtătorii de sarcină deja prezenţi, primesc de la cîmp atita energie încît 
ciocnirile lor cu alți atomi sînt destul de violente, producînd alte ionizări, 
dînd astfel naştere altor purtători de sarcină. Avalanșa rezultată este o catas- 
trofală abatere de la legea lui Ohm! 

Ne putem aștepta la abateri, dacă nu de la legea lui Ohm, în orice caz de 
la una din părţile teoriei noastre. Să presupunem că cîmpul E este aplicat 
doar pentru un interval scurt de timp. Dacă acest interval este comparabil 
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sau mai mic decit timpul critic, este evident că trebuie să ne revizuim punctul 
de vedere. Pentru mai multă claritate, să aplicăm un cimp electric alternativ a 
cărui perioadă este mai mică decît timpul dintre ciocniri. În acest caz, reacţia 
purtătorilor este, în mare măsură, determinată de inerția lor ca corpuri libere. 
Pentru această problemă, care este interesantă și pe care s-ar putea s-o întil- 
niţi, indiferent de natura ei, teoria dezvoltată de noi nu este adecvată. Obser- 
văm, totuşi, că în gazul ales ca exemplu, timpul mediu dintre ciocniri este 
de aproximativ (10-% m/viteza moleculară), adică de ordinul a 10-10 s — 
pentru ionii pozitivi, iar pentru electroni — chiar mai mic. Ca urmare, 
teoria noastră, chiar dacă a fost prelucrată pentru un cimp constant, trebuie 
să fie aplicabilă multor sisteme, chiar pentru cele în care cîmpul variază 
foarte rapid. 

Un exemplu de abatere de la legea lui Ohm îl constituie dioda vidată, 
descrisă în paragraful 4.2. În anumite condiţii, cînd emisia electronilor este 
limitată de către catod, curentul este practic independent de tensiune dacă 
anodul se află la potenţial pozitiv. Dacă anodul se află la potenţial negativ, 
curentul este zero, întrucît anodul nu emite deloc electroni. Dioda lasă să 
treacă curent doar într-un singur sens. Ea este de obicei folosită ca redre- 
soare de curent alternativ. În cazul limitării curentului de către sarcina 
spaţială (v. probl. 4.25), curentul în diodă este proporţional cu tensiunea la 
puterea 3/2 și nu la puterea întiia cum cere legea lui Ohm. 

Joncţiunea dintre doi semiconductori sau dintre un semiconductor și un 
metal, poate fi în cel mai înalt grad „neohmică“ şi să prezinte chiar conduc- 
tibilitate într-un singur sens ca în cazul diodei. Dispozitivele neliniare sint 
indispensabile atit în electronică cit şi în alte domenii. Dacă legea lui Ohm 
ar fi general valabilă, tehnica electronică n-ar mai exista. 


4.6. CONDUCTIBILITATEA ELECTRICĂ A METALELOR 


Dintre toţi conductorii cunoscuţi metalele sînt cele mai bune. Mecanismul 
simplu al conductibilităţii electrice, pe care l-am prezentat, a fost dezvoltat 
de Drude şi alţii la sfîrşitul sec. XIX, pentru a explica conductibilitatea 
metalelor. Lorentz a perfecţionat mult teoria în detaliu și în anumite aspecte 
ea s-a dovedit a fi destul de fructuoasă. Evident că conductibilitatea ridi- 
cată a metalelor. se datorează electronilor liberi, liberi în sensul că nu sînt 
legaţi de un atom anume şi au posibilitatea să se mişte în întreaga reţea 
cristalină. În acest sens, o dovadă convingătoare a constituit-o absenţa 
oricărui transport de substanță chimică într-un circuit metalic prin care 
trece curentul electric. Din chimia metalelor şi teoria cuantică a structurii 
atomului, rezultă că atomii metalelor pierd uzor unul sau doi electroni din 
păturile exterioare. Dacă atomul este izolat, electronii sînt legaţi de acesta, 
dar cind mai mulţi asemenea atomi sînt foarte apropiaţi unul de altul în cris- 
tal, acești electroni devin liberi. În această situaţie, rețeaua este formată 
din ionii pozitivi rămași, fiind ordonaţi într-un anumit fel. „Electronii de 
conducţie“ rătăcesc prin această reţea de ioni. Chiar dacă doar un singur 
electron din atomul metalului ar deveni liber, densitatea purtătorilor de 
sarcină este imensă în comparaţie cu substanţele în care ionii sint produşi 
pe alte căi. Numărul de atomi dintr-un m* de sodiu metalic este 2,5x 102. 

După cum am văzut, mobilitatea purtătorului de sarcină este determi- 
nată în cea mai mare parte de timpul 7, după care capătă un impuls bine 
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determinat, datorită cimpului electric aplicat. Aceasta este valabil pentru 
orice proces posibil. Dacă presupunem că fiecărui atom de sodiu îi revine un 
purtător de sarcină şi aceştia sînt electroni cu masa m,, pentru a calcula 
pe 7 avem nevoie doar de coeficientul de conductibilitate al sodiului deter- 
minat experimental. Conductivitatea o a sodiului la temperatura camerei, 
în unităţi SI, este de 2,1310” (Q-m). Neglijind purtătorii de sarcină 
pozitivă din ec. (17), obţinem: 

3 _ .9me sut (2,13xX 107) X (9 X 103) = 3 404 ș. (49) 

N_e2 (2,5 X 102) x (2,56 *40—35) 

Timpul pare surprinzător de mare pentru ca un electron să se miște prin 
reţeaua cristalină fără să sufere vreo deviere observabilă. Conform teoriei 
cinetice, viteza termică a unui electron la temperatura camerei este aproxi- 
mativ de 105 m/s astfel încît, în 3- 10-14 s electronul parcurge o distanţă 
de 30 Â — mai mare de 10 ori decit constanta reţelei. 

De ce este reţeaua ionică atit de transparentă pentru electroni? Ne 
reamintim, referitor la dimensiuni, că într-o reţea compactă ionii aproape 
se ating. De asemenea, creşterile și scăderile potenţialului electric, de-a lungul 
drumului străbătut în reţea, depășesc cu mult energia unui electron (în elec- 
tron-volţi) la temperatura camerei. Pe de altă parte, ce determină devierea 
electronului dacă nu ciocnirea cu un ion? La aceste întrebări cruciale nu se 
poate răspunde fără cunoaşterea proprietăţilor ondulatorii ale electronului. 

În general, înainte de punerea bazelor mecanicii cuantice, comportarea 
electronilor în metale ridica o serie de paradoxuri inexplicabile. Vom reveni 
la aceste chestiuni după ce veţi acumula cîteva cunoştinţe de mecanică cuan- 
tică. Deocamdată, folosim faptul că metalele prezintă o conductibilitate 
electrică deosebită, așa cum au făcut multe generaţii de fizicieni. 

Putem, totuși, reţine citeva aspecte esenţiale ale mecanismului de con- 
ducţie. Curentul de conducţie este purtat de electroni; el reprezintă un 
curent lent, ordonat de purtători (drift) ce se suprapune peste mișcarea mult 
mai rapidă și haotică a lor. De asemenea, chiar difracţia sau devierea elec- 
tronului de către reţea face ca viteza de drift să fie proporţională cu intensi- 
tatea cîmpului și ca urmare, intensitatea curentului verifică legea lui Ohm. 

Pentru majoritatea metalelor, legea lui Ohm şe verifică întocmai pînă 
la valori ale densităţilor de curent ce depășesc cu mult valoarea densităţii 
ce poate fi menţinută un timp mai îndelungat. Pină acum, nu s-au obţinut 
dovezi experimentale nete ale abaterilor de la legea lui Ohm. Conform unei 
ipoteze teoretice, pot apărea abateri de 1%, pentru o densitate de curent 
de 10” A/cm2. Această valoare este de un milion de ori mai mare decit densi- 
tatea de curent întilnită în conductorii obișnuiți din circuitele electrice. 

Conductivitatea metalelor pure crește cu scăderea temperaturii. Pe baza 
teoriei dezvoltate, o asemenea comportare este destul de dificil de explicat. 
Iar încercarea de a explica orice aspect al conducţiei în metale pe baza mode- 
lului „bilelor de biliard“ apare ridicol în cazul fenomenului de supraconducti- 
bilitate. Multe metale, la temperaturi joase, prezintă o asemenea conductibi- 
litate, încît rezultă că coeficientul de conductibilitate tinde către infinit! 
(Şi nici măcar o asemenea presupunere nu reflectă îndeajuns comportarea 
electrică de-a dreptul fantastică a acestor metale). 

Graficul din figura 4.6 arată cum variază cu temperetura conductivi- 
tatea diferitelor substanţe pure. Scopul este de a pune în evidenţă cit de 
diferit se comportă ele în funcţie de valorile diferite ale conductivităţilor. 
Observaţi că în abscisă este trecută temperatura şi în ordonată conductivi- 
tatea, ambele reprezentate în scară logaritmică. 
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Fig. 4.6. Conductibilitatea electrică a unor substanţe tipice, 
Remarcaţi că și pentru conductivitate și pentru temperatura 
absolută s-a folosit scara logaritmică, 


4.7. REZISTENŢA CONDUCTORILOR 


Cind rezistivitatea materialului este 
dată, calcularea rezistenței R, a unui 
conductor uniform, este simplă. Scriem 
din nou ecuaţia (11): 


fus vu ota > Dalai vibiatea (20) 
aria secţiunii transversale 

Rezistenţa R are sens numai pentru 
un curent bine definit. În cazul unui con- 
ductor, prin urmare, rezistenţa are sens. 
În cazul mai general al distribuţiei în 
volum a curentului, nu putem vorbi de 
rezistenţă fără a preciza pe unde intră şi 
pe unde iese curentul din sistem. Distri- 
buţia în volum a densităţii de curent, 
poate fi determinată pe baza relaţiei fun- 
damentale J = cE. 

Să luăm ca exemplu trecerea cu- 
rentului prin corpul reprezentat în 
figura 4.7, a şi b, format din doi cilindri 
de cupru, spaţiul dintre ei fiind umplut 
cu grafit. Care este rezistenţa între cele 
două contacte? Dacă rezistenţa cilindrilor 
de cupru pentru curentul longitudinal 
este foarte mică în comparaţie cu rezis- 
tenţa grafitului pentru curentul radial, 
nu are importanţă pe unde întră şi pe 
unde iese curentul în cupru (sau unde 
sînt așezate contactele). În acest caz, pu- 
tem presupune că fiecare tub de cupru 
este o suprafaţă echipotenţială. Privind 
graficul din figura 4.6, observăm că la 
temperatura camerei, conductivitatea cu- 
prului diferă de cea a grafitului de 10% 
ori, prin urmare, ipoteza făcută cores- 
punde realităţii dacă tuburile de cupru 
nu sint prea subţiri. Să presupunem că 
diferenţa de potenţial dintre electrozii de 
cupru este Vo. Pentru a determina cimpul 
electric în grafit, ne reamintim că cîmpul 
dintre doi cilindri încărcaţi este propor- 


țional cu 1/r, şi punind E = k. determi- 


3 
"năm constanta k& din condiţia: 


Ea =$ Bar = k$ = kim. (24) 


r, SE a Try 


Fig. 4.7. Grafitul umple spaţiul dintre 
cilindrii de cupru (a, b). Dacă rezistența 
tuburilor este neglijabilă, curentul trece 
radial prin grafit. În caz contrar, liniile 
d= curent arată ca în (c) și (d) pentru 
două poziţii diferite ale contactelor. 
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Rezultă că intensitatea cîimpului în grafit, pentru o valoare oarecare a razei r 
este 


IP sei aaa (22) 
aa 


şi densitatea de curent este cE. Suprafaţa totală, pentru această valoare a 
razei, prin care trece curentul este 2rr[, astfel încît curentul total este egal cu 


n 2xLoVo 
In(rz/ra) 


(23) 


Remarcăm că el este independent de r, așa cum și trebuie să fie. Rezistenţa 
este 


ae Pe ZA put (24) 
I 2rlLo  r, 

Ce s-ar întimpla, dacă tuburile de cupru ar fi foarte subţiri şi dacă rezis- 
tența lor la curentul în lungul cilindrului n-ar fi neglijabilă în comparaţie 
cu rezistenţa grafitului? Nu vom încerca să rezolvăm această problemă, dar 
este interesant să ne imaginăm cam cum ar arăta liniile de curent în acest 
caz. În figura 4.7, c şi d este reprezentată distribuţia liniilor de curent pentru 
două poziţii diferite ale contactelor. 


4.8. CIRCUITE ŞI ELEMENTE DE CIRCUIT 


Aparatele electrice au de obicei contactele, la care se pot conecta conduc- 
torii, bine stabilite. 

Sarcina intră și iese prin aceste contacte. În particular, dacă există două 
contacte şi numai două, de care sint legate firele ce duc la un circuit extern 
şi dacă curentul este staționar, potenţialele fiind constante peste tot atunci, 
evident, curentul la cele două contacte (terminale) este același şi de sens 
opus.* În acest caz, putem vorbi despre un curent 7 ce trece prin circuit 
şi de diferența de potenţial V „dintre capete“ sau „la capete“, care, de 
fapt, înseamnă diferenţa, de potenţial electric. Raportul V// pentru o anumită 
valoare a curentului este un număr ce reprezintă unităţi de rezistenţă (ohmi, 
dacă V este exprimat în volţi şi I în amperi). Dacă legea lui Ohm este valabilă 
pentru toate porțiunile prin care trece curentul, acest număr este constant, 
independent de curent. Acest număr descrie complet comportarea electrică a 
obiectului, pentru un curent staționar („constant“) între capetele date. Folo- 
sim aceste precizări pentru a introduce noţiunea de element al circuitului. 


* Este perfect posibil ca la unul din capete curentul care intră să aibă &A şi 
prin celălalt capăt curentul care iese să aibă 3A. În acest caz, însă, obiectul acumulează 
sarcină pozitivă cu viteza de 1 coulomb/s. Înseamnă că potenţialul variază foarte rapid 
şi asta nu poate dura mult. Prin urmare, un asemenea curent nu poate fi staționar, 
adică independent de timp. 
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Fig. 4.8. Diferite montaje care sînt echivalente pentru 
un curent continuu ce trece printr-un rezistor de 
65 ohmi. a) Un conductor de nichel-crom cu lungimea 
de 28 cm. b) O bobină din cupru emailat cu firul de 
301,4 m lungime şi masa de 227 g. c) Doi rezistori de 
70 ohmi şi unul de 30 ohmi. d) Bec cu filament de 
wolfram de 25 W şi 115 V (la rece). e) Soluţie de 
KCI 0,5 N cu electrozi de anumite dimensiuni aflati 

la o anumită distanţă. 


Priviţi cele cinci cutii din figura 4.8. Fie- 
care are două terminale iar în interior se află 
diferite obiecte. Dacă din fiecare din aceste 
cutii facem un element de circuit electric, 
prin legarea unor fire la terminale, raportul 
dintre diferența de potenţial la cele două 
capete şi curentul ce trece prin fire este 
de 65 ohmi. Spunem că rezistența fiecărei cutii 
între terminale este de 65 ohmi. Bineînţeles 
că această afirmaţie nu poate fi valabilă 
pentru toate valorile posibile ale curentului 
sau ale diferenţei de potenţial. Mărind dife- 
rența de potenţial sau tensiunea între con- 
tacte, pot avea loc diferite schimbări în unele 
cutii mai devreme decît în celelalte, în urma 
cărora raportul tensiune/intensitate să se 
schimbe. Veţi ghici, desigur, în care din 
cutii „neregulile“ vor apărea mai devreme. Și 
totuși, există o anumită limită sub care com- 
portarea tuturor este liniară şi în acest dome- 
niu, pentru curenţi staţionari, toate cutiile 
sînt identice. Sint identice în sensul că dacă 
un circuit oarecare conţine una din aceste 
cutii, indiferent care din cutii ar fi, circuitul 
se comportă la fel. Cutia este echivalentă cu 
un rezistor de 65 de ohmi.* Se reprezintă 
prin simbolurile WWW şi în circuitul în care 
unul din elemente este cutia, vom folosi acest 
simbol. Prin urmare, un circuit electric sau o 
reţea electrică se formează prin legarea unor 
asemenea elemente cu ajutorul unor fire de 
rezistenţă neglijabilă. 


* 'Termenul de rezistor este folosit pentru obiectul 
real desemnat special pentru acest scop. De exemplu, 
„un rezistor bobinat de 200 ohmi, 10 watti“ este 
format dintr-o bobină, aflată pe un suport izolat, 
înfășurată cu un fir, ale cărei terminale vor fi astfel 
folosite încît puterea medie disipată să nu depăşească 
10 watti. 
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(6) (e) Soluţie de KCI 0,5 N cu electrozi 
de anumite dimensiuni aflaţi la o 
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Fig. 4.9. Cîţiva rezistori legaţi între ei (a), schema circuitului (b) și rezistența echivalentă 
dintre două contacte (c) şi (d). 


Dacă luăm o reţea formată din multe asemenea elemente și alegem 
două puncte care să reprezinte capetele circuitului, putem echivala întregul 
circuit cu un singur rezistor. Circuitul obiectelor fizice din figura 4.9, a poate 
fi reprezentat prin schema 4.9, b, iar pentru capetele A,A2 circuitul echiva- 
lent este 4.9, c. Circuitul echivalent pentru capetele B,B2 este reprezentat în 
figura 4.9, d. Dacă punem totul într-o cutie lăsînd afară numai capetele, 
cutia nu se deosebeşte de un rezistor a cărui rezistenţă este de 57,6 ohmi. 
Trebuie ţinut cont doar de faptul că sînt permise doar măsurătorile de curent 
continuu! Tot ce-am spus este valabil numai pentru curenţi şi cîimpuri inva- 
riabile în timp; dacă nu sînt constanţi, comportarea unui element de circuit 
nu depinde numai de rezistența sa. Noţiunea de circuit echivalent poate fi 
extinsă de la aceste circuite de curent continuu la sistemele în care curentul 
şi tensiunea variază în timp. În aceste cazuri ea este mult mai utilă. Însă 
noi nu sintem deocamdată pregătiţi pentru studiul acestui domeniu. 

Ne vom opri puţin asupra metodelor de calcul a rezistenţei echivalente a 
unui circuit format din mai multe elemente. Cazurile de grupări în serie şi 
în paralel sint simple. O combinaţie ca cea din figura 4.10 reprezintă doi 
rezistori, de rezistență R, şi Ra, legaţi în serie. Rezistenţa echivalentă este 


R= R, + Ra (25) 
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Combinația din figura 4.11 reprezintă doi 
rezistori legaţi în paralel. Puteţi demonstra 
singuri că, în acest caz, rezistența echiva- 
lentă R poate fi găsită din relaţia 


A dai = Rahi_, (96 
R pe AI i Ra + Ra 8) 


asta este tot ce trebuie să ştim pentru a 
studia o schemă ca cea din figura 4.12, care 
oricît ar fi de complicată, poate fi redusă 
treptat la un circuit format din grupări 
în serie sau în paralel. Cu toate acestea, 
schema simplă din figura 4.13 nu poate fi 
astfel redusă, fiind. necesară o metodă mai 
generală. Orice circuit posibil format din 
rezistori, prin care trece un curent con- 
stant, trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii: 

1) Intensitatea curentului ce trece prin 
fiecare element trebuie să fie egală cu 
raportul dintre tensiunea elementului şi 
rezistenţa sa. 

2) Într-un nod al reţelei — punctul în 
care se întilnesc trei sau mai mulți conduc- 
tori — suma algebrică a intensităților curen- 
ţilor din nod trebuie să fie nulă. (Aceasta 
este binecunoscuta lege de conservare a 
“sarcinii — ec. 7 — în limbaj circuitistic.) 

3) Suma diferenţelor de potenţial pe 
un contur oarecare al circuitului care 
începe şi se termină în același nod este 
nulă. (În limbaj circuitistic aceasta este pro- 
prietatea generală a cimpului electrostatic: 


E - ds = 0 pentru orice contur închis.) 


Aceste condiţii exprimate algebric, 
pentru orice circuit, dau exact numărul de 
ecuaţii liniare independente necesare pen- 
tru obţinerea unei singure soluţii pentru 
rezistența echivalentă între două noduri 
alese. Facem această afirmaţie fără a o 
demonstra. Este interesant de remarcat că 
structura problemei pentru un circuit de 
curent constant depinde doar de topologia 
circuitului, adică de acele proprietăţi ale 
schemei de legături care sint independente 
de distorsiunile liniilor circuitului. 


19* 


R, 


i RR, + Ra 


Fig. 4.10. Rezistori legaţi în serie. 


> 
Il 
E 
+ 
cui 


Fig. 4.11. Rezistori legaţi în paralel. 
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Fig. 4.12. Reducerea unei scherie complicate i un circuit ce conţine grupări de rezistori 
legaţi numai în serie sau în paralel. 


Fig. 4.13. O schemă simplă în punte. 
Ea nu poate fi redusă ca în fig. 4.12. 


nodurile Prairie m 


Circuitul de curent continuu format din rezistori este un sistem liniar, 
tensiunile şi curenţii satisfac un sistem de ecuaţii liniare, care exprimă con- 
diţiile 1, 2 şi 3. Prin urmare, și superpoziţia diferitelor stări posibile ale reţelei 
este, de asemenea, o stare posibilă. În figura 4.14 este reprezentată o por- 
ţiune de circuit, prin conductorii căreia trec anumiţi curenți /,, 1, ..., iar 
nodurile au potenţialele V,, V2, .... Dacă o altă stare posibilă a acestei porţiuni 
este descrisă de alţi curenţi și alte potenţiale, să spunem 7, ..., V", ..., atunci 
şi (Ink Ia), ce (Vu + V1), «.. reprezintă, de asemenea, o stare posibilă a 
acestei porţiuni de circuit. Acești curenţi şi aceste tensiuni, care reprezintă o 
superpoziţie satisfac, de asemenea, condiţiile 1, 2 și 3. Unele teoreme gene- 
rale ale circuitelor electrice se bazează pe această proprietate, fiind intere- 
sante şi utile electrotehniştilor. 


4.9. DISIPAREA DE ENERGIE LA TRECEREA CURENTULUI 


La trecerea curentului prin rezistor are loc o disipare de energie. Dacă 
forţa necesară pentru deplasarea purtătorului de sarcină cu viteza medie v 
este F, atunci toţi agenţii care realizează această deplasare dau o putere 
F -v. Dacă ionul de sarcină g se află sub acţiunea cîmpului electric E, F = gE 
şi lucrul mecanic efectuat în unitatea de timp este gE- v. Energia cheltuită 
poate apărea sub formă de căldură. Pe baza modelului nostru de conducţie 
ionică, modul cum se petrece acest lucru este destul de clar. Între ciocniri, 
ionul capătă o energie cinetică şi un impuls suplimentar. După una sau mai 
multe ciocniri, impulsul se reorientează dar energia cinetică nu revine neapă- 
rat la valoarea normală. Pentru ca acest lucru să se întimple, trebuie ca 
ionul să transfere energie cinetică obstacolului care-l deviază. Să presupunem 
că masa purtătorului de sarcină este mult mai mică decit cea a atomului 
neutru pe care-l ciocnește. La ciocnirea dintre o bilă de biliard şi o bilă de 
popice, transferul mediu de energie cinetică este mic. Prin urmare, ionul 
(bila de biliard) va acumula energie suplimentară pină cînd energia sa cine- 
tică medie este atit de mare încît pierderea medie de energie într-o ciocnire 
este egală cu energia acumulată între ciocniri. În acest fel, după „încălzirea“ 
inițială a purtătorilor de sarcină, lucrul mecanic efectuat de forţa electrică 
la deplasarea purtătorilor este, în final, cedată mediului sub formă de energie 
cinetică a mişcării dezordonate sau de căldură. 

Să presupunem că un curent staționar J/, exprimat în amperi, trece 
printr-un rezistor de rezistență R ohmi. În fiecare secundă J coulombi de 
sarcină trec prin diferenţa de potenţial V, exprimată în volţi, V = JR. Prin 
urmare, lucrul mecanic efectuat într-o secundă este J2R jouli. (| coulomb x 
X 1 volt = 1 joule = 107 ergi). Unitatea de măsură pentru puterea P (viteza 
de efectuare a lucrului mecanic) este watt-ul (| watt = 1 joule/s) 


P= PR. (27) 


Evident, curentul staționar din circuit trebuie să aibă o sursă de energie, 
capabilă să menţină cîmpul electric ce mișcă purtătorii de sarcină. Pină 
acum, am ocolit problema forţei electromotoare, studiind doar porţiuni 
dintr-un circuit; „bateria“ n-am inclus-o în figură. În paragraful 4.10, vom 
studia -iteva surse de forță electromotoare. 
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4.10. TENSIUNEA ELECTROMOTOARE ȘI ELEMENTUL VOLTAIC 


Într-un circuit de curent continuu, originea forței electromotoare este 
un mecanism de transport de purtători de sarcină în direcţie opusă celei în 
care cimpul electric încearcă să le transporte. Generatorul electrostatic Van 
de Graafif este un asemenea mecanism la scară mare (fig. 4.15). Dacă totul 
decurge staționar, curentul în circuitul exterior curge în direcţia cimpului 
electric E, şi energia disipată în el (sub formă de căldură), în unitatea de 
timp, este IV, sau I?R. Pe coloana interioară a mașinii există, de asemenea, 
un cîmp electric îndreptat în jos. Aici, purtătorii de sarcină se pot mișca 
împotriva cîmpului numai dacă se află pe o bandă izolatoare. Ei sint așa de 
fixaţi de bandă încit nu pot aluneca pe bandă în jos, în direcţia cimpului 
electric. (Ei pot fi luaţi de pe bandă de un cimp mult mai puternic, localizat 
pe peria de contact de la borne. Nu este neapărat necesar să ne ocupăm 
aici de modurile de așezare și de desprindere a purtătorilor de sarcină pe 
bandă.) Energia necesară mișcării benzii este luată, de obicei, de la un motor 
electric cuplat la o linie de putere, dar se poate folosi și un motor cu motorină 
sau poate fi pusă în mişcare de un om care rotește o manivelă. Generatorul 
Van de Graafi este de fapt o baterie cu o forță electromotoare care, în acest 
caz, este de V, volţi. 

În bateriile obișnuite, purtătorii de sarcină se deplasează prin regiunea 
în care cîmpul electric este opus curentului datorită energiei chimice. Adică, 
un purtător de sarcină pozitivă se poate deplasa spre un potenţial electric 
mai ridicat, dacă participă la o reacţie chimică și primeşte mai multă energie 
decit îi este necesar pentru a se „căţăra pe muntele de potenţial“. 

Pentru a înţelege mai bine acest meca- 
nism, să examinăm un element voltaic. 
Sursa chimică de forță electromotoare a 
fost denumită iniţial elementul lui Volta. 
Contracţia picioarelor de broască, în faimoa- 
sele experienţe ale lui Galvani din jurul 
anului 1790, a pus în evidenţă producerea 
chimică a curentului electric. Volta a fost 
primul care a dovedit că sursa curentului 
nu era „electricitatea animală“ — așa cum 
credea Galvani, ci contactul a două metale 
diferite în circuit. Volta a mers mai departe 
construind prima baterie formată din mai 
multe elemente, fiecare constind dintr-un 
disc de zinc şi un disc de cupru separate 
printr-un strat de carton umed. „Pila“ lui 


Fig. 4.15. În generatorul Van de Graaff, purtătorii 
de sarcină sînt transportaţi mecanic în sens opus 
celei în care i-ar mișca cîmpul electric. 
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Fig. 4.16. Elementul 
Weston, utilizat ca eta- 
lon în măsurătorile de 
precizie ale tensiunilor. 
Acesta este un element 
„nesaturat“. În varianta  Sulfat de mercur Hir.SO, 
„saturată“ la fiecare (foarte puţin solubil) 
electrod există un sur 
plus de CdSO, nedizol- 
vat, în afară de ceilalți 

componenți 


Soluţie de sulfat 
de cadmiu cu apă 


0 


e piei pia 


Amalgam de cadmiu 
(cadmiu dizolvat 
în mercur). 


Volta, cum a fost denumită, a fost prima sursă de curent continuu realizată 

în practică. Există mai multe tipuri de elemente galvanice, una din ele fiind 

şi „elementul uscat“. Bateria de automobil de 12 volţi constă din şase ele- 

mente plumb-acid sulfuric legate în serie. Vom descrie un alt element — | 
elementul normal Weston — a cărei compoziţie chimică este destul de simplă. 

Pe lingă aceasta, elementul Weston fiind etalon în măsurătorile precise de 

tensiune, este foarte utilizat în laborator. 

Un tip de element Weston este reprezentat în figura 4.16. O incintă de 
sticlă în formă de H este umplută cu o soluţie de sulfat de cadmiu (CdSO4) 
şi apă. Prin fundul fiecărei ramuri se sudează un conductor extern care reali- 
zează contactul cu electrozii din interior. Electrodul din stinga constă din 
mercur pur şi cel din dreapta din mercur în care s-a dizolvat cadmiu metalic. 
(Mai multe metale pot fi dizolvate în mercur; o asemenea soluţie se numeşte 
amalgam). Deasupra mercurului din stinga se găsesc citeva cristale de sulfat 
de mercur (Hg2S04) — un compus foarte slab solubil în apă. Între capetele 
conductorilor externi există o diferenţă de potenţial, conductorul din stînga 
fiind încărcat pozitiv iar cel din dreapta negativ. (Aici, importantă este doar 
diferenţa, nu valoarea absolută a potenţialului.) Cum se explică apariţia 
acestei diferențe? O parte din ionii de cadmiu trec din amalgam în soluţie, 
lăsînd în urmă fiecare doi electroni şi astfel la electrodul din amalgam apare 
un surplus de sarcină negativă. Această trecere încetează atunci cînd sur- 
plusul de electroni de la electrod este atit de mare încit forţele de atracţie 
exercitate împiedică ieşirea ionilor de cadmiu. 

Dacă în acest moment se unesc capetele conductorilor printr-un rezistor, 
electronii se vor scurge, pe această cale externă, de la electrodul negativ spre 
cel pozitiv. În acest fel, ionii de Cd++ vor trece din nou în soluţie, electronii 
rămași completind sarcina negativă a acestui electrod. Un curent continuu 
va trece prin circuitul exterior în timp ce migraţia ionilor închide circuitul 
prin soluţie. Să vedem ce se întîmplă în acest timp la celălalt electrod. În 
figura 4.17 se arată ce se întîmplă prin trecerea la fiecare din cele două supra- 
feţe de separare electrod-soluţie (electrolit). În figura 4.17, a, ionii de mercur, 
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Hg+ ce părăsesc soluţia, întilnind electronii ce vin din exterior, devin atomi 
neutri de mercur. În soluţie iau naştere noi ioni de Hgt, prin dizolvarea 
Hg»SO, adăugindu-se, în același timp, şi noi ioni de sulfat în electrolit. În 
figura 4.17, b are loc transformarea atomilor de cadmiu în ioni de Cd++ ce 
trec în electrolit. 

De fapt, în final, are loc desprinderea electronilor din atomii de cadmiu 
şi alipirea lor de ionii de mercur. Un chimist ar spune că cadmiul se oxidează 
şi mercurul este redus. Elementul funcționează pentru că acest schimb 
energetic este preferat. Forţa de legătură a electronilor în atomul de cadmiu, 
comparativ cu cea din atomul de mercur, 
este de aşa natură — figurativ vorbind, 
încît tendinţa atomilor de mercur de a 
lega electronii depășește posibilitatea ato- 
milor de cadmiu de a-i reţine. 

Remarcăm că la fiecare suprafaţă de 
separație, cimpul electric se opune mișcării 
ionilor. Aceste straturi de separare, doar 
de ciţiva angstrâmi grosime, corespund 
benzii din generatorul Van de Graafi. 

Să studiem, acum, variaţia potenţialu- 
lui electric în întreg sistemul atit în prezenţa 
curentului electric cit şi în absenţa lui. 
În figura 4.18, variaţia potenţialului elec- 
tric de-a lungul circuitului, care este deschis 
într-un punct, este reprezentată pe verti- 
cală. Diferenţa de potenţial la bornele cir- 
cuitului deschis, reprezintă forţa electro- 
motoare a elementului, notată cu €. Inten- 
sitatea cîmpului electric este egală cu 
minus gradientul potenţialului. Ca în cazul 
oricărui cîmp electrostatic, integrala de linie 
din E de-a lungul drumului este nulă. 
(Printre altele, nivelul ce reprezintă poten- 
ţialul electrolitului este arbitrar — el nepu- 
tind fi măsurat direct). 

În figura 4.19 este arătată distribuţia 
potenţialului la trecerea curentului printr-un 
rezistor extern. În interiorul electrolitului 
există un cîmp electric pe aceeaşi direcţie cu 
direcţia de curgere a curentului. Soluţia de 
sulfat de cadmiu se comportă ca o rezistență 
ohmică obişnuită. Diferenţa de potenţial 


(b) Fig. 4.17. Reprezentarea schematică a. fenomenelor 
ce au loc la suprafaţa electrodului pozitiv - (a) și la 
suprafața electrodului negativ (b), cînd elementul 


Weston este conectat la o sarcină exterioară. 
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(b) 


(a) 


Fig. 4.18. Distribuţia potenţialului în circuitul deschis. Pe scala potenţialului, s-a ales, în 
mod arbitrar, ca potenţial O, potenţialul capătului din dreapta a circuitului. 


la capete este acum mai mică decit £, dato- 
rită căderii de potenţial din interiorul elec- 
trolitului și posibil, de asemenea, și din 
cauza rezistenţei suplimentare a straturilor 
de separație. Integrala de linie din inten- 
sitatea cimpului electric de-a lungul între- 
gului circuit este, ca şi mai înainte, nulă. 
Dacă prin fiecare punct al circuitului a 
trecut un curent de Q coulombi, 4Q (€ fiind 
exprimat în volţi) reprezintă energia expri- 
mată în jouli, care a fost disipată în circui- 
tul extern şi în interiorul elementului, pe 
seama energiei chimice a elementelor con- 
stituente. Lanţul reacţiilor din element este 
reversibil. Asta înseamnă că dacă o altă 
sursă, cu o tensiune electromotoare mai 
mare, este introdusă în circuit, opunindu-se 
elementului, atunci curentul va curge în 
sens opus iar procesele descrise decurg 
invers. Exact acest lucru se întîmplă la 
încărcarea bateriilor de acumulatori. În 
„elementul uscat“ obişnuit, la descărcare 
apar cîteva transformări ireversibile care 
fac imposibilă reversibilitatea procesului. 


Fig. 4.19. Distribuţia potenţialului cînd prin rezis- 
torul extern trece curentul.  Observaţi căderea 
potenţialului în interiorul electrolitului. Acest mod 
de tratare este inadecvat elementului Weston ca 
etalon. Un element etalon este folosit în cazurile 


cînd trece un curent foarte slab. 


ih) 
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Fig. 4.20. a) Circuitul echivalent al unui element 
voltaic este o rezistență R; legată în serie cu o sursă 
de tensiune electromotoare, de valoare fixă €. 
b) Calculul intensității curentului într-un circuit ce 
conține un element voltaic. 


Tensiunea electromotoare a elementului 
depinde de proprietăţi atomice. Valoarea ei 
este cuprinsă într-un interval de 1 volt, 
deoarece energia de legătură a electronilor 
periferici în atom, are valoarea de cițiva 
electron-volţi, iar diferenţa acestor energii 
de legătură reprezintă, de fapt, tensiunea 
electromotoare. Tensiunea electromotoare 
depinde întrucitva și de temperatură, dar 
studiul riguros al proceselor electrochimice 
cade în sarcina termodinamicii. În chimia 
fizică acesta constituie un capitol central. 
Riguros vorbind, nu este vorba de energie, 
ci de așa-numita energie liberă, dar aici nu 
ne vom ocupa de diferența dintre aceste 
două noţiuni: termodinamice. 

Elementul Weston este folosit nu ca 
sursă de energie electrică, ci mai curind 
ca etalon de diferenţă de potenţial. Cazul 

(b) reprezentat în figura 4.19, în care prin 
circuit trece un curent atit de mare incit 
căderea de potenţial de la capetele lui scade 

cu aproximativ 10%, ar constitui o proastă folosire a elementului. Tensiunea 
electromotoare în elementul Weston prezintă un înalt grad de reproducti- 
bilitate. Într-o altă variantă, în care soluţia apoasă este saturată cu 
sulfat de cadmiu la ambii electrozi, tensiunea electromotoare la 20*C 
are valoarea de 1,0183 V. Folosind ca etalon elementul Weston și un 
potenţiometru corespunzător, diferența de potenţial poate fi măsurată 
cu o precizie de 10%. 

În raport cu un circuit exterior, elementul poate fi reprezentat printr-o 
schemă echivalentă format dintr-o tensiune electromotoare €, legată în 
serie cu o rezistenţă internă oarecare R,. Legarea la o rezistenţă externă R 
dă un curent 


reprezentat în figura 4.20. 


4.11. CURENȚI VARIABILI ÎN CONDENSATORI ŞI REZISTORI 


Fie un condensator, cu capacitatea C, încărcat pină la o diferență de 
potenţial oarecare V, şi apoi descărcat, prin legarea unei rezistențe R între 
capetele sale. În figura 4.21 sint reprezentate: condensatorul — prin semnul 
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Fig. 4.21. Sarcina și curentul într-un circuit RC, În & 


timpul RC sarcina scade de e ori. i 


convenţional 1k , rezistorul R şi întrerupă- 
torul pe care-l inchidem la momentul = 0. R 
Este evident că pe măsură ce trece curentul 
condensatorul își va pierde treptat sarcina, 

tensiunea pe condensator se micșorează, 

ceea ce duce,la rindul său, la micşorarea Q 
curentului. Pentru a vedea ce se întîmplă 

de fapt, este suficient să scriem legile ce 

guvernează circuitul. Fie Q sarcina pe con- 

densator la un moment oarecare, V — dife- 

renţa de potenţial pe plăcile sale cit și pe 
rezistorul R. Fie I — intensitatea curentului, RC 
considerat pozitiv dacă curge dinspre placa 
pozitivă a condensatorului. Aceste mărimi, 
toate funcţii de timp, sînt legate prin rela- 
ţiile următoare: 


sai si boss za 
Q= CV ară ral (28) 
Eliminind pe I şi V, vom obţine ecuaţia ce Y 
descrie variaţia în timp a lui Q: N ântrerupătorul închis 
i, 
dt RC (29%) 
Separind variabilele 
Pelete. în (30) 
Q RC 
şi integrind, obţinem: 
: 
st ie ; 1 
In Q = + const (31) 


Prin urmare, soluţia ecuaţiei noastre diferenţiale va fi de forma: 
Q = (o altă constantă) X e—//RC (32) 
Am stabilit că la t = 0, U = Uo şi prin urmare, la ît = 0, Q= CUo. Astfel 
ră ra sl constanta şi cunoaștem cum variază Q după închiderea contac- 
Q = CUse-unc (33) 
De aici, se determină direct variaţia intensității curentului: 


= 299 2 Ve e-unc (34) 
dt R 
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La închiderea circuitului curentul creşte brusc pină la valoarea Vo/R 
şi apoi scade exponențial pină la zero. Timpul caracteristic acestei scăderi 
este constanta RC. Nu trebuie să ne surprindă că produsul dintre rezistență 
şi capacitate are dimensiunile timpului, întrucît știm că C are dimensiunile 
lungimii și după cum am văzut, produsul „rezistenţă X lungime“ are dimen- 
siunile timpului. Se vorbeşte deseori despre „constanta de timp RC“ a cir- 
cuitului sau a porțiunii de circuit. 

În sistemul practic de unităţi, unitatea pentru capacitate este faradul. 
Un condensator cu capacitatea de un farad are o sarcină egală cu un coulomb 
pentru o diferenţă de potenţial de un volt. Dacă R se exprimă în ohmi și C 
în farazi, produsul RC este exprimat în secunde. Pentru a verifica aceasta 
remarcăm că ohm = volt/ampere = volt - sec/coulomb, iar faradul = cou- 
lomb/volt. Dacă circuitul din figura 4.21 este format dintr-un condensator 
de 0,05 uF şi un rezistor de 5M O, ambele ușor de găsit în orice laborator, 
atunci RC = 5 X 10€ x 0,05 x 10€ sau 0,25 s. 


În general, în orice sistem electric format din conductori încărcaţi și 
căi ce opun rezistenţă la trecerea curentului, o măsură a timpului (poate nu 
singura) pentru procesele din sistem este dată de produsul dintre capacitate 
şi rezistență. Aceasta rezultă în urma observaţiilor făcute mai înainte cu 
privire la dimensiunile rezistivităţii. Să considerăm un condensator cu aria 
plăcilor egală cu A şi distanţa dintre ele s. Capacitatea sa C este egală cu 
coA/s. Să presupunem acum că distanța dintre plăci se umple dintr-o dată 
cu un mediu conductor de rezistivitate p. Pentru a ocoli răspunsul la între- 
barea — în ce măsură influenţează aceasta asupra capacităţii, să presupunem 
că mediul este un gaz foarte slab ionizat; o substanță cu o densitate atit 
de mică, practic, nu are nici o influenţă asupra capacităţii. Această nouă 
porţiune conductoare descarcă condensatorul cu aceeași eficacitate ca şi 
rezistorul extern din figura 4.21. Cit de repede se va întimpla aceasta? Rezis- 
tența R a acestei porțiuni este egală cu ps/A. Prin urmare, constanta de 
timp RC este egală cu (ps/A) (co4/s) = cop. 

Acest timp este independent de proprietăţile şi dimensiunile specifice 
ale condensatorului. Mărimea obţinută reprezintă, pur și simplu, constanta 
de timp a procesului de redistribuire a sarcinii sau relaxarea cimpului electric 
într-un mediu conductor. Pentru descrierea acestei stări, într-adevăr, nu 
intervin plăcile condensatorului. Dacă într-un mediu conductor aşezăm faţă 
în faţă două straturi de sarcini, ele vor dispărea destul de repede, ca și cimpul 
electric, iar mediul revine la un potenţial constant. Zimpul de relazare este 
determinat de rezistivitatea p. De exemplu, dacă rezistivitatea gazului slab 
ionizat este de 10% ohm-m, timpul de relaxare este de aproximativ 10 us. 

Ne reamintim că rezistivitatea conductorilor buni cum sînt metalele, 
de exemplu, este de ordinul a 10-7 ohm-m, valoarea timpului de relaxare 
fiind, în acest caz, de ordinul a 10-1* s. Un asemenea număr poate da naştere 
la bănuieli. Poaţe fi el, de fapt, interpretat ca timpul necesar pentru disi- 
parea sarcinii concentrate într-un conductor? Remarcăm, în primul rînd, 
că acest timp este mult mai scurt decit orice timp scurs între două ciocniri 
succesive sau timpul de corelație din modelul conductivității electrice pe 
care l-am studiat. În ecuaţia (19) am găsit că pentru sodiu metalic, la tem- 
peratura camerei, 7_=— 3 X 10-14 s. Acest lucru ne previne asupra faptului 
că pentru fenomenele ce au loc într-un asemenea interval de timp scurt nu 
avem dreptul, în general, să folosim rezistivitatea p întilnită în circuitele de 
curent continuu. De asemenea, orice evaluări cantitative ale timpului de 
relaxare sint sub semnul întrebării. 
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Cu toate acestea, motivul, pentru care putem bănui că problema nu e 
complet rezolvată, este mult mai profund. Pare curios faptul că timpul de 
relaxare 7 = op este independent de dimensiunea regiunii în cauză. Dacă 
regiunea este suficient de mică, totul este în ordine, dar dacă măcar una din 
dimensiunile regiunii este mai mare decit produsul dintre 7 și viteza luminii — 
pentru. oricare valoare finită a timpului de relaxare 7 — relaxarea presu- 
pune că redistribuirea sarcinilor se propagă cu o viteză mai mare decit c. 
Aceasta este incompatibilă cu teoria relativităţii. Este evident că dacă com- 
portarea sarcinilor electrice şi a cimpurilor este conformă cu postulatele 
teoriei relativităţii speciale, trebuie să mai intervină și altceva pentru a 
putea explica aceste fenomene. Aceasta va constitui tema capitolului următor. 


Aplicaţie la densitatea de 
curent. 


Curentul produs de electronii 
ce se rotesc. 


Transportul mecanic al sar: 
cinii. 


Cureniul de electroni într-o 
diodă cu vid. 


PROBLEME 


4.1. Într-un cm? se găsesc 5 x 10% ioni pozitivi dublu 
ionizaţi, care se mişcă spre vest cu viteza de 10” cm/s. 
În aceeași regiune, se găsesc 10:1 electroni pe cm3, care 
se mişcă spre nord-est cu viteza de 10 cm/s. (Nu vă 
întrebaţi cum!) Care este direcţia lui J? Care este valoarea 
sa în amperi/cm2? 

Răspuns: 48,8” spre sud-vest; 1,85 A/cm2?. 


4.2. Într-un sincroton pentru electroni de 6 BeV, 
electronii se mişcă pe o orbită aproape circulară de lun- 
gime 240 m. Este normal ca în decursul unui ciclu să se 
mişte 1011 electroni pe orbită. Viteza electronilor este 
practic egală cu viteza luminii. Cu ce este egală inten- 
sitatea curentului? Am ales acest exemplu simplu pentru 
a sublinia că în definiţia pe care am dat-o pentru curent 
ca fiind viteza de transport a sarcinii, nu se impune ca 
purtătorii să fie nerelativişti și nu există o regulă care 
să excludă contribuţia unei particule încărcate date, 
de mai multe ori pe secundă, la curent. 


4.8. Într-un generator electrostatic Van de Graaft, 
o bandă de cauciuc de 30 cm lăţime se mişcă cu viteza 
de 20 m/s. În partea de jos a benzii există o sarcină 
superficială dată, a cărei densitate este suficient de mare 
pentru a da naştere unui cîmp de 12 kV/cm pe fiecare 
faţă a benzii. Care este intensitatea curentului, expri- 
mată în mA? 


4,4. Să considerăm o diodă cu vid cu catodul şi anodul 
plan paralele ca în figura 4.2. Distanţa dintre catod şi 
anod este de s cm, aria fiecăreia din ele fiind 1 cm?, 
iar curentul de electroni emis de catod, ce trece spre 
anod, este I. Considerăm potenţialul catodului zero, iar 


157 


Viteza de antrenare a electro- 
nilor de conducție într-un 
metal. 


Conductibilitatea ionică în aer. 


O aplicaţie simplă implicind 
rezistivitatea. 
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cel al anodului pozitiv şi menţinut la Vo. Cum se exprimă 
viteza electronului și densitatea spaţială de sarcină p în 
funcţie de distanţa z pină la catod? Să presupunem că 
curentul este atit de slab încît cimpul electric nu este 
influenţat de sarcina spaţială și electronii părăsesc catodul 
cu viteza inițială egală cu zero. 


4.5. Dacă aproximăm numărul electronilor de con- 
ducţie dintr-un metal-argint, de exemplu, ca fiind egal 
cu cel al atomilor, care este viteza medie de antrenare a 
electronilor de conducţie dintr-un fir de argint de dia- 
metru 1 mm, prin care trece un curent de 30 A? Daţi 
un răspuns aproximativ; daţi valori constantelor ce apar 
în calcule și ale căror valori nu sint tabelate. 


4.6. Un container umplut cu aer, aflat la temperatura 
și presiunea camerei, este iradiat cu un fascicul de raze 
Ă care ionizează o mică parte din moleculele aflate în 
interior. Ionii negativi sint moleculele de 0O;, avindun 
electron suplimentar. În problemă, puteţi considera că 
moleculele au toate aceeași masă moleculară cuprinsă 
între masa molară a Oa şi Na. Dimensiunile containerului 
sint 10 X 10 x 2 cm? şi presupunem că pereţii: de 
10 X 10 cm? sînt din metal, iar restul din material 
izolator. La capetele conductoare se aplică o t.e.m. de 
1000 V, dind naștere unui curent de intensitate 1,5 * 10-6 A. 
Care este conductivitatea acestui gaz slab ionizat? Dacă vi- 
teza medie a ionului este 5 x 104 cm/s și drumul liber mediu 
de 10-5 cm, care este timpul mediu dintre ciocniri? Ce 
fracțiune din moleculele gazului este ionizată? (Presu- 
punem că numărul ionilor pozitivi și negativi odată ioni- 
zaţi este egal.) 


4.7. Un experimentator dorește să realizeze o foiţă 
de aluminiu de grosime 50 Ă, prin evaporarea în vid a 
aluminiului pur şi depunerea lui pe o sticlă curată. Întti 
depune un strat destul de gros, lăsînd o porţiune centrală 
liberă, prin mascarea ei. Apoi folosind o altă mască, 


Fig, la problema 4.7. 


Rezistenţa unui conductor 
compus. 


Chestiune pentru discuţie. 


Curentul într-un mediu con- 
ductor de dimensiuni mari. 


depune un strat identic cu porţiunea goală și perpen- 
dicular pe ea. În acelaşi timp, porțiunile groase sînt 
folosite drept capete pentru măsurarea rezistenţei. Pentru 
ce valoare a rezistenţei va înceta evaporarea? (Rezisti- 
vitatea aluminiului pur la temperatura camerei este 
2,83 - 10-53 ohm - m.) 


4.8. Fierul pur are o rezistivitate de 10,0 - 10-8 ohm - m 
la 20*C. Rezistivitatea cuprului, la aceeași temperatură, 
este de 1,77: 10—% ohm: m. Considerăm doi conductori 
compuși diferit. Fiecare din ei are lungimea de 1m și 
secțiunea un pătrat cu latura de 0,8 cm. Conductorul 
A este format prin punerea cap la cap a unei bare 
paralelipipedice de fier cu lungimea de 50 cm şi a unei 
bare similare de cupru. Conductorul B este format din 
bare de cupru și fier de lungime 1 m și secţiune 0,4 x 
X 0,8 cm? alăturate prin presare. Care este rezistenţa 
ambilor conductori, exprimată în ohmi și măsurată la 
distanţa de 1 m de capete? Dacă prin conductorul A 
trece curent continuu, în care din bare disiparea de 
putere va fi mai mare? Răspundeţi la aceeași întrebare 
în cazul conductorului B. 


4.9. Dacă un fir de cupru este întins, lungindu-l cu 
0,1%, cu cit a variat rezistenţa sa? Ce presupuneri faceţi, 
referitor la comportarea cuprului în timpul deformării? 


4.10. Doi electrozi, constituiți din două sfere metalice 
de diametru 30 cm, sînt coboriţi în adincul oceanului, 
suspendaţi de cabluri izolatoare. Sferele se află la adiîn- 
cimea de 60 m. Distanţa dintre ele, pe orizontală, este 
de 300 m. Circuitul este închis printr-un cablu izolator, 
aflat în apropiere de suprafaţă și care ajunge pînă la 
un vapor, aflat deasupra uneia din sfere. Luînd conduc- 
tivitatea apei de mare egală cu 4 (ohm.:m)-!, să se 
evalueze rezistenţa în acest circuit. În primul rînd, 
trebuie să decideţi dacă rezistenţa porțiunii de ocean 
dintre cele două sfere se datorează vecinătăţii sferelor 
sau întregului volum al oceanului. Pentru clarificarea 
acestei probleme, puteţi studia rezistenţa dintre două 
sfere concentrice, din care una este mult mai mare ca 
cealaltă şi între care se află un mediu omogen. De ase- 
menea, puteţi trasa aproximativ liniile de curent din 
ocean, în porţiunea dintre cele două sfere. Această pro- 
blemă, asupra rezistenţei circuitului, în care una din 
porţiuni este o sondă conductoare introdusă într-un 
mediu slab conductor, este importantă nu numai pentru 
geofizică dar şi pentru multe cercetări fiziologice. 
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4.11. Ce valoare trebuie să aibă R,, în circuitul din 
figură, pentru ca rezistenţa la intrarea dintre capete 
să fie egală cu R,, dacă R, este dat? 


R, 


Fig. la problema 4.11. 


4.12. Cind o baterie de tensiune V necunoscută, fără 
rezistenţă interioară, este conectată la un rezistor R, 
ampermetrul din circuit indică 4 A. Cind se leagă în 
serie cu R o rezistenţă adițională de 10 ohmi, intensitatea 
curentului scade la 3A, care sînt valorile lui R și V? 
Dacă bateria are o rezistenţă interioară R;, ce experienţe 
trebuie făcute pentru a determina pe R, V și R;? 


4.13. Să se arate că dacă o baterie, de t.e.m. fixă € 
şi rezistența interioară R;, este conectată la un rezistor 
cu rezistență variabilă R, pentru R = R,;, pe rezistorul 
exterior se debitează puterea maximă. 


4.14. Unui aparat oarecare, aflat în interiorul unui 
cilindru sub înaltă presiune, este necesar să i se transmită 
căldură cu o viteză perfect constantă. În cursul experien- 
ţei, presiunea va varia provocînd variaţii ale rezistenţei 
firului folosit ca încălzitor. Circuitul reprezentat în figură 
corespunde unei asemenea situaţii. R, este înfășurarea 
încălzitorului aflat în interiorul cilindrului de înaltă 


n ————. 


Fig. la problema 4.14. 


presiune A, şi R, sint rezistori ficși, aflaţi în exterior 
şi care rămîn constanţi. V, este valoarea tensiunii con- 
stante aplicate. Ideea constă în aceea, că în primă apro- 
ximaţie, puterea disipată pe R, să fie independentă de 
rezistenţa lui R,. Că acest lucru este posibil, se va vedea 
din următoarele argumente. Dacă R, tinde către zero, 
puterea disipată pe el trebuie să tindă spre zero întrucît 
curentul este limitat de R,. Pe de altă parte, dacă RA, 
creşte infinit de mult, puterea disipată tinde tot către 
zero întrucît tensiunea pe R, este limitată. Undeva, 
între aceste limite, trebuie să existe un maxim. Problema 
constă în a-l găsi, adică a găsi o asemenea relaţie între 
R,, Ra şi Ra, pentru care se atinge  insensibilitatea 
căutată a puterii la variațiile rezistenţei Rs. 


4.15. În puntea ilustrată în figură, rezistenţele variabile 
Ry, :::; Rş sînt date și de asemenea este dată intensitatea 
curentului 19, ce intră în stinga şi iese în dreapta. Rezolva- 
rea acestui circuit constă în găsirea intensităţilor curentu- 
lui în toate ramurile. Acestor cinci intensităţi necunoscute 
li s-au atribuit direcţii arbitrare, indicate prin săgeți. Dacă 
în vreuna din ramuri intensitatea curentului are sens opus, 
vom obţine o valoare negativă. Pentru fiecare din cele 
patru joncţiuni sau noduri, este valabilă o ecuaţie de 
forma Jo» — ], — Ia = 0. Scrieţi aceste ecuaţii și arătaţi 
că numai trei sînt independente. Folosind condiţia III 
din paragraful 4.8, aplicată la două contururi, se obţin 
încă două ecuaţii. (Observaţi, că se pot considera trei 
contururi, dar numai două din ecuaţiile pentru contururi 
sînt independente.) Avem acum 5 ecuaţii independente 
cu 5 necunoscute și nu rămine decit să aplicăm cunoştinţele 
de algebră. Cind se obţine soluţia, una din metodele de 
verificare a ei constă în a egala unul sau mai mulţi R 
cu zero reducînd, în aeest fel, puntea la un simplu circuit 
în care distribuţia curenților este simplă. De exemplu, 
en ce va fi egal 7, dacă R; = 0? 


Fig. la problema 4.15. 
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Aplicaţie din care reiese de 
ce considerăm, de obicei, că 
curentul ce iese dintr-o por- 
țiune de circuit este egal cu 
curentul ce intră. 


Variația energiei în circuitul 
RC. 


O problemă cu mult conţinut 
fizic. 


Chestiuni pentru discuţie. 


4.16. Ca exemplu, aigem „cutia neagră“ din para- 
graful 4.8, reprezentată printr-un cub cu latura de 10 cm, 
cu două terminale. Aceste terminale sînt legate printr-un 
fir la un circuit exterior oarecare. În rest, cutia este bine 
izolată. Prin acest element de circuit trece un curent de 
aproximativ 1 A. Presupunem acum că curentul ce intră 
diferă de cel care iese cu o milionime. Cit durează pînă 
ce potenţialul cutiei ajunge la 1000 V, dacă nu se întimplă 
nimic altceva? 


4.17. Reveniţi la exemplul condensatorului C, tare se 
descarcă printr-un rezistor R şi arătaţi că energia totală 
disipată în rezistor este egală cu energia inițial acumulată 
în condensator. Presupuneţi că vi se obiectează prin aceea 
că un condensator, în realitate, nu se descarcă niciodată 
deoarece Q devine zero numai pentru £ = oo. Cum veţi 
răspunde la această obiecţie? Cu ajutorul unor ipoteze 
logice, puteţi găsi timpul în care sarcina scade pînă la 
un electron. 


4.18. O particulă de grafit, aproximativ sferică de 
diametru 10 u (10-2 cm) cade în vid, intersectind un 
fascicul de protoni cu energia de 3 keV. 1 s-a dat 
drumul de pe o suprafaţă aflată la ciţiva centimetri de 
partea superioară a fasciculului. Fasciculul se mișcă ori- 
zontal, poartă un curent de 10 mA, uniform distribuit 
pe o secţiune circulară cu raza de 2 cm. Vom considera 
că protonii de 3 keV nu pot străpunge 10 yu de grafit, 
astfel încît orice proton care pătrunde în grafit, rămîne 
în el. Ce se va întîmpla cu particula de grafit? 
Apar, aici, cîteva chestiuni asupra cărora merită să 
reflectaţi: Ciţi protoni trebuie să reţină particula, 
pentru ca potenţialul ei să crească destul de mult astfel 
încît să înceapă a respinge protonii? Aproximativ în 
cît timp se ajunge la aceasta? Mai mult decit îi trebuie 
particulei pentru a străbate fasciculul? 1 se va imprima 
particulei o viteză orizontală apreciabilă? Se va încălzi 
ea puternic? Credeţi că un asemenea fascicul de protoni, 
îndreptat vertical în sus, poate servi ca suport unei 
particule de grafit în vid? 


4.19. Cineva ar putea fi tentat să afirme că viteza cu 
care se mișcă purtătorii de sarcină, limitează viteza redistri- 
buirii sarcinilor în conductor. Să considerăm, totuşi, o 
bară metalică pe care dintr-o dată se amplasează sarcina 


pozitivă de a C la unul din capete și la celălalt . 


— 
capăt sarcina negativă de 2 C. Cît timp trebuie 


să se deplaseze sarcinile pentru ca bara să ajungă din 
nou neutră? Sau, să considerăm un proton cu energia de 
10 MeV şi cu viteza (care se găseşte ușor prin calcul) 
de 4,5:107 m/s, ce se mișcă paralel cu suprafaţa unei 
plăci de cupru, la distanţa de 1 mm de ea. Viteza elec- 
tronilor de conducţie din cupru abia depășește 10 m/s. 
Ce credeţi, sarcina superficială indusă va putea urmări 
mișcarea protonului sau va rămîne în urmă? 
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5.1. DE LA OERSTED LA EINSTEIN 


În iarna anului 1819-20 Hans Christian Oersted preda cursul de electri- 
citate, galvanism şi magnetism la Universitatea din Copenhaga. Prin electri- 
citate se subinţelegea electrostatica, galvanismul — capitol apărut în urma 
descoperirii lui Galvani și a experienţelor efectuate de Volta, se referea la 
efectele curentului continuu produs de baterii, iar magnetismul se ocupa de 
proprietăţile, de mult cunoscute, ale minereurilor de fier, de acele de busolă, 
de cimpul magnetic al Pămîntului. Apărea, totuşi, clar faptul că între curenţii 
galvanici și sarcina electrică trebuie să existe o legătură, deși în afara faptu- 
lui că ambele produc şocuri organismelor, nu existau alte dovezi directe. Pe 
de altă parte, părea că magnetismul şi electricitatea n-au nimic comun. 
Totuşi, la Oersted, exista ideea, poate neclară, dar urmărită cu perseverenţă, 
că magnetismul ca și curentul galvanic ar putea fi una din „formele ascunse“ 
ale electricităţii. În căutarea acestei legături, a încercat să facă în faţa audito- 
riului său, experienţa trecerii unui curent galvanic printr-un fir aflat deasupra 
acului unei busole şi perpendicular pe el. N-a obţinut nici un efect. După 
curs, ceva l-a stimulat să încerce experienţa cu firul paralel cu acul busolei. 
Acul a deviat puternic, iar dacă sensul curentului galvanic era opus, acul 
devia în sens invers! 

Lumea ştiinţifică era perfect pregătită pentru această descoperire. Îndată 
ce vestea a ajuns la alte laboratoare, au fost impulsionate alte experienţe şi 
descoperiri. N-a trecut multă vreme și Ampere, Faraday şi alții au făcut o 
descriere exactă și completă a acțiunilor magnetice a curenților electrici. 
Descoperirea fundamentală a lui Faraday a inducției electromagnetice a 
urmat după mai puţin de 12 ani de la experienţa lui Oersted. În două sute 
de ani de la publicarea în 1800 a marii lucrări a lui William Gilbert — „De 
Magnete“, cunoştinţele asupra naturii magnetismului n-au progresat deloc. 
Pornind de la aceste descoperiri experimentale s-a dezvoltat teoria clasică a 
electromagnetismului. Ea a fost formulată matematic de Maxwell şi ingenios 
fundamentată experimental de către Hertz în 1888, prin punerea în evidență 
a undelor electromagnetice. 

Teoria specială a relativităţii îşi are rădăcinile sale istorice în electro- 
magnetism. Lorentz, studiind electrodinamica sarcinilor în mișcare, a ajuns 
foarte aproape de formularea finală a lui Einstein. lar importanta lucrare a 
lui Einstein, apărută în 1905, n-a fost intitulată „Teoria relativităţii“, ci 
„Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare“. Astăzi, ne dăm seama că 
postulatele teoriei relativităţii şi implicaţiile lor deschid un larg cimp de 
acțiune ce cuprinde toate legile fizicii, nu numai cele ale electromagnetis- 
mului. Impunem ca, oricare teorie fizică completă să fie invariantă relativist. 
În oricare din sistemele de referință inerţiale, descrierea evenimentelor tre- 
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buie să fie aceeași. În fizică s-a întimplat ca, 
cu mult înainte de a fi conștienți de semnifi- 
caţia invarianţei relativiste, să existe o teorie 
relativist invariantă — teoria electromagne- 
tică a lui Maxwell. Ar fi putut oare apare 
ideile relativităţii speciale dacă n-ar fi exis- 
tat o teorie completă a cimpului electro- 
magnetic — este o chestiune ce priveşte 
istoria ştiinţei; probabil, nu se va putea 
răspunde la ea. Ceea ce putem spune azi 
este că drumul istoric ce duce de la acul 
busolei lui Oersted la postulatele lui Einstein, 
este destul de clar marcat. 

În capitolul acesta și în cel următor, 
vom urma acest drum aproape în sens 
invers. Asta nu înseamnă că nu respectăm 
istoria. Dimpotrivă, credem că aceluia care 
urmăreşte istoria acestor mari descoperiri, 
o reprezentare clară asupra legăturii esen- 
ţiale dintre electricitate și magnetism, îi va 
fi de folos. Această legătură poate fi relevată 
foarte direct și simplu, privind din punctul 
de vedere al relativităţii speciale tot ce-am 
învățat pînă acuma despre sarcina electrică 
şi cîmpul electric. Dar, înainte de asta, să 
trecem în revistă citeva fenomene, pe care 
ne vom strădui să le explicăm. 


5.2. FORŢE MAGNETICE 


Doi conductori paraleli, prin care trec 
curenți de același sens, se atrag. Forţa, ce 
acționează asupra unităţii de lungime a - 
unuia din conductori, este proporțională cu 
produsul intensităţilor celor doi curenţi și 
invers proporţională cu distanța dintre 
conductori (fig. 5.1, a). Schimbind sensul 
unuia din curenţi, forţa devine de respingere. 
Astfel, cele două porțiuni de conductori 
din figura 5.1, b, care fac parte din același 
circuit, tind să se despartă. Între două fila- 
mente de curent continuu există ceva ase- 
mănător cu „acţiunea la distanță“. Ea pare 
să nu aibă nimic comun cu o sarcină 
electrică statică aflată la suprafaţa conduc- 


Fig. 5.1. (a) Conductorii paraleli străbătuţi de 
curenți de același sens se atrag. (b) Conductorii 
paraleli străbătuți de curenți de sens epus se res- 
ping. (c) Punerea unei foițe metalice între conduc- 
tori nu influențează asupra forţelor. 


torului. Asemenea sarcini ar putea exista şi conductorii ar putea avea poten- 
ţiale diferite, dar forţa, despre care vorbim, depinde doar de mișcarea sar- 
cinilor în conductori, adică, de cei doi curenţi. Dacă punem o foiţă de metal 
între cei doi conductori, forţa rămîne aceeași (fig. 5.1, c). Aceste noi tipuri 
de forţe, care apar cînd sarcinile sint în mișcare, se numesc forțe magnetice. 

Acul busolei lui Oersted (fig. 5.2, a) nu seamănă prea mult cu un circuit 
de curent continuu. Noi știm însă acum, ceea ce Ampere a intuit primul, 
că fierul magnetizat este plin de sarcini în continuă mișcare — de curenţi 
electrici la scară atomică. O bobină subţire, prin care trece curentul de la o 
baterie (fig. 5.2, b), se comportă exact ca acul busolei aflate sub influența 
curentului din apropiere. 

Urmărind mișcarea unei particule încărcate libere şi a unui conductor 
parcurs de curent, nu vedem nici o diferenţă. 

Într-un tub catodic electronii, care în mod obișnuit urmează o traiec- 
torie dreaptă, se vor apropia sau îndepărta de un conductor străbătut de 
curent, aflat în exterior, în funcţie de sensul curentului din conductor (fig. 5.3). 
În laborator, aţi făcut deja cunoştinţă cu acest fenomen şi știți că interacţiu- 
nea dintre curenţi şi alte sarcini în mișcare poate fi descrisă prin introducerea 
cimpului magnetic. (Reamintiţi-vă că cimpul electric era folosit la descrierea 
„acţiunii la distanță“ a sarcinilor aflate în repaus, exprimată prin legea lui 
Coulomb.) Spunem că curentului electric i se asociază un cîmp magnetic 
care ocupă spațiul înconjurător. Asupra unui alt curent sau asupra oricărei 
particule încărcate care se mişcă în acest cimp se exercită o forţă proporţio- 
nală cu intensitatea cimpului magnetic în acel punct. Pentru o particulă 
încărcată, forța este întotdeauna perpendiculară pe direcţia vitezei particulei. 
Forţa totală, ce acţionează asupra particulei ce poartă sarcina g, este dată 
de expresia 


F=gE+qvxB (1) 


unde B este inducția cimpului magnetic. 


Fig. 5.2. Curentul ce trece prin conductor are aceeași acțiune și asupra acului busolei (a) 
și asupra unei bobine străbătute de curent (b). 


FĂ 


Fig. 5.3. Un exemplu de atracţie a curenților de același 
sens (comparați cu fig. 5.1, 0). Acest fenomen -poate fi 
descris în același mod ca devierea unui fascicul de 
electroni de către un cîmp magnetic. 


Pentru definirea lui B folosim ecuaţia (1). 
Inducţia cimpului magnetic este un vector 
care determină acea parte a forţei ce acţio- 
nează asupra sarcinii în mişcare, care este 
proporţională cu viteza ei. Cu alte cuvinte, 
dacă se spune: „Determinaţi direcţia şi mări- 
mea vectorului B în locul cutare sau cutare“, 
sînt necesare următoarele operaţiuni: alegeţi 
o particulă de sarcină cunoscută g. Măsuraţi 
forța exercitată asupra lui g în repaus, pentru 
a determina pe E. Apoi măsuraţi forţa exerci- 
tată asupra particulei cînd are viteza v; repe- 
taţi măsurătorile pentru alte direcţii ale lui v. 
Găsiţi, acum, valoarea lui B astfel încit în- 
locuind valoarea lui în ec. (1), să verifice 
toate aceste rezultate; aceasta va fi inducția 
cimpului magnetic în acel loc. 

Este evident că aceasta nu explică nimic. De ce este valabilă ec. (1)? 
De ce putem găsi întotdeauna un B, care să satisfacă această relație simplă, 
pentru toate valorile posibile ale vitezei? Vrem să înţelegem de ce există o 
forță proporţională cu viteza. Este remarcabil faptul că această forţă este 
strict proporţională cu v, iar cimpul electric nu depinde deloc de v! De ce 
este așa, vom vedea în paginile următoare. 


5.3. MĂSURAREA SARCINII ÎN MIŞCARE 


Cum vom proceda pentru a măsura mărimea sarcinii electrice a unei 
particule în mişcare? Înainte de a lămuri această problemă, n-are sens să 
ne întrebăm ce efect are mișcarea asupra sarcinii însăşi. O sarcină poate fi 
măsurată numai prin efectele pe care le produce. O sarcină punctiformă Q, 
aflată în repaus, poate fi măsurată prin determinarea forţei ce acționează 
asupra unei sarcini de probă g, aflată la o anumită distanţă (fig. 5.4, a). 
Aceasta este dată de legea lui Coulomb. Dar dacă sarcina, pe care vrem s-o 
măsurăm, este în mişcare, ne aflăm pe un teren nesigur. Apare o direcţie 
aparte în spaţiu, direcţia instantanee a mișcării. S-ar putea ca forţa ce acţio- 
nează asupra sarcinii de probă g, să depindă nu numai de distanţa dintre 
cele două sarcini ci şi de direcţia de la Q la g. Pentru diferite poziţii ale 
sarcinii de probă, ca în figura 5.4, b, putem observa forţe diferite. Înlocuin- 
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Fig. 5.4. a) Mărimea unei sarcini în repaus este deter- 
minată de forța ce acționează asupra unei sarcini de 
probă aflată în repaus și de legea lui Coulomb. 

b) În cazul unei sarcini în mișcare, forța, după cîte 
știm, poate depinde de poziția sarcinii de probă. Dacă 
este așa, nu putem folosi metoda (a). 

c) În momentul trecerii lui Q prin centrul sferei pe 
care sînt distribuite sarcinile de probă, măsuraţi compo- 
nenta radială a forței ce acționează asupra fiecărei sarcini 
și folosiți valoarea medie a lui F„, pentru determinarea 
lui Q. Aceasta este echivalentă cu evaluarea integralei 
de suprafață a lui E. 


du-le în legea lui Coulomb, vom obţine diferite 
valori pentru una și aceeași mărime a lui Q. 
De asemenea, nu putem avea certitudinea că 
forţa va fi îndreptată întotdeauna pe direcţia 
razei vectoare r. 

Pentru a lua în consideraţie această posibi- 
litate, să convenim a determina pe Q prin 
medierea forței după toate direcţiile. Să ne 
imaginăm un număr infinit de mare de sar- 
cini de probă distribuite uniform pe suprafaţa 
unei sfere (fig. 5.4, c). În momentul cînd 
sarcina în mişcare trece prin centrul sferei, 
se măsoară componenta radială a forței ce 
acţionează asupra fiecărei sarcini de probă, 
folosind în calculul lui Q media acestor valori 
ale forței. Asta este exact operaţia care se face 
la determinarea integralei de suprafaţă din 
cîmpul electric pe întreaga sferă, la momen- 
tul î. Reţinem că sarcinile de probă sînt toate 
în repaus; prin definiţie, forţa exercitată pe 
unitatea de sarcină g dă intensitatea cîmpului 
electric în acel punct. Înseamnă că legea lui 
Gauss și nu cea a lui Coulomb, oferă calea fireas- 
că* de determinare a mărimii sarcinii electrice a 


* Aceasta nu este singura cale posibilă. Se poate, de exemplu, alege arbitrar ca 
sarcinile de probă să se afle întotdeauna exact pe direcţia de mișcare a sarcinii de măsurat. 
Sarcina astfel determinată nu va mai avea proprietăţile simple amintite, iar noua teorie 


va fi greoaie şi complicată. 
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unei particule sau a mai multor particule în mişcare. Această determinare se 
poate face după cum urmează. 

Mărimea sarcinii electrice într-o regiune este dată de integrala de supra- 
faţă din intensitatea cîmpului electric E, pe o suprafaţă S ce delimitează 
această regiune. Această suprafață S, într-un sistem de referință F, este 
fixă. Intensitatea cîmpului E, într-un punct oarecare (z, y, 2) al sistemului 
de referință F şi la un moment oarecare ţ, este măsurată de forţa ce acţio- 
nează asupra sarcinii de probă aflată în repaus faţă de F, la acest moment 
şi în acest loc. Integrala de suprafaţă trebuie determinată la un anumit 
moment î. Adică, valorile folosite pentru intensitatea cimpului sînt măsu- 
rate simultan de observatorii răspindiţi pe întreaga suprafaţă S. (Întrucit 
suprafaţa S este fixă în sistemul de referință F, nu apar dificultăţi.) Să notăm 
integrala de suprafaţă pe S, la momentul t, prin 


| E: da. (2) 
sw 


Cantitatea de sarcină, din interiorul suprafeţei S$, este determinată de 
valoarea integralei: 


Da | E: da (3) 
St) 


Ar fi surprinzător ca valoarea lui Q, astfel determinată, să depindă de 
dimensiunile şi forma suprafeţei 5. Conform legii lui Gauss — pentru o 
sarcină în repaus, ea nu depinde. Dar putem noi fi siguri că legea lui Gauss 
este valabilă şi pentru sarcinile în mișcare? Din fericire, da. O putem lua 
ca pe un fapt dovedit experimental. Această proprietate fundamentală a 
cimpului electric a sarcinilor în mișcare ne permite să definim sarcina din 
ec. (3). De acum înainte, vom putea vorbi de sarcina ce se găsește într-o 
regiune sau pe o particulă şi înţelesul va fi bine determinat chiar dacă sarcina 
este în mișcare. 

Toate aceste afirmaţii sint ilustrate 
în figura 55. Sint reprezentaţi doi pro- 
toni şi doi electroni în mișcare, la un 
anumit moment. „Este bine stabilit că 


integrala de suprafăță pe suprafaţa S,, Se 
din intensitatea cimpului electric E 
S, 
] pi 
V, 
v 
Electron 


Fig. 5.5. Legea lui Gauss rămîne valabilă pentru 
cîmpul sarcinilor în mişcare. Fluxul lui E prin Sz 
este egal cu fluxul lui E prin S,, evaluate în 
același moment de timp. 
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Fig. 5.6. Depinde fluxul lui E prin S$ de starea de 
mișcare a particulelor încărcate? Este integrala de 
suprafață pe suprafața S din E,aceeași ca în figura 5.5? 
Aici particulele sînt legate într-o moleculă: de 
hidrogen. 


este identic egală cu integrala de suprafață 
pe suprafaţa >, evaluată la acelaşi moment 
şi că pentru determinarea sarcinii totale 
cuprinse în interiorul acestei regiuni, putem 
folosi această integrală așa cum în electro- 
statică, foloseam întotdeauna teorema lui 
Gauss. Figura 5.6 ridică o nouă problemă. 
Ce se întimplă dacă aceleaşi particule ar 
avea alte viteze? Să presupunem, de exem- 
plu, că cei doi protoni și cei doi electroni 
se combină formînd o moleculă de hidrogen. 
Sarcina totală va mai fi aceeași ca înainte? 


5.4. INVARIANŢA SARCINII 


Este dovedit experimental eă sarcina totală într-un sistem nu este schim- 
bată de mişcarea purtătorilor de sarcină. Sintem atit de obișnuiți cu asta 
încît rareori mai reflectăm cît de remarcabil și fundamental este acest fapt. 
Ca dovadă putem folosi neutralitatea electrică a atomilor şi moleculelor. 

În cap. I am descris experienţa care pune în evidenţă neutralitatea mole- 
culei de hidrogen și din care rezultă, cu o precizie de cel puţin 10-2, că sar- 
cinile purtate de electron şi proton sînt egale în mărime. Analog, s-a efectuat 
o experiență cu atomi de heliu. Atomul de heliu conţine aceleași particule 
încărcate ca şi cula de hidrogen — do: protoni şi doi electroni. În atomul 
de heliu, însă, e lor este cu totul alta. Protonii, de exemplu, în loc 
să se dispună lent la distanţa de 0,7 Î unul de altul, sînt strins legaţi în 
nucleul de heliu, în care se mișcă avind o energie cinetică de aproximativ 
un milion de electron-volţi. Dacă mişcarea ar avea vreun efect asupra mări.nii 
sarcinii, atunci n-ar mai exista o perfectă compensație a sarcinilor nucleului 
şi electronilor atît în molecula de hidrogen cit şi în atomul de heliu. De fapt, 
s-a demonstrat experimental, aproape cu aceeași precizie, că atomul de heliu 
este neutru. 

O altă dovadă este legată de spectrul optic al izotopilor aceluiaşi ele- 
ment — atomi cu nuclee de mase diferite dar cu aceleaşi sarcini. Aici, întîlnim 
din nou o deosebire netă la mișcarea protonilor în nucleu, dar comparind 
liniile spectrale a ceior doi izotopi nu observăm nici o diferenţă care ar putea 
fi atribuită unei diferenţe cît de mici în sarcina totală a nucleului. 

În acelaşi sens, masa nu este invariantă. Știm că masa unei particule 
în mişcare variază de 1/(1 — v?/c2)t72 ori. Pentru a sublinia această diferenţă, 
în figura 5.7 este reprezentată o experienţă imaginară. Cele două particule 
masive încărcate din cutia din dreapta, fixate la capetele barei, sînt puse 
în mișcare cu viteza v. Masa totală a sistemului din dreapta este mai mare 
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M lă - masa cutiei - 2m 
APR ICR Mate „PN Masa totală = masa cutiei + salii 
Via 
Sarcina totală=2q Sarcina totală = 2q 


Fig. 5.7. O experiență imaginară pentru a demonstra invarianţa sarcinii. Sarcina electrică 
din cutie poate fi determinată prin măsurarea cîmpului din jurul cutiei sau, ceea ce este același 
lucru, măsurînd forţa exercitată asupra unei sarcini de probă aflată la o anumită distanţă. 


ca masa din stinga, ceea ce se poate constata fie atîrnind cutia de un resort, 
lie măsurind forţa necesară pentru a o accelera.* 
Totuși, sarcina electrică totală rămîne neschimbată. O experienţă reală, 
echivalentă cu aceasta, poate fi făcută cu un spectrograf de masă, care poate 
pune uşor în evidenţă diferenţa de masă dintre o moleculă de deuteriu ionizată 
(2 protoni, 2 neutroni, 1 electron) şi un atom de heliu ionizat (tot 2 protoni, 


* Diferenţa între mase depinde nu numai de energia cinetică a particulelor, ci 
şi de orice schimbări în energia potenţială, de exemplu, de deformarea elastică a barei 
de care sint prinse particulele. Dacă bara este perfect, rigidă, această contribuţie este 
mică în comparaţie cu termenul ce conţine pe v2/c2. Încercaţi să arătaţi de ce. 
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2 neutroni şi | electron). Acestea sint două structuri foarte diferite, în care 
particulele componente se mişcă cu viteze foarte diferite. Diferența în ener- 
giile ambelor sisteme se relevă ca o diferență măsurabilă de masă. În sar- 
cina electrică a celor doi ioni, nici măsurătorile de foarte mare precizie nu 
detectează vreo diferenţă. 

Această invarianță a sarcinii prezintă o deosebită importanţă pentru 
cuantificarea ei. În cap. I am subliniat importanţa şi curiozitatea faptului 
că sarcinile tuturor particulelor elementare încărcate sînt egale în mărime. 
Observăm acum, că această egalitate se păstrează nu numai pentru cazul 
cînd două particule sint în repaus una faţă de alta ci şi pentru orice stare de 
mișcare relativă. 

Experiențele descrise și multe altele demonstrează că valoarea integralei 


de suprafaţă din teorema lui Gauss | E: da, depinde numai de numărul şi 
s 


tipul particulelor încărcate din interiorul suprafeţei S şi nu de modul cum se 
mișcă. Conform postulatului teoriei relativităţii, dacă această afirmaţie este 
adevărată într-un sistem de referinţă inerţial, ea trebuie să fie valabilă pentru 
orice alt sistem de referinţă inerţial. Prin urmare, dacă F” este un alt sistem 
de referință inerţial, ce se mișcă în raport cu F şi S' este o suprafaţă închisă 
care la momentul t' cuprinde aceleași corpuri încărcate în sistemul F' ca și 
suprafața S la momentul f, atunci trebuie ca 


$ E- da = | E” - da'. (4) 
Ss s(t) 


Intensitatea cîmpului E” este, bineînţeles, măsurată în F”, adică este defi- 

nită prin forţa ce acţionează asupra unei sarcini de probă aflată în repaus în F”. 

Nu trebuie să pierdem din vedere diferența dintre t şi t'. După cum știm, eveni- 

mente care sînt simultane în F, pot să nu fie simultane în F”. Fiecare din inte- 

gralele de suprafaţă din ec. (4) trebuie să fie calculată pentru un anumit timp în 

sistemul de referință respectiv. Dacă sarcinile se găsesc la limita lui S sau S”, 

trebuie să ne convingem că în interiorul suprafe- 

ţei S la momentul ţ, se găsesc aceleași sarcini ca 

cele din interiorul suprafeţei S', la momentul t'. 

E- da E | E. da' Dacă sarcinile se află destul de departe de supra- 

«) i faţa ce le delimitează, ca în figura 5.8 ce ilustrează 
relaţia (4), nu se pune această problemă. 

Ecuația (4) este exprimarea formală a inva- 

rianţei relativiste a sarcinii. Suprafaţa gaussiană 

o putem alege în orice sistem de referință inerţial, 

rezultatul integralei de suprafață este un număr 

independent de sistemul de referinţă. Aceasta 


Fig. 5.8. Integrala de suprafață din E pe suprafaţa S este 
egală cu integrala din E' pe suprafața S'. Sarcina este 
aceeași în toate sistemele 'de. referinţă. 


nu este echivalentă cu conservarea sarcinii, pe care am discutat-o în 
cap. 4 și care se exprimă matematic prin ecuaţia 


div E SI 


at 


Conservarea sarcinii înseamnă că dacă luăm o suprafaţă închisă într-un 
sistem de coordonate oarecare, ce conţine o cantitate oarecare de substanță 
încărcată și dacă nici o particulă nu trece prin suprafaţă, atunci sarcina totală 
din interiorul acestei suprafeţe rămine constantă. 

Invarianţa sarcinii înseamnă că dacă separăm o parte de substanţă din 
oricare alt sistem de referință, cantitatea de sarcină măsurată va fi exact 
aceeași. Energia se conservă dar ea nu este un invariant relativist. Sarcina 
se conservă şi este un invariant relativist. În limbajul teoriei relativiste, 
energia este o componentă a unui vector cuadri-dimensional, în timp ce sar- 
cina este un scalar, un număr invariant la transformarea "Lorentz. Acesta 
este un fapt experimental cu extinse implicaţii. El determină complet natura 
cîmpului sarcinilor în mişcare. 


5.5. CÎMPUL ELECTRIC MĂSURAT 
ÎN DIFERITE SISTEME DE REFERINŢĂ 


Dacă sarcina este invariantă la transformarea Lorentz, intensitatea 
cimpului electric E se transformă într-un mod bine determinat. A transforma 
pe E înseamnă a rezolva următoarea problemă. Dacă un observator, aflat 
într-un sistem. de referinţă oarecare F, măsoară intensitatea cîmpului elec- 
tric E de atiţia şi atiţia V/m, într-un punct dat din spaţiu și la un moment 
dat, ce intensitate a cîimpului va măsura, observatorul, în punctul de aceleași 
coordonate ale spaţiului și timpului, într-un alt sistem de referinţă inerţial PF"? 
Pentru un anumit tip de cîmpuri, se poate răspunde la această întrebare 
folosind teorema lui Gauss aplicată unor sisteme simple. 

În sistemul de referinţă F (fig. 5.9, a) se găsesc două straturi fixe, uni- 
form încăreate, cu densitatea superficială de sarcină +o şi respectiv, —o C/m?. 
Ele reprezintă două pătrate cu latura de b cm, paralele la planul zy, iar 
distanţa dintre ele se consideră mică în raport cu dimensiunile lor astfel încît, 
cîmpul dintre ele poate fi considerat uniform. Intensitatea cimpului, măsu- 
rată de un observator aflat în F este, bineînţeles, egală cu c/eg. Să consi- 
derăm că un sistem inerţial F' se mişcă spre stinga față de F, cu viteza v. 


4 


Pentru un observator aflat în F” „pătratele“ încărcate nu mai sint pătrate. 
Pe direcţia z' latura lor se micşorează de la bla b |/1 — 82, unde cu fam 
notat, ca de obicei, raportul v/c. Dar sarcina totală este invariantă, adică 
este independentă de sistemul de referință și ca urmare, densitatea de sarcină 
măsurată în F” va fi mai mare decit o cu 1///1— 62. În figura 5.9 sistemul 
este reprezentat în secţiune, văzut în F (5) şi văzut în F” (c). Ce putem 
spune despre cîmpul electrig din F”, dacă tot ce ştim despre cimpul electric 
al sarcinilor în mișcare este conţinut în ec. (4)? 

În primul rînd, putem fi siguri că cîmpul electric în afara ;„sandwich“-ului 
este nul şi uniform între straturi, cel puţin la limită, cînd suprafeţele tind 
către infinit. Cimpul unui strat uniform, infinit nu depinde nici de distanţa 
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Fig. 5.9. Cum arată cîmpul electric într-un alt sistem de referinţă (viteza relativă este 
perpendiculară pe direcția cîmpului). a) Două straturi uniform încărcate, aflate în repaus. 
b) Secţiune transversală a sistemului văzută în sistemul de referință F. c) Secţiune trans- 
versală a sistemului văzută în sistemul de referință F”. d) Aspectul ipotetic al cîmpului unui 

ur strat de sarcini pozitive. e) Aspectul ipotetic al cîmpului unui strat de sarcini negative. 


sin 
f) E ipetpazii cîmpurilor din (d) și (e). 


pînă la strat, nici de poziţia punctului de-a lungul stratului. (Nimic în sistem 
nu permite stabilirea unei distanţe sau poziţii; dacă cimpul ar varia după o 
lege exponențială, ca în ogeul unei sarcini punctiforme sau liniare, atunei, 
pe strat, ar tinde către infinit.) Totuşi, putem presupune* că cimpul unui 
singur strat de sarcini pozitive, aflat în mișcare, poate arăta ca cel din figura 
5.9, d. Dar dacă este aşa, atunci cîmpul unui strat de sarcini negative va 
arăta ca cel din figura 5.9, e, iar compunerea celor două va da un cîmp ca 
cel reprezentat în figura 5.9, f. 

Putem aplica legea lui Gauss unei cutii aflate în repaus în sistemul F”, 
a cărei secțiune transversală este arătată în figura 5.9, f. Cantitatea de sar- 
cină este determinată de o, iar cîmpul în exterior este nul. Conform legii lui 
Gauss, mărimea lui E, — care este singura componentă a cimpului din inte- 


rior, trebuie să fie egală cu o'Jeo sau | |/1— 2. 
co 


: ai Aa 
E, = 7 ea YEz (5) 


(Pentru factorul 1/ |/i — 82, vom folosi adeseori notația y, introdusă în 
vol. I, cap. 11, ec. (13) care simplifică mult expresiile. Să reținem că întot- 
deauna y > 1.) 

Să ne imaginăm acum, o situaţie diferită în care straturile încărcate se 
află în repaus în sistemul F şi sint orientate perpendicular pe axa z, ca în 
figura 5.10. Observatorul din F ne comunică că intensitatea cîmpului pe 
direcţia lui z este E, = o/eo. În acest caz, densitatea de sarcină, observată 
în sistemul F” este aceeași cu cea observată în F. Straturile nu s-au con- 
tractat, doar distanţa dintre ele s-a micşorat, dar ea nu intervine în determi- 
narea cîmpului. De astă dată, aplicind legea lui Gauss cutiei aflate în repaus 
în F', găsim: 


E o e fl (6) 
€o €o 


Toate acestea sint foarte adevărate pentru distribuţia simplă de sarcini 
aleasă; dar sint oare concluziile noastre general valabile? Această întrebare 
ne introduce în miezul noţiunii de cîmp. Dacă intensitatea cimpului elec- 
tric E, într-un punct de coordonate spaţiu-timp, are un înţeles bine deter- 
minat, atunci E, determinat într-un punct de aceleași coordonate spaţiu-timp, 
dar într-un alt sistem de referinţă, nu poate depinde de natura surselor ce 
produc cîmpul, oricare ar fi acestea. Cu alte cuvinte, un observator aflat 
în F, care măsoară cimpul din vecinătatea sa, la un anumit moment, trebuie 
să poată prezice, pe baza acestor măsurători, ce măsoară alţi observatori, 
aflaţi în alte sisteme de referință, într-un punct ce are aceleași coordonate 
spațiu-timp. Dacă n-ar fi aşa, noţiunea de cîmp ar fi inutilă. Demonstrarea 
acestei afirmaţii reprezintă confirmarea concordanţei dintre teoria cîmpului 
construită de noi și experienţă. 


* Să ne reamintim că, în sistemul F”, acest strat de sarcini se mișcă; încă nu avem 
garanţia că cîmpul creat de el va fi la fel cu cel creat de un strat aflat în repaus. De 
fapt, reiese că pg electric al unui strat de sarcini în mișcare este perpendicular pe 
strat, total diferit de cimpurile ipotetice din figura 5.9, d şi e. 
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Privite în această lumină, relaţiile exprimate de ecuaţiile (5) şi (6) capătă 
o semnificație mult mai largă decit în cazul particular al sarcinilor distribuite 
pe straturi paralele. Să considerăm o distribuţie oarecare de sarcini, fiecare 
porţiune aflindu-se în repaus în raport cu sistemul F. Dacă un observator 


din F măsoară pe direcţia z, intensitatea 
cîmpului E,, atunci un observator din F' 
va obţine, pentru un punct de aceleași coor- 
donate spaţiu-timp, intensitatea cîmpului 
E, = yE,. Adică în urma măsurării lui E; 
el va obţine un număr, care este mai mare 
decît numărul obţinut de observatorul din F 
pentru E,, cu un factor y. Pe de altă parte, 
dacă observatorul din F măsoară intensitatea 
cîimpului E, pe direcţia z — direcţia vitezei 
cu care /' se mișcă faţă de F, atunci obser- 
vatorul din F” comunică o intensitate £, 
egală cu E. Evident, direcţiile y şi z sînt 
echivalente, ambele fiind perpendiculare pe 
viteza v. Tot ce-am spus pentru E, este 
valabil și pentru £,. Oricare ar fi direcţia 
lui E în sistemul F, o putem considera ca 
rezultanta intensităților de pe direcţiile z, 
y şi z şi din transformarea fiecărei compo- 
nente să putem calcula vectorul intensi- 
tate E” în același punct din F'. Să sinteti- 
zăm acestea astfel încît să fie valabile 
pentru mișcarea relativă în orice direcţie: 
Sarcinile aflate în repaus în sistemul /F 
constituie sursa cimpului E. Fie sistemul F” 
care se mişcă cu viteza v faţă de F. Într-un 
punct oarecare din F, descompunem cimpul E 
într-o componentă longitudinală E,, para- 
lelă cu Y şi o componentă transversală £,, 
perpendiculară pe direcţia lui v. În punctul 
de aceleași coordonate spaţiu-timp din 
sistemul F', cîmpul E' va fi descompus în 
E, şi E., Ey fiind paralel cu v şi Ey 
perpendicular pe ea. Am arătat că 


(7) 


Concluzia noastră este valabilă doar 
pentru cîmpurile sarcinilor ce se află în 
repaus în F. Curind vom vedea că dacă 
sarcinile se mișcă în F, pentru a putea pre- 


Fig. 5.10. Cîmpul electric într-un alt sistem de 
referință (viteza relativă este paralelă cu cîmpul): 
a) În sistemul de referință F. b) Secţiune trans- 
versală în sistemul de referință F”. 


vedea cimpul din F', trebuie cunoscute două cimpuri în F — electric 
şi magnetic. Deocamdată, am obţinut un rezultat util, care ne este 
suficient oricînd avem de-a face cu sisteme de referință inerţiale în care toate 
sarcinile se găsesc în repaus. Vom folosi acest rezultat pentru a studia cimpul 
electric al unei sarcini punctiforme ce se mișcă cu viteză constantă. 


5.6. CÎMPUL UNUI PURTĂTOR PUNCTIFORM DE SARCINĂ 
CE SE MIŞCĂ CU VITEZĂ CONSTANTĂ 


Purtătorul de sarcină punctiform Q se află în repaus în originea siste- 
mului de coordonate F (fig. 5.11, a). Intensitatea cîmpului electric E în 
fiecare punct este Q/r? şi este îndreptată radial dinspre sarcină spre exterior. 
În planul zz, în orice punct (z, z) componentele sale sint 


E eta con e cete LE cane E 
Ameora Aneo(z2 + 22) l2 
tb Q (8) 
Ry > Axeor? ep:-Are Areo(22 + z2)512 . 


Fie ca sistemul F” să se miște în sensul negativ al axei z, cu viteza v. Rela- 
ţiile dintre coordonatele unui eveniment sau coordonatele spaţiu-timp a două 
puncte, în cele două sisteme de referință sînt următoarele: 


z=y(7—fBc) y=y 2z=z = (e 2). (9) 


Fig. 5.11. Cîmpul electric al unei sarcini punctiforme: 


a) într-un sistem în care sarcina este în repaus; 
b) într-un sistem în care sarcina se mișcă cu viteză constantă. 
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12 — Electricitate şi magnetism vol. [1 


Aceasta este transformarea Lorentz, dată în vol. ], cap. îî, ec. (15). 
Semnul minus din aceste ecuaţii apare datorită faptului că, privit din F, 
sistemul F” se mișcă în sensul negativ al axei z. Ceasurile au fost puse la zero 
când pumotele z — 0 şi z' = 0 coincid. 

Comform ecuaţiilor (5) şi (6), E. = yE, și E, = Ea. Folosind ecua- 
ţiile (8) și (9), putem exprima componentele E, şi E, în funcţie de coordo- 
natele sistemului F'. Pentru momentul t' = U, cînd Q trece prin originea 
sistemului de coordonate F”, avem: 


a Re ROI! ali 
* aned(ya)a + za (40) 
E, = E. = ză 


uneol (ya)? + z2P 


Înainte de toate, să observăm că £;/E, =2'/z. Asta înseamnă că 
vectorul E formează cu axa z' acelaşi unghi ca și vectorul r'. Prin urmare, 
vectorul E” este îndreptat radial, prin exterior, de-a lungul dreptei ce trece 
prin poziţia instantanee a lui Q, ca în figura 5.11, b. Reflectaţi o clipă asupra 
acestei concluzii! Înseamnă că dacă sarcina Q trece prin originea sistemului 
notat cu „prim“, la ora 12% fix (timpul „prim“), un observator, care staţio- 
nează undeva în sistemul „prim“, raportează că la ora 12% în vecinătatea 
sa, intensitatea cîmpului electric era îndreptată după direcția razei din 
originea sistemului. La prima vedere, asta aduce cu o transmitere instantanee 
de informaţie! Cum poate şti un observator, aflat la o distanță de o milă, 
unde se găseşte particula în acest moment? Efectiv, nu poate. Dar nu despre 
asta era vorba. Reamintiţi-vă că această particulă se mişca dintotdeauna 
cu viteză constantă şi după „orarul ei de zbor“ trebuia să treacă la amiază 
prin originea sistemului de coordonate. Această informaţie răminea valabilă 
multă vreme. Dacă ne referim la cauză și efect, cîmpul observat este deter- 
minat de istoria trecutului particulei. Vom vedea în curînd, ce se întimplă 
cînd în orarul de zbor apare o schimbare neprevăzută. 

Pentru a găsi intensitatea cîmpului, calculăm E2 + E2 care este 
egală cu pătratul intensității cimpului, E2. 

a — p2 ADE PEEL n sale ptr E 
Eee O ie 
PE SIP. ie dea ete fi IENEI (41) 
AnegYi(z'2 + z'2 sd paza) 
Q(1 — 8) 


4meo(22 + 322 [: DY .. j i 


za -- z2 


(Aici, folosirea lui 6 „curăţă“ expresia .) Fie r', distanţa de la sarcina Q — ce se 
găseşte la momentul dat în origine — la un punct (z', z'), în care se măsoară 
intensitatea cîimpului r' = (22 + z2)!2. Fie 0', unghiul dintre această rază 
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vectoare și viteza sarcinii Q care 

se mișcă în sensul pozitiv al axei 

2, în sistemul F”. Întrucît z' = 

r' sin 9, intensitatea cimpului 

poate fi scrisă sub forma: 

DE e Q(1 — 8?) / 
4neor'2(1 — B2 sin? 0)3/2 

(12) 


Originea sistemului de coor- 
donate a fost aleasă arbitrar, iar 
planul z'z” nu se deosebeşte cu 
nimic de celelalte plane ce trec 
prin axa z'. Prin urmare, putem - Pa pr 
generaliza afimmaţia că, cimpul Fig. 542. nteptatea, cimpul «nel, ran 1 
electric al unei sarcini în mișcare sarcina trece prin originea sistemului de refe- 
uniformă, la un moment dat de i i dei 3 Adi ag pipe mei pr rar) 
timp, este îndreptat radial, por- 
nind de la poziţia instantanee a 
sarcinii, în timp ce mărimea lui este dată de ec. (12), în care 0' este un- 
ghiul dintre direcţia de mişcare a sarcinii şi raza vectoare de la poziţia 
instantanee a sarcinii pînă la punctul de observaţie. 

Pentru viteze mici, expresia intensității cimpului se reduce la E'2 
= Qlâneor”? și practic, la orice moment, este același cu cîmpul unei sarcini 
aflate în repaus în F”, în punctul în care se găseşte Q în acel moment. Dar 
dacă f? nu este neglijabil, cîmpul este mai intens în direcţia perpendiculară 
pe direcţia mişcării decit în direcţia mișcării, la aceeași distanță de sarcină. 
Dacă am reprezenta intensitatea cimpului, așa cum se obișnuiește, prin den- 
sitatea liniilor de forţă, liniile tind să se concentreze într-un disc perpendi- 
cular pe direcția mișcării. În figura 5.12 este arătată densitatea liniilor 
de forţă provenite de la o sarcină ce se mişcă pe direcţia z', cu viteza 
v/e = 0,866, în punctele în care ele intersectează suprafaţa unei sfere 
unitate. O reprezentare mai simplă a cîmpului este dată în figura 5.13 
în care este redată o secţiune a cîmpului şi cîteva linii de cimp aflate în . 
planul z'z'*. 

Acest cimp electric are proprietăţi remarcabile. El nu prezintă simetrie 
sferică, ceea ce nu este de mirare, întrucît în acest sistem de referință există o 
direcţie preferată — direcția de mișcare a sarcinii. De asemenea, acest cimp 
nu poate fi produs de nici o distribuţie staţionară de sarcini, indiferent de 


* Într-o diagramă bidimensională ca cea din figura 5.13, este imposibilă reprezen- 
tarea corectă a intensității cîmpului prin densitatea liniilor de forţă. Chiar dacă n-am 
întrerupe arbitrar cîteva linii, densitatea liniilor din figură va scădea proporţional cu 
1/r“, iar intensitatea cîmpului, pe care ne străduim s-o reprezentăm, scade proporţionul 
cu pei ca urmare, figura 5.13 dă numai o idee calitativă asupra variaţiei lui E” cu 
r şi O, 
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Fig. 5.13. O altă repre- 
zentare a cîmpului unui 
purtător de sarcină aflat 


în mișcare uniformă. 
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forma pe care ar avea-o. Din această cauză, în acest cîmp integrala de linie 
din E” este diferită de zero pe orice drum închis. Să luăm, de exemplu, drumul 
închis ABCD din figura 5.13. Arcele circulare nu aduc nici o contribuţie la 
integrala de linie, ele fiind perpendiculare pe cîmp; pe porțiunile radiale, 
cîmpul în lungul lui BC este mai intens decit în lungul lui DA, astfel încît 
circulația din E' pe acest drum este diferită de zero. Dar nu uitaţi că acesta 
nu este un cîmp electrostatic. Întrucît sarema sursă se mişcă în orice punct 
al sistemului F”, intensitatea cîmpului electric E' variază în timp. 

În figurile 5.14 și 5.15 se reprezintă cîmpul electric la momente de timp 
bine determinate, observat în sistemul de referinţă în care electronul se mișcă 
cu viteză constantă, în direcţia axei z.* În figura 5.14, viteza electronului 
este 0,33 c și prin urmare, energia sa cinetică (vol. 'Î, cap. 12) în jur de 
30 000 eV (30 keV). Valoarea lui 62 este 1/9 și cîmpul electric diferă puţin 
de cel al unei sarcini aflate în repaus. În figura 5.15, viteza este 0,8 c, cores- 
punzind unei energii“cinetice de 335 keV. Dacă unitatea de timp, pentru 
fiecare diagramă, se ia 1,0:10-% s, atunci distanţele vor fi reprezentate în 
„mărime naturală“. Bineînţeles, diagrama este valabilă pentru orice parti- 
culă încărcată ce se mişcă cu viteza egală cu fracțiunea indicată din viteza 
luminii. Menţionăm energiile echivalente pentru un electron, pentru a rea- 
minti cititorului că vitezele relativiste nu sînt neobişnuite în laborator. 


5.7. CÎMPUL UNUI PURTĂTOR DE SARCINĂ LA PORNIRE ȘI OPRIRE 


Trebuie să ne fie clar că terminologia utilizată de viteză constantă, în- 
seamnă o mişcare cu viteză constantă pe o dreaptă ce se întinde la infinit. 
Ce se întimplă dacă electronul, pină a ajunge în cîmpul nostru vizual la 
momentul t = 0, n-ar fi parcurs o distanță mare pe axa z negativă? Să 


* Pînă acum am notat cu „prim“ sistemul în care sarcina se mişca. Acum, coordo- 
natele din sistemul în care se mișcă sarcina, le vom nota cu z,y,z pentru a nu încărca 
relaţiile ce urmează, 
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Fig. 5.14. Cîmpul electric al unui purtător de sarcină în mișcare în trei momente diferite 
de timp: v/c =1/3. 


Fig. 5.15. Cîmpul electric al unui purtător de sarcină în mișcare în trei momente diferite 
de timp: v/c = 4/5. 


presupunem că s-ar fi aflat în repaus, în originea sistemului de coordonate, 
pină cînd ceasul ar fi marcat t = 0. Exact înainte de t = 0, ceva ar fi impri- 
mat electronului o acceleraţie mare, pină la viteza v şi el începe să se miște 
cu această viteză în lungul axei z pozitive. Începind din acest moment, 
mișcarea sa ar fi aidoma mişcării electronului reprezentat în figura 5.15. Dar 
figura 5.15 nu este reprezentarea corectă a cimpului electronului a cărui 
istorie am descris-o. Pentru a vedea de ce este aşa, să studiem cîmpul în 
punctul notat cu P, la momentul t = 2, ceea ce corespunde la 2:10! s. 
Un semnal luminos parcurge în acest timp 6 cm. Întrucît punctul se găseşte 
la o distanță mai mare de 6 cm de origine, nu putem şti că electronul a 
pornit la momentul t = 0! Numai în cazul în care nu există o flagrantă 
încălcare a teoriei relativităţii (iar noi am fundamentat întreaga discuţie pe 
baza postulatelor teoriei relativităţii), cimpul din punctul P şi din toate 
punctele aflate în afara sferei cu centrul în origine și cu raza de 6 cm, la 
momentul î = 2, trebuie să fie cîmpul sarcinii ce se află în repaus în origine. 

Pe de altă parte, ceea ce s-a întîmplat în trecutul îndepărtat, nu are nici o 
influenţă asupra imediatei vecinătăţi a purtătorului de sarcină în mișcare. La 
momentul t = 2, pe măsura îndepărtării de sarcină, cîmpul se va schimba, tre- 
cind de la cimpul reprezentat în a doua diagramă a figurii 5.15, la cimpul unei 
sarcini aflate în origine. Mai mult decît atît nu putem spune, dacă nu știm 
cît de rapid se răspindesc „noutăţile“. Să presupunem că se răspîndesc cu 
viteza maximă, fără a intra în conflict cu postulatele teoriei relativităţii. 
Atunci, dacă neglijăm intervalul în care s-a produs accelerarea, ne putem 
aştepta ca cîmpul din interiorul sferei de 6 cm, la t = 2, să fie cimpul unei 
sarcini punctiforme aflate în mişcare uniformă. Dacă este așa, cîmpul elec- 
tronului ce pleacă din repaus, imprimindu-i-se brusc viteza 2 la t = 0, tre- 
buie să arate ca în figura 5.16. Apare o pătură sferică subţire (a cărei gro- 
sime, în cazul real, depinde de durata intervalului de accelerare), în interiorul 
căreia are loc trecerea de la un tip de cîmp la altul. Această pătură se extinde, 
pur şi simplu, cu viteza c, centrul ei răminind în z = 0. Săgeţile de pe 
liniile de cimp indică sensul cimpului cînd sursa este o sarcină negativă, așa 
cum am considerat. 


Figura 5.17 ilustrează cîmpul unui electron ce se mișca cu viteză con- 
stantă pînă la momentul i = 0, cînd a atins punctul z = 0, unde a fost 
oprit brusc. Vestea despre oprirea sa nu poate ajunge, în timpul t, în punc- 
tele aflate mai departe decît ct de origine. Cimpul, în afara sferei de rază 
R = ct, trebuie să fie cel pe care l-ar fi creat electronul dacă ar fi continuat 
să se miște cu viteza iniţială. De aceea, vedem, în dreapta figurii 5.17, un 
„pămătut“ de linii de cîmp tadreptate exact spre locul unde ar fi trebuit să 
se găsească electronul dacă n-ar fi fost oprit brusc. (Remarcaţi că această 
ultimă concluzie nu depinde de presupunerea, făcută anterior, că noutăţile 
se răspindesc cu viteza maximă posibilă.) Este ca şi cum cimpul ar avea o 
viaţă a lui proprie! 
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Fig. 5.16. Un purtător de sarcină, aflat iniţial în repaus în punctul x = 0, este accelerat 
brusc la momentul t = 0 și se mişcă apoi cu viteză constantă, 


Fig. 5.17. Un purtător de sarcină ce se mișcă cu viteză constantă, ajunge în origine la t =0, 
este frînat brusc şi rămîne în originea sistemului de coordonate. 


Este relativ simplu de legat liniile interioare şi exterioare de cimp. 
Există un singur mod dă a face aceasta, fără a contrazice legea lui Gauss. 
Luînd exemplul din figura 5.17, pornim de la un punct oarecare A, pe linia 
de cimp radială ce face unghiul 9, cu axa z, o urmărim pînă cînd ajunge 
în cîmpul exterior, unde face unghiul eo cu axa z. (Această linie de cîmp 
este și ea, bineînţeles, radială de la poziţia extrapolată a sarcinii, care este 
sursa aparentă a cîmpului exterior.) Unim punctele A și D cu axa z prin 
arce circulare; arcul AE are centrul în sursa cimpului interior, arcul DF 
are centrul în sursa aparentă a cîmpului exterior. Rotind curba EABCDF 
în jurul axei z, obţinem o suprafaţă de revoluţie. Întrucit suprafaţa nu 
conţine nici o sarcină, integrala de suprafaţă din E, pe toată suprafaţa, 
trebuie să fie egală cu zero. Singurele contribuţii la integrală sînt date de 
calotele sferice, restul suprafeţei generat de AB și CD, fiind paralel cu 
cimpul. Cimpul calotei interioare este cimpul unei sarcini punctiforme în 
repaus; cimpul calotei exterioare este cimpul unei sarcini punctiforme ce 
se mișcă cu viteză constantă 7, dată de ec. (12). Să calculăm fluxul prin 
calota interioară din figura 5.18. Integrala din E pe această calotă, este: 


MESE e sin 0 d0=-L Ş sin 0 d9. (13) 
0 &neor? 20 Jo 
Integrala din E pe calota exterioară, este: 


RE. RD A See a, E a 
Ş, arei (4 2 pisini aj 2mr? sin q de 


q (o 1—8B2 : 
gi Y (1 Basinag)i SI ? de. (14) 


Din condiţia ca fluxul ce intră prin stînga să egaleze fluxul ce iese prin dreapta, 
obţinem : 


9 + î=e Po 1 — B2 . 
j: sin 0 d0 = N FETITE or sina g) EEE sin q de. (15) 


Puteţi rezolva această egalitate ca un exerciţiu de integrare.* Se obţine 


următoarea relație între 0 şi eo: 


Ada COS Qo E 
cos 0 = fi pisat (16) 
Aceeași relație poate fi exprimată mai simplu, prin egalitatea echiva- 
lentă: 
tg o = y tg 0o. (17) 


* Integrala dată este de forma: 
ici a te ei ie alma 
(02 + 22 a2(a2 je aajtl? : 
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Fig. 5.18. Calota interioară, formată prin 
rotirea lui AE din figura 5.17 şi calota 
exterioară, formată prin rotirea lui DF. 
Cîmpul pe AE este cel al unei sarcini în 
repaus. Cîmpul din DFesteal unei sarcini 
ce se mișcă cu viteză constantă. Vrem ca 
fluxurile prin cele două calote să fie egale. 


Întimplător, această relaţie 
între 0, şi go, dedusă pe baza ega- 
lităţii fluxurilor, este aceeaşi cu 
relația dintre unghiurile pe care le 
formează cu direcția mișcării rela- 
tive, o tijă rigidă în sistemul de 
referinţă propriu aflat în repaus, cu 
sistemul de referinţă aflat în miș- 
care. Aceasta ne permite să obţi- 
nem cimpul purtătorului de sarcină în mișcare printr-o cale extrem de simplă. 
Fie, ca fiecare „linie“ să reprezinte un flux de o valoare bine determinată și să 
ne imaginăm liniile din sistemul de referinţă în care sarcina se află în repaus, 
ca niște tije rigide îndreptate spre exterior în toate direcţiile. În sistemul 
de referinţă aflat în mișcare, fiecare tijă reprezintă un flux de aceeași mărime, 
dar tijele apar îndreptate sub unghiuri mai mari, astfel încît mănunchiul de 
tije arată ca cel din figura 5.13. 

Doar lărgimea regiunii de tranziție din figura 5.17, depinde de presu- 
punerea noastră nefundamentată că „noutăţile se răspindesc cu viteza maximă 
posibilă“. Relaţia, exprimată în formula (17), trebuie să rămină. valabilă, 
dacă există o regiune în jurul purtătorului de sarcină aflat acum în repaus, 
pentru care istoria purtătorului de sarcină pînă la t = 0 nu are nici o impor- 
tanţă. Ca urmare, în liniile de cîmp, ce unesc cîmpul apropiat de cel înde- 
părtat, trebuie să existe o componentă transversală, adică radială. 

Liniile de cîmp din figurile 5.16 și 5.17, au fost astfel unite încît să satis- 
facă relaţia (17). Ca rezultat, în regiunea de tranziţie, a apărut un cimp 
destul de intens, care în mare parte este perpendicular, în această regiune, 
pe raza vectoare ce pleacă din origine. Ținind cont de faptul că această 
configuraţie a cîmpului se extinde cu viteza c, pe măsura trecerii timpului, 
observăm că aici avem ceva foarte asemănător cu o undă transversală de 
cîmp electric — perpendiculară pe direcţia de propagare. Am ajuns la această 
concluzie, respectind postulatele teoriei relativităţii şi pe baza faptului că 
sarcina electrică este un invariant relativist. Vom folosi în continuare aceste 
idei, pentru a înţelege natura radiaţiei unui purtător de sarcină accelerat. 
Dar, pină atunci, să ne întoarcem la purtătorul de sarcină ce se mişcă uni- 
form, care ne mai rezervă multe surprize. 


Aria 
suprafeţei = 27 7? sin 0 d 


Aria suprafeţei = 27r? sin o de 
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5.8. FORŢA CE ACŢIONEAZĂ ASUPRA UNUI PURTĂTOR 
DE SARCINĂ ÎN MIŞCARE 


Ecuația (12) ne dă forţa ce acţionează asupra unui purtător de sarcină 
aflat în repaus, ce se găsește în cimpul unui alt purtător de sarcină ce se 
deplasează cu viteză constantă. Vom ridica acum o altă problemă: ce forță 
se exercită asupra unui purtător de sarcină, care se mișcă în cimpul altor 
purtători de sarcină? 

Vom studia întîi cazul unui purtător de sarcină ce se mişcă în cimpul 
produs de purtători de sarcină aflaţi în repaus. Acesta poate fi un electron 
ce se mişcă între plăcile încărcate ale unui osciloscop sau o particulă alfa 
ce se mișcă în cimpul coulombian al unui nucleu atomic. Sursele cîimpului, 
într-un sistem de referinţă pe care-l vom numi al „laboratorului“, sint toate 
în repaus. Într-un anumit punct din spaţiu și la un anumit moment, observăm 
în sistemul de referinţă al laboratorului o particulă ce poartă sarcina g şi 
care, în momentul respectiv, se mişcă cu viteza Y în cimpul electrostatic. 
Ce forţă acţionează asupra lui g? 


Forţa înseamnă variaţia impulsului, aşa încit, de fapt, întrebarea noastră 
este: care este variația de impuls a particulei dp/d:, în acest loc și la acest 
moment, în sistemul de referință al laboratorului? (Asta se şi subinţelege 
prin forţa ce acţionează asupra unei particule în mișcare.) Răspunsul îl găsim 
direct din cele învăţate. Să considerăm un sistem de coordonate F, ce se 
mișcă, la momentul respectiv, odată cu particula. În acest sistem „al parti- 
culei“, pentru moment această particulă se va afla în repaus, ceilalţi purtă- 
tori de sarcină găsindu-se în mișcare. Această situaţie ne este cunoscută. 
Forţa ce acţionează asupra unei sarcini în repaus este egală cu E, unde E' 
este intensitatea cîmpului electric observată în sistemul F'. Știm, de ase- 
menea, cum să-l găsim pe E", dacă-l cunoaștem pe E; regula ne-o dă ec. (7). 
Cunoscindu-l pe E, putem găsi variația impulsului particulei, observate în F'. 
Rămine doar să transformăm această mărime în sistemul F. Astfel, problema 
noastră se reduce la transformarea forței sau a variaţiei de impuls dintr-un 
sistem inerţial într-altul. 

Această problemă a fost studiată în vol. I, cap. 12. Ne putem reaminti 
etapele deducerii formulelor. Aceasta ne va ajuta să înțelegem ce se întîmplă 
aici. Să considerăm deci, un sistem inerţial F', ce se mișcă în sensul pozitiv 
al axei z, cu viteza v, văzut de un observator aflat într-un alt sistem de refe- 
rinţă F. Fie particula de masă de repaus m, ce se mișcă în sistemul de refe- 
rinţă F', în sensul pozitiv al axei z”, cu viteza v'. Vom nota cu p+ compo- 
nenta z, a impulsului măsurată în F şi cu p, componenta 2 a impulsului, 
măsurată în F'. Pentru a găsi relaţia dintre p. şi p, observăm că 


Lă PU 1. 
Ba = 0 P- (18) 


Am folosit aici prescurtările cunoscute: f'=vje şi y'=1/V/1—Bp2. 

Pe de altă parte, în sistemul de referință F, viteza particulei este 
(o + v)/(4 + ww'Jc2), care poate îi scrisă şi sub forma (8 + 6)/(1 + BB”), 
astfel încît 


rs ee RIP e Buc d Meletie pp EA 
E, n pâna = AEP PŢE: 14 apa > ME YY (B+ 8). (19) 
[= (ep) ] 
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Comparind ecuaţia (18) cu ecuaţia (19), găsim -relaţia dintre p, și pe: 
Ps = Y(pz + By'mo). (20) 


Observăm că în termenul 6y'me, y'mc este egal cu y'mc?/e sau E'/c, unde E' 
(a nu se confunda cu intensitatea cîmpului electric de care nu ne ocupăm 
momentan!) este energia totală a particulei în sistemul F”, adică energia de 
repaus plus energia cinetică. Să scriem ec. (20) sub forma: px = Y(p + 
+ BE')/c) şi oprindu-ne, s-o comparăm cu transformarea Lorentz a coordo- 
natei z din acelaşi exemplu: z = y(z' + fct”). Analogia dintre aceste relaţii, 
ne reamintește că cele patru mărimi px, Py, Pz Şi E/c se comportă, în trans- 
formarea Lorentz, exact ca cele patru coordonate spaţiu-timp: z, 7, z și ct. 
Într-adevăr, dacă am fi fost siguri de acest fapt, am fi putut scrie ec. (20) 
direct şi am fi putut considera scurta noastră trecere în revistă ca o pier- 
dere de timp. Să folosim acest fapt pentru găsirea relaţiilor dintre compo- 
nentele transversale ale impulsului. Întrucit în transformarea Lorentz y = y', 
dacă viteza relativă este îndreptată pe direcţia lui z, trebuie să ne așteptăm 
ca: 


Pu = Pu (21) 
Relaţia dintre t şi t' este dată de formula cunoscută: 
= ve + E]. (22) 


Pe noi ne interesează relaţia dintre dp,/dt şi dp,/dt'. Diferenţiind ec. (22), 
obţinem: 


de = văr e x 2(9e ar = var + pp), (23) 
deoarece IA este, pur şi simplu, v'. Ecuația (21) ne dă: 


dp, = dp, (24) 


şi diferenţierea ecuaţiei (20) dă 
dpx = ydpz + Y6me (1) dp. (25) 


În această ultimă expresie, factorul me (1) poate fi evaluat din 
p 
ecuaţia (18) Ș 


Pe=meyB' =meV y*—1 (26) 
şi astfel 
dpz mey' . 
—— = —. —-9 27) 
d Vai 
pilt1. combata “ml doare 
Atunci ie (oieri, i şi înlocuind în ecuaţia (25), obţinem 


dpx = vdpa(t + BB). (28) 
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Comparind ecuaţiile 23 şi 28, vedem că 


dpx — dpz (29) 
dt d ? 


şi aceasta este valabilă indiferent de mărimea lui v', întrucît factorul (1 + 66”) 
apare în ambele ecuaţii. Pe noi ne interesează, de fapt, doar situaţiile în care v' 
este foarte mic, adică acele cazuri, cînd particula este aproape în repaus în 
sistemul F”. În acest caz, termenul ff” poate fi neglijat şi comparind ec. (23) 
şi (24), găsim transformarea impulsului transversal 


dpy __ 41 dpy $ (30) 


Sintetizind aceste rezultate importante, găsim că: F” este un sistem de 
referință inerţial în care particula se găsește, la un moment dat, în repaus 
sau se mişcă foarte lent. F este un alt sistem de referinţă în raport cu care F' 
se poate mişca oricît de repede. Folosind iudicii || și L. pentru componentele 
impulsului, paralelă şi perpendiculară pe viteza relativă a lui F' şi F, putem 
afirma că: 


(34) 


Înarmaţi cu relaţiile de transformare pentru forţă (31) şi cu relaţiile de 
transformare pentru cîmp (ec. 7), să ne reîntoarcem la particula încărcată 
ce se mișcă în cimpul E și vom descoperi un lucru uluitor de simplu. Să con- 
siderăm, în primul rind, E, — componenta lui E, paralelă cu direcţia instan- 
tanee de mişcare a particulei încărcate. Să trecem la sistemul F”, care se 
mişcă în acest moment, odată cu particula. În acest sistem, cimpul electric 
longitudinal este E, şi, conform ec. (7), E, = Ey. Prin urmare, forţa dp, dt” 
este 


dpi y 
zu i = Eug = qE,. (32) 


Întorcîndu-ne la sistemul F, observatorii măsoară forța longitudinală, 
adică variaţia, componentei longitudinale a impulsului dpy/dt. Conform 
ec. (31), dpy/dt = dpy/dt”, astfel încît, în sistemul F, ei vor găsi că compo- 
nenta longitudinală a forţei este 


dp _ dp 3 


Bineinţeles că particula nu rămîne în repaus în sistemul F”, odată cu 
trecerea timpului. Ea va fi accelerată de cimpul E, şi viteza v' a particulei, 
în sistemul inerţial F', va crește treptat de la zero. Totuşi, deoarece avem 
de-a face numai cu acceleraţia instantanee, intervin numai valorile infinitezi- 
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male ale lui ”, şi astfel, restricţia impusă ec. (31) este riguros îndeplinită. 

Pentru E, componenta transversală a cîmpului în F, transformarea este 

Eu = yEu, astfel încît (dpy/dt) = gE, = gyEu. Trecînd din nou în 

sistemul F, forţa este egală cu (dpy/dt) = 1 (dp dt”) astfel încît x dispare 
Y 

pînă la urmă: 


dp 1 
: 7 ii (7E19) = gE.. (34) 


Conţinutul ecuaţiilor (33) şi (34) este, pur şi simplu, următorul: forţa 
ce acţionează asupra unei particule, aflate în mişcare în F, este egală cu 
produsul dintre g şi E — intensitatea cimpului electric din acest sistem, total 
independentă de viteza particulei. Figura 5.19, ne reamintește aceste con- 
cluzii și modul cum am ajuns la ele. 


Fig. 5.19. Într-un sistem de referinţă în care sarcinile, ce produc cîmpul E, sînt în repaus, 
forța, ce acţionează asupra unei sarcini q, care se mişcă cu o viteză oarecare este, pur și 
simplu, egală cu qE. 


Eu = Eu 
dipgiua. idEa ai 
q 
dpu di 
Eu E = Es A 


—e 
3 
* 
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Acest rezultat l-am folosit mai înainte, cînd am pomenit că contribuţia 
cimpului electric la forţa ce acţionează asupra unei sarcini în mișcare este gE. 
Acest lucru este atit de cunoscut şi simplu, încît poate fi considerat evident 
şi pare a fi o pierdere de timp demonstrarea lui. Am fi putut să-l luăm ca 
un fapt experimental. S-a verificat, într-un domeniu foarte larg, pină la 
viteze foarte apropiate de viteza luminii ca în cazul electronilor, că factorul y 
este egal cu 101. Din acest punct de vedere, este o lege remarcabilă. Toate 
discuțiile din acest capitol s-au dovedit a fi o consecinţă directă a invarianţei 
sarcinii. 


5.9. INTERACȚIUNEA DINTRE UN PURTĂTOR 
DE SARCINĂ ÎN MIŞCARE 
ŞI ALŢI PURTĂTORI DE SARCINĂ ÎN MIȘCARE 


Știm că asupra unui purtător de sarcină în mișcare ar acţiona o forţă 
ce depinde de viteză. Această forță este asociată unui cîmp magnetic ale 
cărui surse sint curenţi electrici, adică alţi purtători de sarcină aflaţi în 
mişcare. Experienţa lui Oersted a arătat că cîmpurile electrice acţionează 
asupra magneților, dar pe atunci, natura magnetului constituia un mister. 
Nu mult după aceasta, Ampere și alţii au pus în evidenţă interacţiunea curen- 
ţilor electrici, ca în cazul atracției observate între doi conductori paraleli 
străbătuţi de curent în acelaşi sens. Aceasta l-a condus pe Amptre la ipoteza 
că substanța magnetică conţine curenţi electrici circulari permanenţi. Dacă 
este așa, atunci experienţa lui Oersted poate fi explicată ca o interacţiune a 
curentului „galvanic“ din conductor cu curenţii microscopici permanenți, 
ce conferă acului de busolă proprietăţi deosebite. Ampere a dat o formulare 
matematică completă și elegantă a interacțiunii curenților staţionari şi a 
faptului că substanţa magnetizată este echivalentă cu un sistem de curenți 
permanenţi. Pînă la confirmarea strălucitei lui ipoteze asupra naturii magne- 
tismului în fier, a trecut aproximativ un secol. 

Lui Ampăre şi contemporanilor săi, nu le era clar dacă manifestările mag- 
netice ale curenților se explicau prin transportul purtătorilor de sarcini sau 
prin ceva mult mai complicat. Efectele produse prin mişcarea unui obiect 
încărcat electrostatic pot fi aceleaşi cu cele produse-de un curent galvanic 
continuu? Din lucrarea teoretică, scrisă de Maxwell la sfirşitul secolului, 
reieșea că răspunsul este da. Prima confirmare directă a fost obţinută de 
Henry Rowland, la experienţa căruia ne vom întoarce la sfirşitul cap. 6. 

Meritul teoriei actuale constă în faptul că interacțiunea curenților elec- 
trici apare ca un corolar inevitabil al legii lui Coulomb. Dacă sînt valabile 
postulatele teoriei relativităţii, dacă sarcina electrică este un invariant și 
dacă legea lui Coulomb este valabilă, atunci fenomenele, pe care ne-am obiş- 
nuit să le numim „magnetice“, trebuie să existe. Ele se observă îndată ce 
apare o interacţiune electrică între un purtător de sarcină în mișcare și alţi 
purtători de sarcină în mișcare. O experienţă imaginară foarte simplă ne va 
demonstra acest lucru. 

În sistemul „laboratorului“ (fig. 5.20, a), un şir lung de purtători de 
sarcini pozitive se mişcă spre dreapta cu viteza vo şi, deasupra lui, un șir de 
purtători de sarcini negative se mişcă spre stinga cu aceeaşi viteză. Se presu- 
pune că aceste sarcini sint atit de numeroase şi atit de apropiate una de alta 
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SISTEMUL «LABORATORULUI» SISTEMUL DE REFERINŢĂ AL «PARTICULEI» 


y lv 
Sarcină /m= —A Sarcină/m = —A 
Yo | v ja 
.........$. ...... .. 3 . . . . . ... .|. .. . . . e. e. 
| n | TI 
Barcină/m = + î At Sarcină/m = 1, 
E=0 e Sarcină pozitivă E.= ” = j 
Sarcină negativă mei 
Sarcină de probă Sarcină de probă 
în mişcare 


Fig. 5.20. Un șir de purtători de sarcină pozitivă și negativă în mișcare, așa cum se observă 
în două sisteme de referinţă diferite. (a) Purtătorii de sarcină negativă se mișcă spre stînga, 
cei pozitivi spre dreapta, cu viteze egale în sistemul laboratorului. În sistemul laboratorului 
densităţile sînt egale, dar în sistemul de referință al „particulei“ (b), în care sarcina de probă q 
este în repaus, densităţile liniare de sarcină nu sînt egale. 


încît, la distanţele care ne interesează, structura lor discretă poate fi negli- 
jată. În figură am reprezentat, pentru claritate, cele două şiruri uşor deli- 
mitate. Pentru această configuraţie, nu există un sistem de referinţă în care 
toate sarcinile să se afle în repaus. Presupunem că densitatea liniară de 
sarcină pozitivă, măsurată în sistemul laboratorului, este A și că densitatea 
de sarcină negativă este aceeaşi. Atunci în sistemul laboratorului, densitatea 
liniară totală de sarcină este nulă. Prin urmare, intensitatea cîmpului elec- 
tric E, în sistemul laboratorului, este nul. Această situaţie este echivalentă 
cu cea a unui conductor neîncărcat prin care trece un curent electric constant. 
Într-un conductor metalic, se mișcă doar purtătorii de sarcini negative (elec- 
tronii), purtătorii de sarcini pozitive fiind în repaus. Am ales un model mai 
simetric, numai pentru a simplifica întrucitva raţionamentul. 

Dacă v-aţi fi mişcat cu aceeași viteză ca şi purtătorii de sarcini pozitive, 
aţi fi observat că densitatea liniară de sarcină variază. Această situaţie este 
asemănătoare cu cea a condensatorilor din figura 5.19. În sistemul laborato- 
rului, distribuţia de sarcină pozitivă va fi contractată în direcţia z cu factorul 
(1 — 22/c2)!2, ceea ce o face mai densă decit în sistemul în care purtătorii 
de sarcini pozitive s-ar fi aflat în repaus. Întrucit am specificat că densitatea 
în sistemul laboratorului este 7, densitatea în sistemul în care sarcinile pozi- 
tive se află în repaus va fi mai mică şi anume egală cu A(1 — v2/c2)!2. Același 
lucru este valabil pentru densitatea liniară a sarcinilor negative în repaus. 
Aceste raționamente ne vor fi în curind utile. 

Asupra unei sarcini de probă g aflată în repaus, la o distanță oare- 
care r de conductor, nu acţionează nici o forţă, deoarece cîmpul electric este 
nul. Ne interesează, acum, forţa exercitată asupra unei sarcini de probă 
aflate în mișcare. Presupunem că în sistemul laboratorului, sarcina g este 
pusă în mişcare cu viteza v, spre dreapta. Ce forţă va acționa asupra ei, 
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Fig. 5.21. Diagramă în „spaţiul 


Sistemul de referință vitezelor“ pentru a ne ajuta să 
Sistemul laboratorului oa înțelegem lucrurile. (Aduna- 
al particulei rea vitezelor trebuie făcută 
[] Ei relativist.)  Notaţiile pentru 
| Sarcină Sarcini modulele diferitelor viteze 
Sarcini negative i de probă pozitive sînt aceleași cu cele din ecua- 
O pe d ţiile 35—44, 
] 
al deci 
| i E 
cc are AI Și au 


în sistemul laboratorului? Am învăţat deja, cum se răspunde la asemenea 
întrebări. Trecem într-un sistem de coordonate ce se mişcă odată cu sarcina 
de probă g. În acest sistem de referință „al particulei“, sarcina g se află în 
repaus şi forţa ce acţionează asupra ei este determinată numai de cîmpul 
electric din acest sistem de referinţă. 

De unde apare acest cîmp electric în sistemul de referinţă „al particulei“, 
cînd în sistemul laboratorului acesta nu exista? Explicaţia constă în faptul 
că densităţile liniare de sarcină în sistemul „particulei“, pe care le vom nota 
cu 7, şi A_, nu sînt egale. Conductorul, observat în sistemul de referință 
„al particulei“, este încărcat! Pe fiecare unitate de lungime există un surplus 
de sarcini negative.* 

Pentru a ne descurca, trebuie să cunoaştem viteza purtătorilor de sarcini 
pozitive şi a purtătorilor de sarcini negative în noul sistem de referinţă. Evi- 
dent, ele nu sint egale. De fapt, întrucit sistemul ales „al particulei“ se mişcă 
spre dreapta faţă de sistemul laboratorului, el ajunge din urmă purtătorii 
de sarcini pozitive şi se îndepărtează de cei negativi, chiar mai repede. Figura 
5.21 ne ajută să determinăm vitezele care ne interesează. Nu vom face nici 
un fel de aproximaţii, așa încit, pentru obţinerea vitezelor v, și v a purtă- 
torilor de sarcini pozitive și negative în sistemul „particulei“, trebuie să 
folosim formula compunerii vitezelor din mecanica relativistă. Aceste viteze 
sint egale cu: 


Şi Sa at, capse e: (35) 
1 — Vou/c2 1 + Vov/c2 


Aici ne convine să folosim notaţiile f și y. Fie Bo = vojc, Yo = (1 — f2)-1P; 
Bu =, x = (1—B2)-12 ş.a.m.d. Cu aceste notații, ec. (35) devine: 


? DP a. $ ae ÎS, 36 
RR a 1 vama E 3 2, re 


* Vă puteţi întreba: „Cum rămîne cu invarianța sarcinii?“ Am subliniat deja că 
sarcina totală cuprinsă într-un domeniu oarecare este aceeași, indiferent de sistemul de 
referință în care se măsoară. În cazul nostru, nu există nici o regiune care să poată 
include întreaga sarcină a conductorului, întrucit el tinde către infinit; ce se întimplă 
la capetele lui, nu ne interesează. 
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Dificultatea problemei constă în faptul că cele două distribuții de sarcină 
suferă contracţii Lorentz diferite. Densitatea liniară a sarcinilor pozitive, o 
putem găsi plecind de la densitatea sarcinilor pozitive în sistemul lor propriu 
de repaus şi aplicind factorul de contracție în sistemul de referință al parti- 
culei. Înainte, găseam densitatea sarcinilor pozitive în sistemul lor propriu 
de repaus; ea era egală cu A(1 — 2/c2)1/?2 sau în noile notații, X/yo. Distri- 
buţia de sarcină se micșorează liniar cu factorul 1/y; în sistemul de referinţă 
al particulei, iar inversul lui, Y+ este factorul cu care creşte densitatea liniară 
de sarcină faţă de densitatea din sistemul de referinţă în repaus a sarcinilor 
pozitive. Astfel, densitatea liniară de sarcină pozitivă, în sistemul de refe- 
rinţă al particulei, va fi: 


X,=%, (2). (37) 


Analog, densitatea de sarcină negativă, în sistemul de referinţă al particulei, 
este: 
. e Să 
X=y (2) ; (38) 
Yo 


Eliminind din aceste ecuaţii pe Y+ Şi Y_, şi folosind ec. (36), vrem să găsim 
densitatea totală de sarcină, A, —A-. Deşi pare că ne aiundăm în algebră, 
substituţia ne duce imediat” la o surprinzătoare simplificare: 


EC ni cea i e Mi (39) 
Yo 


Din ec. (36), 
4 


V:- B+ fY 
1 Bo 


Yi == 


morale. Meli 
VEI 


i e n ZI ze aaa DR ii ai 
V1— pă — B+ pap 1 — BE — B2 + pap: 
se e ei Dita (40) 


V (4 — Ba) — 82) 


Prin urmare, densitatea liniară totală de sarcină este egală cu: 


. . 22 
XR, — N = —2ABofy = — i, (41) 
Această sarcină electrică liniară dă naştere, în sistemul de referinţă al 
particulei, aceluiași cîmp eleatric ca orice sarcină liniară de aceeaşi densitate. 
Trebuie doar să aplicăm teorema lui Gauss unui cilindru ce înconjoară linia 
şi vom obţine rezultatul cunoscut — un cimp electric radial egal cu: 


ra d e m AR (42) 
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Prin urmare, forţa ce acţionează asupra sarcinii de probă pozitive q, 
este îndreptată pe direcţia razei, spre interior (în sistemul particulei, în sensul 
pozitiv al axei ') şi are mărimea 


F, cae DTV (43) 
nec 


În sistemul de referinţă al particulei, aceasta este o forţă transversală. 
Mărimea sa, măsurată în sistemul laboratorului, va fi diferită. Conform 
„regulilor de transformare a forţelor, ec. (31), F, = (1/y)F,. Ca urmare, y se 
simplifică. Ajungem la concluzia că valoarea forţei care acţionează asupra 
sarcinii g, ce se mișcă în sistemul laboratorului cu o viteză v paralelă cu 
conductorul, este 

__ QĂUUo 

Pa = e. (44) 


Mărimea Av, pe care o putem pune în evidenţă în ecuaţia (44), este 
chiar intensitatea curentului electric din conductor. Adică, Ayo este viteza de 
transport a purtătorului de sarcină pozitivă spre dreapta — sau cantitatea 
de sarcină pozitivă ce trece într-o secundă prin faţa unui punct dat — și 
aceeași contribuţie la curent o aduce și transportul sarcinii negative spre 
stinga. 

Notind intensitatea acestui curent cu J, mărimea forţei, ce acţionează 
asupra unei sarcini în mişcare, este dată de 


ZI 
LE za (45) 


Este remarcabil faptul că forţa ce acţionează asupra unei sarcini de probă 
în mişcare, nu depinde de viteza sau densitatea tipului de purtători de sar- 
cină din conductor, ci numai de combinaţia acestor mărimi care determină 
transportul total de sarcină. Dacă avem un anumit curent n-are importanţă 
dacă acest curent este format din electroni de înaltă energie care se mişcă 
cu o viteză egală cu 99%, din viteza luminii, din electronii unui metal ce 
execută o mişcare termică haotică cu o vagă mişcare ordonată suprapusă 
pe o direcţie, sau din ioni încărcaţi într-o soluţie, cei pozitivi mişcindu-se 
într-un sens și cei negativi într-altul. Indiferent de toate acestea, forța ce 
acționează asupra sarcinii de probă, este direct proporțională cu viteza sar- 
cinii de probă. În deducerea noastră nu s-a impus în nici un fel restrioția 
ca purtătorii de sarcină din conductor sau sarcina de probă să aibă viteze 
mici. Ec. (45) este exactă, fără nici un fel de restricţii. 

Să vedem cum explică această formulă respingerea reciprocă a doi 
conductori prin care curenţii trec în sens opus, ca în figura 5.1, b de la 
începutul acestui capitol. Să presupunem, mai întîi, că în fiecare conductor 
există un număr egal de purtători de sarcină pozitivă şi negativă, mişcîndu-se 
în sensuri opuse, cu aceeași viteză. În sistemul laboratorului avem ceva 
asemănător cu figura 5.22, a. Trecind într-un sistem de referinţă, ce se mişcă 
odată cu purtătorii de sarcini negative din conductorul 1 și cu purtătorii de 
sarcini pozitive din conductorul 2, observăm că sistemul arată ca în figura 
5.22, b. În acest sistem de referință, conductorul 1 are pe unitatea de lun- 
gime un surplus de purtători de sarcini pozitive; prin urmare, el va respinge 
purtătorii de sarcini pozitive din conductorul 2. Analog, purtătorii de sarcini 
negative din conductorul 1 sint respinşi de surplusul de purtători de sarcini 
negative din conductorul 2. Pentru.a găsi forţele ce acționează asupra purtă- 


194 


torilor de sarcină rămaşi — pozitive în 1 și negative in 2 — le transferăm 
într-un sistem de referinţă în care ele se află în repaus (fig. 5.22, c). Aici, 
conductorul 2 apare cu un surplus de purtători de sarcini pozitive, astfel 


incit purtătorii de sarcini pozitive din 1 trebuie să 
simtă o respingere. Același lucru se întimplă cu pur- 
tătorii de sarcini negative din conductorul 2. 

Astfel, fiecare purtător de sarcină, aflat în sistemul 
său propriu în repaus, resimte respingerea exercitată de 
purtătorii de sarcină din celălalt conductor. Pentru a 
găsi mărimea exactă a forţei, în sistemul laboratorului, 
trebuie să facem aceeași transformare a forțelor ca cea 
pe care am făcut-o trecînd de la ec. (43) la ec. (44). 
Dar aceasta nu sshimbă semnul forței. Prin urmare, 
trebuie ca în sistemul laboratorului să observăm nea- 
părat respingerea unui conductor de către celălalt. 

Modelul pe care abia l-am descris, poate explica 
conductibilitatea unui electrolit sau a unui gaz ionizat 
şi în general, două tipuri de purtători de sarcină pot 
avea viteze foarte diferite. Totuşi, într-un metal, se 
mişcă numai purtătorii de sarcină negativă (electronii), 
în timp ce purtătorii de sarcină pozitivă corespunză- 
tor rămîn fixați în reţeaua cristalină. Doi asemenea 
conductori prin care trec curenţi în sensuri opuse, văzuți 
în sistemul laboratorului, sînt reprezentaţi în figura 
5.23, a. Conductorii fiind neutri, asupra ionilor pozitivi 
ce se află în repaus în sistemul laboratorului, nu se 
exercită nici o forță electrică din partea celuilalt con- 
ductor. Trecind la un sistem de referinţă în care unul 
din grupurile de electroni se află în repaus (fig. 5.23, d); 
observăm că distribuţia electronilor din celălalt conduc- 
tor suferă o contracție Lorentz mai rare decit distri- 
buţia ionilor pozitivi. În figura 5.23, c este reprezen- 
tată o situaţie similară. Astfel, acest model prezice, 
de asemenea, o respingere între doi curenţi paraleli de 
sensuri opuse. Ea ilustrează calitativ o afirmaţie făcută: 
mai înainte, că forţele dintre curenţi depind doar de 


Fig. 5.22. (a) Doi conductori prin care trec curenţi în sensuri 
opuse, în sistemul laboratorului. Curentul este dat de ionii pozitivi 
și negativi, ce se mișcă cu viteze egale. 

(b) Sistemul de referinţă în repaus al ionilor negativi din conduc- 
torul 1 şi al ionilor pozitivi din conductorul 2. 

(c) Sistemul de referinţă în repaus al ionilor pozitivi din conduc- 
torul 1 şi al ionilor negativi din conductorul 2. 
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mărimea curenților electrici nu şi de modul 
cum se face transportul de sareină. (Pro- 
blema 5.15 dă o demonstrare generală a 
acestei afirmaţii.) 

În acest capitol am văzut cum inva- 
rianța sarcinii implică existenţa forţelor 
dintre curenţii electrici. Asta nu înseamnă 
că una este cauza celeilalte. Ele sînt, pur 
şi simplu, două aspecte ale: electromagne- 
tismului, legătura dintre ele constituind o 
minunată ilustrare a unei legi mai generale: 
fizica este aceeași în toate sistemele de refe- 
rinţă inerţiale. 

Dacă pentru analiza fiecărui sistem de 
purtători de sarcină în mişcare, ar fi trebuit 
să facem transformările „directe şi inverse“ 
între diferitele sisteme de coordonate, sarci- 
na noastră ar fi fost plictisitoare şi confuză. 
Există o metodă mai bună. Acţiunea gene- 
rală a unui curent asupra celuilalt, sau a 
unui curent asupra unui purtător de sar- 
cină în mişcare, poate fi descrisă complet 
şi concis, introducind un nou cîmp, cimpul 
magnetic. 


Fig. 5.23. (a) Doi conductori prin care trec curenţi 
în sensuri opuse, în sistemul laboratorului. Curentul 
este dat doar de mișcarea ionilor negativi (electro- 
ni), ca în firul metalic. 


(b) Sistemul de referinţă în repaus al electronilor 
din firul 1. Observaţi că, în firul 2, ionii pozitivi sînt 
comprimaţi, iar distribuţia de electroni se contractă 
şi mai mult, 


(c) Sistemul de referinţă în repaus al electronilor din 
firul 2. La fel ca în (b) celălalt fir apare, în raport 
cu aceşti electroni aflaţi în repaus, încărcat negativ. 


Cimpul electric în diferite 
sisteme de referinţă. 


Cimpul unei sarcini în miș- 
care la limita regimului ez- 
trem relatipist. 


Aplicarea rezultatelor — pro- 
blemei 5.2. 


O scurtă problemă pentru dis- 
cuţie. 


PROBLEME 


5.1. Un condensator este format din două plăci drept- 
unghiulare, paralele, cu distanţa dintre ele de 2 cm. 
Dimensiunile plăcii: de la est la vest este de 20 cm, de 
la nord la sud — de 10 cm. Condensatorul se încarcă prin 
conectarea lui, pentru un timp scurt, la o baterie de 300 V. 
Care este numărul electronilor în exces de pe placa 
negativă? Care este intensitatea cîmpului electric dintre 
plăci? Determinaţi, acum, următoarele mărimi care se 
măsoară într-un sistem de referință ce se mișcă spre 
răsărit cu viteza de 0,6c în raport cu laboratorul, în 
care plăcile se găsesc în repaus: cele trei dimensiuni ale 
condensatorului, numărul electronilor în exces de pe 
placa negativă, intensitatea cîmpului electric dintre plăci. 
Răspundeţi la aceleași întrebări pentru cazul unui sistem 
de referinţă ce se mișcă în sus cu viteza de 0,6c. 


5.2. Pentru o evaluare grosolană a „turtirii“ relativiste 
a configurației liniilor de cîmp ale unui purtător de 
sarcină în mișcare, putem folosi unghiul a dintre două 
suprafeţe conice ce includ jumătate din fluxul total al 
cîmpului electric. Înseamnă că jumătate din fluxul 
printr-o sferă va fi cuprins în zona ecuatorială dintre 
Y = x/2+a/2 şi 0” — x/2 — a/2. Considerăm doar 
cazul regimului extrem relativist cînd y > 1. În acest 
caz, vor fi luate în consideraţie doar unghiurile 6, astfel 
încît 0 = x/2—ecu |e| 41. Să arătăm, în primul 
rind, că ec. (12), în acest caz, poate fi aproximată cu: 


mo a ai Y . 
ancore (1 + pet) 


Apoi vom integra după e, pentru a obţine fluxul prin 
cordonul ecuatorial îngust, între limitele — a/2 şi + a/2. 


R: «a = 2/(V/3y)- 


5.8. Un proton de 30 BeV trece la distanţa de 10-7 cm 
de un atom de hidrogen. Evaluaţi maximul intensității 
cîmpului electric și aproximaţi durata impulsului cîmpu- 
lui electric ce acţionează asupra atomului. Faceţi acelaşi 
lucru pentru un electron de 30 BeV, ce trece la o aceeași 
distanţă. Folosiţi următoarele valori echivalente pentru 
masele de repaus: 1 BeV pentru proton și 0,5 MeV pentru 
electron. 


5.4. Considerăm traiectoria unei particule încărcate 
ce se mișcă în direcţia z, cu viteza de 0,8 c, cînd intră 
într-un domeniu larg, în care există un cîmp electric 
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Echivalenţa dintre descrierea 
în sistemul laboratorului și 
sistemul de referinţă al par- 
ticulei. 


Problemă pentru discuţie. 
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pe direcția y. Arătaţi că viteza particulei pe direcţia a 
trebuie să scadâ. Ce se întimplă cu componenta pe axa 
z a impulsului? 


5.5. Plăcile de deflecţie într-un osciloscop catodic de 
înaltă frecvență, sînt două plăci dreptunghiulare de 4 cm 
lungime și 1,5 cm lățime, așezate la distanţa de 0,8 cm 
una de alta. Diferența de potenţial: dintre plăci este 
de 6000 V. Un electron, care a fost accelerat la o dife- 
renţă de potenţial de 250 kV, intră între plăcile de 
de deflecție dinspre stinga mişcindu-se, iniţial, paralel 
cu ele şi aflindu-se la jumătatea distanţei dintre ele. 
Vrem să găsim poziţia electronului și direcția mişcării 
sale cînd părăsește cîmpul de deflecție, la celălalt capăt 
al plăcilor. 


Vom neglija cîmpul de la margini și presupunem că 
cimpul electric dintre plăci este uniform. Masa de repaus 
a electronului poate fi luată egală cu 500 keV. Vom 
analiza, întti, ce se întîmplă în sistemul laboratorului, 
răspunzind la următoarele întrebări: y = ?; 8 = ?; pa, în 
unităţi me = ?; timpul petrecut între plăci (se neglijează 
variaţia vitezei orizontale, discutate în problema 5.4); 
componenta transversală a impulsului căpătat, în unități 
me = ?; viteza transversală la ieșire = ?; poziţia pe 
verticală, la ieșire = ?; direcţia după care iese=? 
Descrieţi apoi întregul proces, așa cum apare el, într-un 
sistem de referință inerţial ce se mișcă împreună cu 
electronul, în momentul în care intră în regiunea de 
deflecţie ; cum arată plăcile? Care este cimpul dintre ele? 
Ce se întimplă cu electronul în acest sistem de coordonate? 
Important în acest exerciţiu este să ne convingem că 
cele două descrieri sînt complet echivalente. 


5.6. Observaţi ce reprezintă suprapunerea figurilor 
5.16 şi 5.17. Cimpurile, din regiunea de tranziţie, se adună | 
sau se scad? Puteţi explica acest lucru în funcţie de 
natura mișcării purtătorilor de sarcină implicaţi? 


5.7. Un purtător de sarcină se mișcă în lungul axei z 
pozitive, spre origine, cu viteza v. La momentul t = 0, 
ajunge în origine și se opreşte instantaneu, apoi (ca și 
cum ar fi fost respins elastic), se întoarce, mişcindu-se 
cu aceeași viteză constantă în sensul pozitiv al axei z. 
Schiţaţi cimpul, la un moment oarecare, după reflectarea 
particulei. 


5.8. Figura reprezintă o particulă pozitivă, la o viteză 
apropiată de viteza luminii, ce se apropie de origine 
dinspre stinga și o particulă negativă ce vine dinspre 
dreapta, cu aceeaşi viteză. Ele se ciocnesc în origine, 
la t = 0, își cheltuiesc într-un mod oarecare energia cine- 
tică şi rămin aici ca niște entităţi neutre. Cum credeți 


Situaţia pentru £ <0 


O interacţiune a particulelor 
încărcate ' în ' „aprozimaţia 
de impuls“, 


Fig. la problema 5.8. 


că arată cîmpul electric la un moment oarecare t > 0? 
Desenaţi liniile de cîmp. Cum se schimbă cîmpul cu 
trecerea timpului? 


5.9. Particula -7, cu sarcina g,, se găsea în repaus. 
Particula 2, cu sarcina gz, trece pe lingă ea, la distanța 
minimă b, mișcindu-se cu viteza v. Prima particulă era 
atit de masivă, încît viteza imprimată de forţa coulom- 
hiană îi permite în timpul trecerii o deplasare neglijabilă. 
A doua particulă era la fel de masivă, astfel încit orice 
variaţie în viteza ei sau deviaţie de la traiectoria 
rectilinie, este neglijabilă. Cit de mare este impulsul 
transversal căpătat de fiecare particulă în urma întilnirii 
lor? (Aici, transversal înseamnă perpendicular pe direcția 
de mișcare a particulei 2.) Răspundeţi, întîi, pentru 
cazul particulei 2, lucrind în sistemul de referinţă în care 
particula 1 se află în repaus. Aplicind legea lui Gauss 
unui cilindru, nu mai este -necesară integrarea. Este 
exactă formula din punctul de vedere al teoriei relativiste? 
Studiaţi, acum, impulsul căpătat de particula 7. Cîmpul 
ce acţionează asupra ei este cel al unui purtător de sar- 
cină în mișcare, dat de ecuaţia (12). Momentul transversal 
poate fi calculat cu ajutorul unor integrări aproximative. 
Totuși, în loc de asta puteţi folosi legea lui Gauss sau 
puteţi argumenta direct cu ajutorul primului rezultat 
obţinut. 

R: 28.9a/vb. (pentru fiecare particulă). 
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O problemă de conservare a 
sarcinii. 


5.10. În paragratul 5.9, s-a subliniat deosebirea dintre 
invarianţa sarcinii şi conservarea sarcinii și s-a remarcat 
că conservarea nu implică neapărat invarianţa. Totuşi, 
afirmaţia că teorema lui Gauss este valabilă într-un 
sistem de referință, pentru orice suprafaţă, împreună cu 
teoria relativităţii, implică conservarea sarcinii. Arătaţi 
aceasta, analizind următoarea situaţie ipotetică: În 
origine, la t = 0, se creează dintr-odată o sarcină pozitivă. 
La un anumit moment î =, observatorii determină 
integrala de suprafaţă din E, pe suprafeţe de raze diferite. 
Folosiţi-le. 


Capitolul 6 


Cîmpul magnetic 


6.1. Detiniţia cîmpului magnetie 

6.2. Unele proprietăţi ale cîmpului magnetic 

6.3. Vectorul potenţial 

6.4. Cîmpul unui conductor oarecare străbătut de curent 

6.5. Cîmpul produs de spire şi bobine 

6.6. Variația lui B în apropierea unei foiţe de curent 

6.7. Cum se transformă cîmpurile 

6.8. Experienţa lui Rowland 

6.9. Conductibilitatea electrică într-un cîmp magneti»: Electul Hall. 


Probleme 


> ROSNERSaR 


6.1. DEFINIŢIA CÎMPULUI MAGNETIC 


Asupra unui purtător de sarcină, ce se mişcă paralel cu un curent de alţi pur- 
tători, se exercită o forță perpendiculară pe viteza lui. Aceasta decurge din ana- 
liza situaţiei prezentate în figura 5.20 din capitolul precedent. Că aşa se în- 
timplă, putem vedea din devierea unui fascicul de electroni de către un curent 
aflat în apropierea sa (fig. 5.3). Vom arăta, acum, ce se întimplă dacă sarcina 
de probă se va mișca în altă direcţie. Știţi, deja, că în jurul unui conductor 
străbătut de curent există un cimp magnetic, ce exercită o forţă asupra unui pur- 
tător de sarcină în mișcare. La fel cum am definit vectorul intensitatea cîimpului 
electric E, ca fiind forţa ce acționează asupra unităţii sarcinii de probă aflată 
înrepaus, putem defini un alt cîmp, prin acea parte a forței ce acţionează 
asupra sarcinii de probă în mișcare, fiind proporţional cu viteza. Pentru 
a fi mai precişi, să presupunem că într-un anumit punct din spaţiu, la un 
anumit moment, într-un sistem de coordonate oarecare, experienţele arată 
că forţa ce se exercită asupra unei sarcini de probă g, care se mișcă cu o 
viteză constantă v, este dată de: 


F=g9E+q9vxB (1) 


în care E și B, sînt vectori ce nu depind de v. Dacă această relaţie este ade- 
vărată, definim E ca fiind intensitatea cimpului electric în acel loc şi B 
ca fiind.inducţia magnetică în acel loc. 

Pentru a justifica această determinare trebuie să arătăm, experimental 
sau pe altă cale, că o asemenea relaţie poate fi găsită oricînd. N-am făcut 
acest lucru pină acum dar am arătat că în unele cazuri importante şi instruc- 
tive, această relaţie este valabilă. În paragr. 5.8, am arătat că forţa ce acţio- 
nează asupra sarcinii de probă, nu depinde de loc de viteza ei, dacă toate 
celelate sarcini se află în repaus. Asta înseamnă că pentru B = 0, ec. (1) 
este valabilă peste tot. Știm din capitolul precedent că asupra unei particule, 
ce se mișcă paralel cu curentul constant de purtători de sarcină din conductor, 
se exercită o forţă proporţională cu viteza şi perpendiculară pe ea aşa cum 
cere produsul vectorial din ec. (1). De fapt, noi putem spune exact cum 
trebuie să fie vectorul inducția magnetică B, pentru ca să fie în concordanţă cu 
observaţiile noastre și cu simetria sistemului. Va fi un vector perpendicular 
pe planul figurii, adică, perpendicular și pe conductor şi pe viteza v a sarcinii 
de probă. Pentru ca ec. 5.45 să fie în concordanţă cu ec. (1), trebuie ca 
mărimea lui B să fie egală cu: 


B= bel (2) 


2xr 
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SISTEMULMABORATORULUp _ SISTEMUL DE REFERINŢĂ AL «PARTICULEI» 


(a). E Sai a E 7 ase 
a = | N, 
. 2......7........c. V_wr o a. spre 
e ase SE 
Sarcină negativă 


| E, Sarcină pozitivă i pa 
Sarcină de probă în mişcare -/| 4 x Sarcină de probă în repaus 


Fig. 6.1. (a) O sarcină de probă se mișcă, în sistemul laboratorului, perpendicular pe șirul 
de purtători de sarcină. (b) În sistemul de referință al „particulei“, șirul de purtători de 
sarcină se mișcă în întîmpinarea sarcinii de probă. 


Am dedus cimpul magnetic al unui curent rectiliniu, doar pe baza stu- 
diului cimpului electric al purtătorilor de sarcină în mișcare. Doar cîteva 
puncte neesenţiale ale deducerii noastre sînt incomplete. Trebuie să arătăm 
că o forţă dependentă de viteză, de aceeași mărime şi direcţie corespunzătoare 
ia naştere şi în cazul cind sarcina de probă se apropie sau se îndepărtează 
de conductor radial. Acest lucru îl putem face în același mod, numai că 
amănuntele matematice sint puţin greoaie dacă încercăm să le rezolvăm 
riguros, fără aproximări. Interesante sint nu transformările matematice de 
coordonate ci ceea ce determină existenţa forţei. Această cauză poate fi 
găsită fără nici un fel de calcule. 


În figura 6.1, a am schiţat particula de probă, ce se mişcă spre conduc- 
tor, în sistemul „laboratorului“. În sistemul „particulei“ (fig. 6.1, 3), în care 
sarcina de probă este în repaus, observăm că şirul purtătorilor de sarcini 
pozitive şi negative se mișcă în jos, spre sarcina de probă, în timp ce unele 
particule se mişcă oblic, cele pozitive spre dreapta, în jos, cele negative în 
jos, spre stinga. Aceasta ne sugerează mişcarea unui grup de elevi în excursie. 
Sperăm să descoperim, în acest sistem, o intensitate a cimpului electric E", 
îndreptat spre stinga.* Dar, atita timp cît totul pare perfect simetric, cum 
poate să apară un asemenea cimp? 


Să considerăm un purtător de sarcină pozitivă P, din sistemul particulei 
şi un purtător de sarcină pozitivă Pz, simetric eu acesta. (Dacă ar fi trebuit 
să sumăm contribuţiile tuturor purtătorilor de sarcini pozitive, i-am fi putut 


* Căutăm o forţă, care să apară unui observator, aflat în sistemul de referință 
al laboratorului, perpendiculară pe viteza particulei de probă, exact ca în primul caz, 
cînd forţa era perpendiculară pe viteză şi orientată spre stinga faţă de vectorul viteză. 
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(a) 


(b) 


Fig. 6.2. Se arată cum apare o forţă în sistemul de 
referință al particulei în figura 6.1, b. Cîmpurile 
electrice (a) — a două sarcini pozitive, simetric dis- 
puse și (b) a două sarcini negative, simetric dispuse, 


grupa în asemenea perechi simetrice — 
unul aflat în jumătatea din dreapta a șirului, 
celălalt în stinga). Cimpurile electrice ale 
acestor doi purtători de sarcină sînt ilustrate 
în figura 6.2, a. Acum este clar de ce acţiunea 
lor asupra lui g este diferită. Ca urmare a 
contracţiei relativiste a cimpului, dată de 
factorul [1 — P2 sin? 0']-22 în ec. 5.12, cimpul 
purtătorului de sarcină Pe în g este mai 
intens decît cîmpul purtătorului de sarcină 
P.. Dacă cîimpurile ar fi avut simetrie sferică 
după direcția z', ele s-ar fi anulat reciproc. 
În loc de asta, cimpul purtătorului de sar- 
cină Pz predomină, dind naştere unei com- 
ponente orientate spre stinga lui z'. 

Să considerăm acum, doi purtători de 
sarcină negativă N, și Na, dispuşi simetric 
ca în figura 6.2, b. În acest caz, N, produce 
un cîmp mai intens și rezultă, de asemenea, 
o componentă a cîmpului electric în sensul 
negativ al lui z'. Pe de altă parte, este evi- 
dent că componentele 7' ale cimpurilor pur- 
tătorilor de sarcină pozitive și negative se 
i pe ta Acta A anulează reciproc. Rămine o intensitate a 
e 0 rel aibe cimpului electric E” și, prin urmare, o forță 
[ ce acţionează asupra lui g, paralelă la conduc- 
tor și îndreptată în sensul negativ a lui x. 

Ne este clar acum că interacțiunea magnetică dintre doi purtători de 
sarcină în mișcare este un efect relativist. Acest lucru era indicat şi de apa- 
riția factorului vvo/c? în ec. (5.44). În lumea purtătorilor de sarcini electrice 
în mişcare, dacă c ar fi infinit de mare, magnetismul ar dispare. De aceea 
pare straniu că forţele magnetice sint atit de mari încît pot pune în mișcare 
rotoarele motoarelor și ridica. greutăţi. Am remarcat, mai înainte, că forţele 
electrostatice ce se exercită între obiectele mari nu sînt prea semnificative. 
De ce nu sint forţele magnetice mult mai mici? Explicaţia se află în neutrali- 
tatea electrică aproape completă a substanţelor de masă mare. Exemplul 
următor constituie o bună ilustrare a celor afirmate. Vom calcula forța ce 
apare între doi conductori paraleli străbătuţi de curent. 

Deoarece, în acest exemplu, ne întîlnim pentru prima oară cu cimpul 
magnetic din interiorul substanţei, ne vom întrerupe expunerea pentru a ne 
opri asupra acestei chestiuni. Majoritatea metalelor, inclusiv cuprul (dar 
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Fig. 6.3. Doi conductori în 
care se presupune că electronii 
de conducţie se mișcă cu viteza 


medie a mișcării ordonate de RE 
0,5 cm/s. 27 
Po ae 
22 oc 
Di is y cl? 
Z 
ii na A 


nu şi fierul), şi majoritatea substanțelor în general, n-au aproape nici o influ- 
enţă asupra cîmpului magnetic. Putem presupune că inducția magnetică B din 
interiorul cuprului este practic acelaşi ca în cazul în care curenţii ar trece prin 
vid. Asupra acestor chestiuni vom reveni mai amănunţit în cap. 10. Pină atunci, 
vom evita să vorbim despre fier. 

Considerăm doi conductori de cupru cu diametrul de 1 mm, cu distanța 
dintre ei de 5 cm (fig. 6.3). Prin fiecare conductor trece un curent; să presu- 
punem că viteza medie a electronilor de conducţie din fiecare conductor, este 
de 0,5 cm/s. După cum ştim, această viteză medie a mişcării ordonate este 
mult mai mică decit vitezele de mișcare dezordonată a electronilor. Dacă 
presupunem că la un atom de cupru revine un electron de conducţie, putem 
găsi uşor numărul electronilor de conducţie dintr-un conductor de 1 cm 
lungime şi diametru 1 mm. Este aproximativ egal cu 6:10%. (Pentru această 
evaluare trebuie să cunoaștem densitatea cuprului — 8 g/cm?, masa atomică a 
cuprului — 64 şi numărul lui Avogadro.) Atunci, densitatea liniară A a purtă- 
torilor de sarcini negative în mișcare este 


> = (6 - 1029) - (1,6 - 10019) 22102 Co = 4. (3) 
cm m 


Purtătorii de sarcini pozitive sint în repaus. Produsul dintre A și viteza de 
drift este egal cu 102. 0,5 ceea ce corespunde unei intensităţi a curentului 
de 50 A. 

Să găsim forţa exercitată asupra unui electron din celălalt conductor, 
aflat la distanţa r = 5 cm. Acest electron se mişcă, de asemenea, cu viteza 
medie de 0,5 cm/s, dacă prin conductor trece același curent. Aplicind ec. (5.45), 
obținem: 


e e a ai 16.10% N. (4) 
2negrc? 


Întrucît o asemenea forţă se exercită asupra fiecărui electron de con- 
ducție din celălalt conductor, forța totală ce acţionează asupra electronilor 
dintr-un conductor de lungime 1 cm este (6 - 1020) (1,6. 102) sau aproximativ 
10-3 N/m. Noi o observăm ca o forţă ce acţionează asupra conductorului; 
orice impuls primit de electroni se transmite reţelei în care sint dispuși. În 
ceea ce privește direcţia forţei, analiza situaţiei reprezentate în figura 5.20 
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arată că dacă purtătorii de sarcini de acelaşi semn se mişcă paralel unii față 
de alţii, interacțiunea magnetică tinde să apropie conductorii. Prin urmare, 
conductorii de cupru din exemplul nostru, dacă sint străbătuţi de curenţi 
de acelaşi sens, se vor atrage cu o forță egală cu 10-5 N pe centimetru de 
conductor. Aceasta va fi valabil pentru orice conductori rectilinii paraleli, 
aflaţi la aceeaşi distanță și străbătuţi de un curent cu intensitatea de 50 A. 
10-5 N nu este o forţă prea mare, dar decelabilă. S-o comparăm cu forţa 
electrostatică care ar acţiona între doi conductori ce poartă sarcini statice ne- 
compensate de 101 C/m fiecare. Cimpul electric al unui șir de purtători de sarcină 
de densitate > fiind 2/2meor (ec. 1.26), forţa ce acţionează asupra unui centimetru 
dintr-un şir de purtători de sarcini similare, aflat la r cm, trebuie să fie 22/2x eor. 
Atribuind această densitate liniară de sarcină — 10% C/m — electronilor din 
conductor, obținem o forţă de (c/v)? ori mai mare decit forţa magnetică de 
interacţiune de 10-* N/m, ceea ce reprezintă 36: 1014 N/m sau aproape 4. 10:% 
t/jcm! Fenomenele magnetice ar fi trecut neobservate, dacă natura n-ar fi 
conceput două feluri de sarcini capabile să anihileze interacțiunea electro- 
statică. Evident, o lume cu un singur îel de sarcini ar fi fost atit de diferită, 
încit nici nu ne-o putem imagina. La scară atomică, unde rolul primordial în 
interacțiunea dintre particulele elementare îl joacă forţele de tip coulombian, 
efectele magnetice trec pe locul al doilea în comparaţie cu interacţiunile 
electrice. În general vorbind, ele sînt mai slabe exact cu acel factor, care era 
de aşteptat, pătratul raportului dintre viteza particulei şi viteza luminii. 
Interacțiunea magnetică dintre curenţii paraleli depinde doar de produ- 
sul dintre intensităţile curenților și nu de densităţile de sarcină şi vitezele 
cu care se mișcă, luate în parte. În exemplul de mai sus, am introdus densi- 
tatea de sarcină şi viteza de mişcare pentru a compara interacţiunile electro- 
statice și magnetice. De obicei, avem de-a face doar cu curentul total din 
fiecare conductor, iar mecanismul transportului de sarcină — dacă sînt 
mulți purtători de sarcină ce se mișcă lent sau numai cîţiva care se mişcă 
rapid — nu ne interesează. Fie I, — intensitatea curentului din conductorul 1 
(fig. 6.4). Presupunem că în conductorul 2, aflat la distanța r, cantitatea 
de sarcină 1 C/m se mișcă cu viteza v2. Știm că forţa exercitată pe unitatea 
de lungime a conductorului 2 trebuie să fie egală cu I, Av2/2meorc?, ceea ce 
este echivalent cu: 
Ile oale (5) 


Forţă pe metru = = 
2meorc? 2nr 


deoarece vw reprezintă intensitatea curentului J2 din conductorul al doilea. 


Fig. 6.4. Conductorul 1 produce 
o inducţie magnetică B în apropie- 
rea conductorului 2. Forţa exer- 
citată asupra conductorului 2, 
pe lungimea de 1 cm, este dată 
de ec. 5. 
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Dacă exprimăm forța exercitată asupra unui conductor, prin care trece 
un curent constant de intensitate I, aflat într-un cimp de inducţie magnetică B 
produs de alţi curenţi, în funcţie de inducția magnetică B, ea este egală cu 1B pe 
lungimea de 1 cm a conductorului. Forţa este perpendiculară pe conductor şi 
pe cimpul magnetic, putind fi exprimată vectorial în modul următor: 


| APF=IAxB |: (6) 


În ecuaţia (6), dF este forţa exercitată asupra unei porțiuni mici de conduc- 
tor, de lungime dl, străbătut de un curent constant / măsurat în amperi. 
Vectorul dl este îndreptat pe direcția curentului de purtători de sarcini pozi- 
tive. Ecuația (6) decurge direct din definiţia lui B în ec. (1) și din definiţia 
curentului în funcţie de transportul de sarcină. Ea este valabilă pentru o 
porțiune conductoare de orice formă; trebuie, doar, să cunoaștem vectorul 
inducţie magnetică B în orice punct al traiectoriei. Observaţi că ec. (6) poate 
fi obţinută, reamintindu-ne că forța exercitată asupra unui element de sarcină 
dq, ce se mişcă cu viteza v, este dF = dg(v x B). Cum v = dl/dtși dg = Jdt, 
expresia pentru dF devine: 


dE = Iar xB= Id x B. (7) 


Unitatea practică pentru intensitatea curentului este amperul. Dacă inten- 
sitatea curentului dintr-un conductor rectiliniu este exprimată în amperi, 
inducția magnetică la distanţa r m de conductor este 


to E) TA) 


B(T) = (8) 


2xr(m) 


Analog, forţa ce se exercită asupra unui conductor străbătut de curentul 
de ȚA, într-un cimp de inducţie magnetică de B tesla, este egală cu 


dF(N) — I(A)dl(m) x B(T). (9) 


Unitatea de măsură pentru B, care rezultă din aceste formule, dacă 
forţa este exprimată în N şi distanța în m, se numeşte tesla. Ea este de 
multă vreme folosită de fizicieni şi ingineri şi deşi există și alte sisteme de 
unităţi, ea este unitatea cel mai des utilizată pentru inducția cimpului 
magnetic. Inducţia cîmpului magnetic a Pămintului, în apropierea supra- 
feţei sale, este în jur de aproximativ 5: 10-% T. Cimpul într-unul din con- 
ductorii din figura 6.3, produs de curentul din celălalt conductor, are inten- 
sitatea de 2 : 10-+ T. Cimpul dintre polii unui electromagnet mare se măsoară 
în zecimi de tesla. Sînt destul de ușor de atins valori de 1—2 tesla într-un 
magnet obișnuit și 6—8 tesla într-un magnet industrial supraconductor. 
Obţinerea cîimpurilor de 10 tesla cer eforturi deosebite. Cimpurile magnetice 
din petele solare sînt de ordinul sutimilor de tesla și se cunosc cîteva stele la 
suprafaţa cărora cîmpurile sint mai mari decit o zecime de tesla. În general, 
cimpurile magnetice extinse în univers sînt relativ slabe. O măsurătoare 
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recentă (un tip special de măsurătoare spectroscopică) a unui cimp magnetic 
interstelar dintr-o regiune mică a Galaxiei noastre, a dat o valoare în jur 
de 10 T. La scară galactică, o asemenea valoare a cimpului nu este neglija- 
bilă. De fapt, cîmpurile magnetice au un rol esenţial, uneori determinant, 
în dinamica galactică. Astfel, 10-4 T — valoare studiată de om de-a lungul 
secolelor, reprezintă acum, evaluat grosolan, media geometrică dintre cîimpu- 
rile magnetice importante în cosmologie și cele mai puternice cîmpuri obținute 
în laborator. 


6.2. UNELE PROPRIETĂŢI ALE CÎMPULUI MAGNETIC 


Cimpul magnetic ca şi cîmpul electric, ne ajută să descriem cum inter- 
acționează particulele încărcate unele cu altele. Dacă spunem că inducția 
magnetică în punctul (4,5; 3,2; 6,0) la orele 12% este îndreptat orizontal, 
în sensul negativ al axei y şi are valoarea de 5:10-4 T, determinăm prin 
aceasta accelerația cu care se mișcă particula încărcată în acest punct de 
coordonate spaţiu-timp. Remarcabil este faptul că o asemenea afirmaţie 
care determină, pur şi simplu, mărimea vectorială B, epuizează tot ce se 
poate spune. Cunoscînd această mărime, se poate determina în mod univoc 
acea parte a forţei care depinde de viteză și care acţionează asupra unei 
particule încărcate oarecare, ce se mișcă cu o viteză oarecare. Aceasta face 
inutilă descrierea celorlalte particule încărcate care sînt surse ale cimpului. 
Cu alte cuvinte, dacă două sisteme complet diferite de particule în mișcare 
produc, într-un punct oarecare, acelaşi E și B, atunci comportarea oricărei 
particule de probă în acel punct, în cele două sisteme, va fi exact aceeași. 
Acesta este şi motivul pentru care, concepţia de cimp ca intermediar în inter- 
acţiunea particulelor, este utilă. Şi tot din acest motiv, considerăm cîmpul 
ca o existenţă obiectivă, reală. 

Ce este mai real, cimpul sau particulele, a căror interacţiune o descriem 
cu ajutorul cîimpului? Aceasta este o chestiune mai profundă, pe care deo- 
camdată o aminăm. Celor doi oameni, Faraday şi Maxwell, cîmpul electric 
şi magnetic le-au apărut cu desăvirșire reale, permiţindu-le pătrunderea 
esenței fenomenelor şi ducîndu-i, astfel, la mari descoperiri. Vom considera 
şi noi cîmpul magnetic tot atit de real ca și ei şi să studiem cîteva din pro- 
prietăţile lui. 

Pină acum, am studiat doar cîmpul magnetic al unui conductor rectiliniu 
sau al unui filament, parcurse de un curent constant. Am găsit că direcţia 
cîmpului este în orice punct perpendiculară pe planul ce conţine filamentul 
şi punctul în care se observă cîmpul. Mărimea cimpului este proporțională 
cu Î1/r. Liniile de cîmp sînt cercuri ce înconjoară filamentul, aşa cum este 
arătat în figura 6.5. Sensul lui B este dat de produsul vectorial definit mai 
înainte şi de convenţia, adoptată (arbitrar), de a scrie termenul al doilea 
din ecuaţia (1) sub forma +gvY X B, şi din punct de vedere fizic, de faptul 
că o sarcină pozitivă ce se mișcă în direcţia unui curent pozitiv, este atrasă 
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Fig. 6.5. Liniile cîmpului magnetic în jurul unui 
conductor rectiliniu străbătut de curent. 


de acesta. Toate acestea sînt în concordanţă, 
dacă sensul lui B este raportat la sensul 


curentului, care este şi sursa lui, în modul B ze 
indicat în figura 6.5. Dacă privim î l Re 
indicat în figura 6.5. Dacă privim în sensu Sa 

pozitiv a curentului, sensul liniilor de cîmp i 

este în sensul acelor de ceasornic. Sau, dacă aa 


vreţi, o puteţi reţine ca regula burghiului Ne 
drept. sis 7 

Să studiem integrala de linie din B sr 

de-a lungul unui contur închis din acest | 
cîmp. (Să ne amintim că un studiu similar 

al cîmpului electric al unei sarcini puncti- 

forme, ne-a dus la o proprietate simplă şi 

fundamentală a tuturor cîmpurilor electrostatice.) Să începem cu conturul 
ABCD din figura 6.6, a. Acesta se găsește într-un plan perpendicular pe 
conductor; de fapt, ne interesează doar acest plan întrucît B nu are compo- 
nente paralele cu conductorul. Integrala de linie din B pe acest contur este 
nulă din următoarele motive. Porţiunile BC şi DA sînt perpendiculare pe B 
şi nu aduc nici o contribuţie. De-a lungul lui AB, B este mai mare cu rz/rs 
decît de-a lungul lui CD; dar CD este mai lung decit AB cu același factor, 
întrueit aceste arce subintind acelaşi unghi. Astfel, contribuţiile ambelor 
arce sînt egale şi de sens contrar și integrala totală este nulă. 

Rezultă că integrala de linie pe orice contur format din segmente radiale 
şi arce, ca în figura 6.6, b, este, de asemenea nulă. De aici şi pînă la a con- 
chide că integrala de linie pe orice contur ce nu include conductorul este zero, 
nu e decit un pas. Pentru a clarifica totul, nu trebuie decit să arătăm că 
integrala pe un contur triunghiular mic tinde spre o valoare suficient de mică. 
În cazul cimpului electric, ne-am folosit de același lucru. 

Un contur ce nu include conductorul este arătat în figura 6.6, c şi care 
dacă ar fi din sfoară, ar putea fi îndepărtat de conductor. Integrala de linie 
pe orice contur asemănător este nulă. 

Să considerăm, acum, un contur ce include conductorul, ca în figura 6.6, d. 
Circumferinţa este 2rr, inducția magnetică are valoarea uol/2rr şi este, 
peste tot, perpendiculară pe contur, astfel incit valoarea integralei de linie 
pe acest contur este (2rr) (uoJ/2xr) sau uol. Putem afirma acum că orice 
contur ce înconjoară o dată conductorul trebuie să dea aceeași valoare.. Să 
considerăm, de exemplu, conturul curbiliniu C din figura 6.6, e. Să desenăm 
un contur C' (fig. 6.6, f), la fel cu C, dar care nu include conductorul. Inte- 
grala de linie pe C' este nulă şi prin urmare, integrala pe C trebuie să fie 
negativă faţă de integrala de pe cerc pe care am evaluat-o găsind valoa- 
rea uol. Evident, semnul va depinde de sensul de parcurgere a conturului. 
În general, concluzia noastră poate fi scrisă sub forma: 


B : ds = uo X intensitatea curentului din interiorul conturului (10) 


209 


14 — Electricitate şi magnetism vol. II 


9). 
Cc 

E), 
i 

(42) 

(a (g) 


Ecuația (10) este vaiabilă numai în cazul 
în care conturul înconjoară filamentul doar 
o dată. Evident, pentru un contur ce-l 
îriconjoară de W ori, ca cel din figura 6.6, g, 
integrala de linie va fi de W ori mai mare. 

Inducţia magnetică, după cum am mai 
precizat, depinde doar de viteza de tran- 
sport a sarcinilor, adică de numărul uni- 
tăţilor de sarcină ce trec pe secundă prin- 
tr-un punct dat al circuitului. În figura 6.7 
este dat un circuit cu intensitatea curentu- 
lui egală cu 5 mA. Viteza medie a purtă- 
torilor de sarcină variază între 10-41 cm/s, 
în unele părţi ale circuitului şi 0,8 c, în alte 
părţi. Integrala de linie din B pe un contur 
închis are aceeași valoare pe fiecare parte 
a acestui contur și anume: 


ȘB- ds = pol = 47 1071-5-102= 
— 628-10T-m. (11) 


Ceea ce am demonstrat pentru cazul unui 
fir lung străbătut de curent, este perfect 
valabil — pe baza principiului superpoziţiei 
— pentru cîmpul oricărui sistem de fire rec- 
tilinii. În figura 6.8, prin cîţiva conductori, 
curentul trece în direcţii diferite. Dacă ecu- 
aţia (10) este valabilă pentru cimpul mag- 
netic al unuia din acești conductori, atunci 
ea este valabilă şi pentru cimpul rezultant, 
care, în orice punct, este suma vectorială a 
cîmpurilor conductorilor individuali. Acesta 
este un cîmp destul de complicat. Cu atît 


Fig. 6.6. Integrala de linie din inducția magnetică B 
pe un contur închis depinde doar de curentul 
inclus. 

a) Conturul se află într-un plan perpendicular pe 
conductor. 

b) Contur format din segmente radiale și arce. 

c) Contur ce nu include conductorul. 

d) Contur circular ce include conductorul. 

e) Contur curbiliniu ce include conductorul. 

f) Contur circular și curbiliniu ce nu include con- 
ductorul. 

g) Buclă din n ochiuri ce include conductorul. 


apă pură: ionii negativi se mişcă 
spre dreapta cu viteza de 3,5.1U-2m/s; 

” ionii pozitivi se mişcă spre stinga 
cu viteza de 2.102 m/s 


—350 kV ) —300 kV 


Generatorul Van de Graaf; 
sarcinile negative sînt trans- 
portate în sus. cele pozitive 
în jos, v = 20 m/s 


Fascicul de electroni la înaltă ten- 
siune în vid; viteza electronilor: 
2,4.10% m/s 


Conductor de cupru; electronii de 
conducție se mişcă ordonat spre stînga 
cu viteza medie ue 10-*m;s 


Fig. 6.7. Integrala de linie din B are exact aceeași valoare în jurul oricărei porţiuni din acest 
circuit, deşi viteza purtătorilor de sarcină, în fiecare porţiune, este diferită. 


mai mult, putem găsi valoarea integralei de linie din B, pe conturul închis 
din figura 6.8, cunoscind ce curenţi trec prin contur şi în ce sens. 

Totuşi, pe noi ne interesează nu numai conductorii rectilinii lungi. Vrem 
să cunoaștem cimpul magnetic al oricărei distribuții de curenţi, de exemplu, 
cel al unui curent ce trece printr-o buclă. Se 
ajunge la concluzia că și aceste cimpuri mai 
complicate, se supun ezact aceleiaşi legi, 
dată de ecuaţia (10). Integrala de linie din 
B, de-a lungul unui conductor curb este 
egală cu integrala de-a lungul unui conductor 
rectiliniu lung străbătut de același curent. 
Demonstrarea acestei afirmaţii depăşeşte 
cadrul demonstrațiilor făcute pînă acum, 
astfel încît, îl vom considera ca un postulat, 
confirmat experimental. 


Fig. 6.8. O suprapunere de curenţi rectilinii. Inte- - 

grala de linie din B de-a lungul traiectoriei în- : . 
chise, în sensul indicat de săgeată, este egală cu 

(4/0) (—l + 15). 
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Fig. 6.9. | este densitatea de curent locală. Integrala 
de suprafață din ], pe supra'aţa S, este egală cu cu- 
rentul cuprins în curba C. 


Pentru a formula > lege mai generală, 
trebuie să vorbim despre distribuţia în vo- 
lum a curentului. În general, distribuţia 
unui curent constant este caracterizată de 
densitatea de curent de volum J (x, g, 2) — 
care diferă de la punct la punct, dar este 
constantă în timp. Curentul prin conductor 
— este un caz special în care J are valori 
mari în interiorul conductorului și este zero 
în rest. În capitolul 4 am vorbit despre 
distribuţia curentului în volum şi am re- 
marcat că pentru curenţii independenţi de 
timp, J trebuie să satisfacă ecuaţia de continuitate sau condiţia de con- 
servare a sarcinii, 


div ]=0. 42) 


Să considerăm o curbă închisă C într-o regiune prin care trec curenți. 
Curentul total inclus de curba C este fluxul lui J prin suprafaţa subintinsă 


de C, adică integrala de suprafaţă ÎI - da pe suprafaţa S (fig. 6.9). Prin 


urmare, ecuaţia (10) poate fi formulată mai general 
| B-ds = pf J: da. (13) 
c s 
Să comparăm această relaţie cu teorema lui Stokes, pe care am introdus-o 
în cap. 2: 
$ F: ds = | (rot F) -da. (14) 
Cc s 


Observăm că ecuaţia (13) este chivalentă cu: 


rot B = uod |. (15) 


Aceasta este cea mai simplă şi cea mai generală expresie ce leagă cimpul 
magnetic de purtătorii de sarcină în mișcare, care constituie sursele lui. 

Totuşi, ecuaţia (15) nu este suficientă pentru determinarea lui B(z, y, 2) 
cînd J(z, y, z) este dat, întrucît cîmpuri vectoriale diferite pot avea același 
rotor. Trebuie s-o mai completăm cu o condiţie. Să ne gîndim la divergenţa 
lui B. Întorcîndu-ne la cimpul magnetic al unui conductor singular liniar, 
observăm că divergenţa unui asemenea cimp este zero. Oriunde am așeza o 
cutie (chiar în așa fel încît să cuprindă conductorul) nu putem sesiza vreo 
diferenţă între fluxul ce iese și cel care intră. Este suficient să observăm că 
în cutiile V, şi Va din figura 6.10, fluxul total este zero şi că dimensiunile lor 
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Fig. 6.10. Fluxui total al lui B prin fiecare cutie 
este nul. 


pot fi reduse la zero, fără să se obţină vreun 
flux. Pentru un asemenea cîmp div B= 0 și 
de asemenea, pentru orice superpoziţii de ase- 
menea cîmpuri. Din nou, vom postula că prin- 
cipiul poate fi extins la cimpul dat de orice 
distribuţie de curenţi şi astfel condiţia comple- 
mentară ecuaţiei (12) este 


|aiv B=o | (46) 


Ecuațiile (15) şi (16), luate împreună, 
determină în mod univoc pe B, dacă J este 
dat. Dacă există două cimpuri diferite B,(z, y, 2) şi Ba(z, y, 2), ambele 
satisfăcînd ecuaţiile (15) şi (16), diferenţa lor B, — Bz ar fi un cîmp cu 
divergenţa şi rotorul egale cu zero în orice punct. Un asemenea cîmp 
este, pur și simplu, un vector constant Bo, același în toate punctele spaţiului. 
În acest fel, cu excepţia unei posibile adăugiri ale unui cîmp constant ce 
umple tot spaţiul, condiţiile rot B = uod şi div B =— 0 determină în mod 
univoc cîmpul magnetic al unei distribuții date de curenţi. Este interesant 
de comparat aceste condiţii cu cazurile analoge ale cimpului electrostatic. 
Acolo condiţiile erau următoarele: 


div E=f-şi rotE=0. (7) 
e 


Totuşi, în cazul cimpului electric, porneam de la legea lui Coulomb, 
care dă direct contribuţia fiecărei sarcini la cîmpul electric din orice punct. 
Va trebui să obţinem și aici cîteva relaţii de același tip.* Vom face asta cu 
ajutorul funcției potenţiale. 


6.3. POTENŢIAL VECTORIAL 


Am văzut că funcţia potenţială scalară e(z, y, 2) permitea calcularea, 
printr-o metodă simplă, a cimpului electrostatic a unei distribuții de sarcini. 
Pentru o distribuţie oarecare de sarcini p(z, 7, 2), potenţialul într-un punct 
oarecare (2, Ya, 2.) este dat de integrala de volum 


(2 Yu 2) = $ PlZas Va 22) dvz. (18) 


Ta 


* Vă puteţi întreba, de ce n-am pornit de la ceva echivalent cu legea lui Coulomb 
pentru interacţiunea curenților. Răspunsul e dat de faptul că spre deosebire de sarcina 
electrică, o porţiune de fir parcursă de curent nu este un obiect independent, care 
poate fi izolat fizic. Nu se poate face o experiență pentru determinarea cîmpului unei 
porţiuni de circuit; dacă restul circuitului nu există, curentul nu poate fi constant fără 
a încălca condiţia de continuitate. 
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Integrarea se face pe toată distribuţia de sarcini şi ru este distanţa de la 
(Za, Ya Z2) la (Za, Yi, 21). Intensitatea cîmpului electric E este egal cu minus 
gradient din ș: 


E = —grad ș (19) 


Această metodă nu se poate aplica aici, intrucit inducția B este esenţial diferită. 
Rotorul lui B nu este obligatoriu egal cu zero şi prin urmare, în cazul gene- 
ral, B nu poate fi gradientul unui potenţial scalar. Cunoaştem, totuși, un 
alt tip de vector — vectorul rotor. Rezultă că B poate fi reprezentat nu ca 
gradientul unei funcţii scalare ci ca rotorul unei funcţii vectoriale: 


| B=rot A |: (20) 


După aparenta analogie, numim A potenţial vectorial. În acest caz, nu 
este evidentă utilitatea unui asemenea procedeu. Aceasta va ieși în evidență 
mai tirziu. Este încurajator faptul că ec. (16) este automat satisfăcută 
întrucît div rot A = 0 pentru orice A.* Sau cu alte-cuvinte, faptul că 
div B=0, dă posibilitatea exprimării lui B ca rotorul unei alte funcţii vectoriale. 
Sarcina noastră este acum să vedem cum putem calcula pe A, cînd distri- 
buţia de curent J este dată, pentru ca ec. (20) să descrie corect cimpul mag- 
netic. Pe baza ec. (15), relaţia dintre JI şi A este 


rot (rot A) = uoJ. (21) 

Ecuația (21), fiind o ecuaţie vectorială, reprezintă, de fapt, trei ecuații. 
Vom scrie una din ele, de exemplu componenta z. Componenta z a rotoru- 
lui B este 98,/9y — 88,/0z. Componentele z și y ale lui B sînt, respectiv: 


24u _ dAz, p, — Ax 242 (22) 


Prin urmare, componenta z a ec. (21) se scrie: 


9 (DAy __ 9Aa) 2 [94= 04). 
aaa =) a = Hod: 3) 


Presupunem că în cazul funcţiilor noastre ordinea derivării parțiale poate fi 
schimbată. Folosind această proprietate şi după citeva transformări, ecua- 
ţia (23) poate fi scrisă sub forma: 


smerit) rafie oa 


Pentru mai multă simetrie, să adunăm și să scădem în partea stingă a ecuaţiei 
același termen, 924/3822: 


Pie — Pie Pta ș 2 (Mag Mr y tel pag (35) 
z z 


* Dacă acest lucru nu vă este cunoscut, revedeți problema 2.15. 
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În primii trei termeni, recunoaștem laplaceanul lui A, cu semnul minus. 
Expresia din paranteză este divergenta lui A. Acum construirea lui A este 
la latitudinea noastră. Trebuie să fim atenţi doar la rotor, divergenţa o putem 
alege “oricum. Trebuie să impunem doar condiţia ca* 


div A=0. (26) 
Cu alte cuvinte, dintre diferitele funcţii care ar satisface condiţia ca rot A = B, 


le alegem doar pe acelea care au şi divergenţa zero. Atunci din ecuaţia (25) 
rămîne doar 


02A DA Pa e 
az? + 292 a dz pol: (27) 


J„ este o cunoseută funcţie scalară de z, , z. Să comparăm evuaţia (27) 
cu ecuaţia lui Poisson (2.70), care se scrie: 


Pe PRR a e a 5 e. 
02z 2y2 ză Qz2 € J ta) 


Cele două ecuaţii sint identice ca formă. Noi ştim deja cum să găsim soluţia 
ecuaţiei (28). Soluţia este integrala de volum (18). Prin urmare, o soluţie a 
ecuației (27) trebuie să fie 


As(Z Yu 2) = rm E a ga . (29) 


Taz 


Celelalte componente trebuie să satisfacă relaţii similare. Toate pot fi reunite 
într-o relaţie vectorială: 


(30) 


A(z, Yi ZI) a „o (Ale Aula 


LAT 


T32 


Există doar o singură piedică: pentru a 
obţine ecuaţia (27) am presupus că divA =0. 
De unde știm că A dat de ecuaţia (30) va 
avea această proprietate? Din fericire, se poate 
demonstra că este aşa. 

Ca exemplu de potenţial vectorial să consi- 
derăm un conductor liniar lung străbătut de un 
curent de intensitate 7. În figura 6.11 curentul 
iese din planul figurii spre noi, fiind îndreptat 
de-a lungul axei pozitive z. Noi ştim cum 


Curentul pe direcţia 
și în sensul lui z 


Fig. 6.11. Cîteva linii de forță în jurul unui filament 
străbătut de curent (iese din planul figurii spre noi). 


* Să vedem de ce putem proceda așa. Presupunem că A este astfel încit rot A — 
= B, dar div A = f(z,y,2)=£ 0. Considerindu-l pe f ca densitatea de sarcină p într-un 
cîmp electrostatic, este evident că putem găsi un cîmp F, analogul cîmpului electrostatic 
E, astfel încît div F = f. Dar noi ştim că rotorul unui asemenea cîmp va fi zero. Prin 
urmare, putem aduna F cu A obţinînd un nou cîmp cu rotorul căutat și divergenţa zero. 
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cimpul magnetic al unui conductor liniar. Liniile de cimp sint circulare, aşa 
cum s-a mai arătat în figura 6.5. În figura 6.11 sint arătate citeva. Mări- 
mea inducției B este uo7/2xr. Folosind un vector unitar îndreptat pe „circum- 
ferinţă“, putem scrie vectorul B sub forma 


Pa. + A (31) 


Observind că vectorul unitar 9 este — sin ș x + cos e y, îl putem exprima 
pe B in funcţie de z și y în modul următor: 


A — L——— 
= Lă 


p — „hol(— sin gz + cosey) _ nel far +2 (32) 
2x Va + gi 27 


Funcţia vectorială A (z, y, z) care satisface condiția 7 X A = B este urmă- 
toarea: 


A = 2 bol in(a2 + 9): (33) 


a A 
(V X Ax = primat pg Za 4 35 (= 8) 
__ Aa E: dAz PE. . Uolz FA ; 
(7 X A E o oa n AR (=8,) (34) 
(Y X A), = Mr — z =0(= 8) 
dz [) 


Bineînţeles, aceasta nu este singura funcţie care poate servi ca potenţial 
vectorial în cazul cimpului dat B. Funcţiei A din ecuaţia (33) i se poate adăuga 
orice funcţie vectorială cu rotorul nul. Toate acestea sint valabile în regiunea 
din exteriorul conductorului. În interiorul conductorului B este altul şi prin 
urmare şi funcția A trebuie să difere. Nu este greu de găsit o funcţie veoto- 
rială potenţială corespunzătoare interiorului unui conductor solid rotund 
(v. problema 6.13). 

Întîmplător, pentru cazul particular de mai sus, A n-a putut fi obţinut 
din ecuaţia 30. Datorită faptului că conductorul este infinit lung integrala 
va fi divergentă. Aceasta ne amintește de dificultăţile întilnite în cap. 2, 
obţinind un potenţial scalar pentru cimpul electric al unui conductor încăr- 
cat. Într-adevăr, cele două probleme sînt foarte asemănătoare, așa cum ne 
şi aşteptam datorită geometriilor identice și similaritatea ec. 30 şi 18. Am 
găsit (ec. 2.19) că potenţialul scalar potrivit pentru o sarcină liniară este 


A_in (22+ 92)4+ o constantă arbitrară. Asta înseamnă că poten- 


Teo 
ţialul zero se atribuie unui punct arbitrar care nu se găseşte nici pe conduc- 
tor, nici la o distanţă infinit de mare de el. Ambele potenţiale — cel scalar 
şi cel vectorial (din ec. 33) au singularităţi în sursă şi la infinit. 


216 


6.4. CÎMPUL UNUI CONDUCTOR OARECARE STRĂBĂTUI DE CURENT 


Figura 6.12 reprezintă bucla unui conductor străbătut de curentul |. 
Potenţialul vectorial A în punctul (2, 72, Za) este dat, conform ecuaţiei 30, 
de integrala de-a lungul buclei. Dacă curentul trece printr-un "onductor 
subţire, putem lua ca element de volum dvz o porţiune scurtă din conductor 
de lungime dl. Densitatea de curent J este 1/a, unde a este aria secţiunii 
transversale și dv = adi. Prin urmare Jdyz = Id], şi dacă vectorul dl îl 
alegem în sensul pozitiv al curentului, putem înlocui, pur şi simplu, Jdyz 
cu Id]. Astfel, pentru un conductor subţire sau un filament, putem scrie 
ecuaţia (30) sub forma unei integrale de linie de-a lungul circuitului: 


A = a e (35) 


AT Tia 


Calculul lui A în fiecare punct şi apoi găsirea lui B din rotorul lui A 
ar fi o cale prea lungă. Va fi mai util să separăm o contribuţie la integrala 
de linie a lui A și anume contribuţia din partea elementului de conductor 
din originea axelor de coordonate, unde curentul curge în direcţia lui z (fig. 
6.13). Vom nota lungimea acestui segment cu dl. Fie dA contribuţia acestui 
element în integrala lui A. Atunci în punctul (z, 7, 0), care se găseşte în 


Fig. 6.12. Fiecare element al buclei parcurse de curent contribuie la potenţialul vector A 
din punctul (x, yu. Zi). 
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Fig. 6.13. Dacă putem găsi contribuţia dA, a elementului considerat, la A, putem calcula 
contribuţia acestui element la B, folosind formula B = rot A. 


planul zy, vectorul dA, a cărui direcţie coincide cu sensul pozitiv al axei z, 
este egal cu 


Pi e BEI 1 ARE (36) 
Din motive de simetrie, este clar că contribuţia acestei părţi a lui A la rot A 


va fi perpendicular la planul zy. Notind partea corespunzătoare a lui B 
cu dB, avem 


23 dA PS uoJdl * y *  uoIdi sin e 
dB = rot (dA) = 2[— 4.) = Z (zi FypE > a (37) 


Acest rezultat ne eliberează dintr-o dată de un sistem de axe de coordonate 
particular. Evident, totul depinde de orientarea relativă a elementului dl 
şi de raza vectoare r de la acest element la locul unde se află cimpul B. Con- 
tribuţia la B a oricărui element dl al conductorului poate fi luată ca un vector 
perpendicular pe planul ce conţine pe dl şi r, a cărui mărime este Id] sin q/r?, 
unde ș este unghiul format de direcţia lui dl cu r. Aceasta se poate expri- 
ma concis folosind produsul vectorial şi este ilustrată de figura 6.14. 


Ra XE, (38) 


Ar? 
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Fig. 6.14. Cîmpul oricărui circuit poate fi calculat 
A 


] 
folosind relația dB = la] x pentru contribuţia 
ri 


fiecărui element de circuit. 


Dacă sînteţi familiarizați cu calculul 
vectorial, puteţi trece uşor de la ecuaţia 
(35) la ecuaţia (38). Scriind dB = y X dA, 
unde dA = Idl/r, îl considerăm pe Y un 
vector, inversînd produsul vectorial și schim- 
biînd semnul. Aici, dl este constant, 7 ope- 
rînd numai asupra lui 1/r, neputindu-ne 
descurca altfel! Ne reamintim că Y(1/r) = 


= —r/r2 (ca în trecerea de la potenţialul lui 
Coulomb la cimpul lui Coulomb). Astfel: 


dice sc 0. ne — alx y(2)= 
Ar Ar 7 


== dx (— 2-2 (39) 


T Ar? 


Ecuația (38) este cunoscută în istoria fizicii ca legea lui Biot-Savart. 
Esenţa ei constă în aceea că dacă B este calculat integrind pe tot conturul, 
luînd în considerare contribuţiile tuturor elementelor date de această formulă 
— atunci obţinem valoarea corectă pentru B rezultant. Aşa cum am remar- 
cat şi la nota din josul paginii de la paragraful 6.2, fizic nu poate fi determi- 
nată contribuţia unei porţiuni de circuit. De fapt, ecuaţia (38) nu este singura 
formulă care poate da rezultatul corect pentru B, ei i se poate adăuga orice 
funcţie care să fie nulă în urma integrării pe conturul închis. 

Se pare că ne putem lipsi de potenţialul vectorial, după ce ne-a fost atit 
de util. Într-adevăr, adeseori din punct de vedere practic, este mai ușor de 
calculat cîmpul unui sistem de curenţi direct, decit să găsim mai înainte 
potenţialul vectorial. Vom da cîteva exemple în paragraful următor. Poten- 
ţialul vectorial este totuși important, din motive mai profunde. În primul 
rînd, el ne-a pus în evidenţă surprinzătorul paralelism dintre relaţiile inten- 
sităţii cîmpului electrostatic E și sursele sale — sarcinile electrice și ale induc- 
ţiei magnetice B și sursele sale — curenţii staţionari. Utilitatea noţiunii 
de potenţial vectorial ne va fi relevată mai tirziu la studiul cîmpurilor 
nestaţionare şi a radiaţiei electromagnetice. 


6.5. CÎMPUL PRODUS DE SPIRE ŞI BOBINE 


În figura 6.15, a es:e reprezentat un filament, în formă de inel circular 
de rază d, străbătut de curent. Fără nici un calcul, putem spune că cimpul 
“magnetic al acestei surse va arăta ca cel din figura 6.15, d, în care am trasat 
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(b) 


«iteva linii de cimp în planul ce trece 
prin axa de simetrie. Întreg cimpul 
trebuie să aibă o simetrie sferică în 
jurul acestei axe (axa z în fig. 6.15, a) 
şi chiar liniile trebuie să fie simetrice 
faţă de inel — planul zg. Foarte a- 
proape de filament cimpul va semăna 
cu cel din apropierea unui conductor 
rectiliniu lung, întrucît în acest caz 
porțiunile îndepărtate ale spirei sint 
relativ neimportante. 

Folosind ecuaţia (38), este ușor de 
calculat intensitatea cimpului pe axă. 
Fiecare element al spirei, de lungime 
di, dă un dB perpendicular per. Ne 
trebuie doar componenta z a lui dB, 
deoarece ştim că intensitatea totală a 
cimpului pe axă trebuie să fie pe di- 
recţia ei: 


AB, m AU con aid. (40) 
4 4 7 
Integrind pe toată lungimea spirei, 
obţinem | d] = 2xmb, astfel încît inten- 


sitatea cimpului pe axă în orice punct 
z este 


B, = bl — bl (intensitatea 
27 2(B2 + z2)3P2 
cimpului pe axă). (41) 


În centrul spirei, z = 0, valoarea in- 
tensităţii cimpului este 


Da e (intensitatea cimpului în 


centru). (42) 


Bobina cilindrică din figura 6.16, a 
este numită de obicei solenoid. Presu- 
punem că îirul este înfăşurat strîns și 
uniform astfel încît numărul de spire 
pe unitatea de lungime este constant 
pe toată lungimea cilindrului și egal 
cu n. În realitate curentul circulă heli- 
coidal, dar dacă spirele sint numeroase 


Fig. 6.15. Cîmpul magnetic al unui inel par- 
curs de curent. (a) Calculul cîmpului pe axă; 
(b) cîteva linii de cîmp. 


(a) 


Fig. 6.16. (a) Solenoid. (b) Calculul cîmpului pe axa unui solenoid. 


şi înfăşurate una lingă alta, putem neglija acest lucru și putem considera 
solenoidul ca:un mănunchi de spire parcurse de curent. Prin urmare, ca 
punct de plecare :pentru calculul intensității cîmpului, într-un punct oare- 
care z de pe axa solenoidului, putem lua ecuaţia (41). Să considerăm la început 
contribuţia spirei străbătute de curent aflată între razele duse din punctul z 
şi care formează cu axa unghiurile 0 şi- 0 + d0. Lungimea acestui segment 
de solenoid, conturat în figura 6.16, d, este rd0/sin6 și, prin urmare, sole- 
noidul este echivalent cu o spiră străbătută de un curent de intensitate 
Inrd6/sin0. Întrucit r = b/sin0, contribuţia acestei spire la intensitatea 
cîmpului axial este 


AD a e bt sin 6 d0. (43) 


270 sin 


Integrind între limitele 0, şi 02, obţinem: 


B, = a Ş sin 0 d0= aaa (cos 0, — cos 02). (44) 


În reprezentarea grafică din figura 6.17, a intensității cîmpului pe axa 
unei bobine a cărei lungime este de patru ori diametrul ei, am folosit ecua- 
ţia (44). În ordonată este inducția magnetică |B, raportată la inducția 
magnetică într-o bobină de lungime infinită, cu acelaşi număr de spire pe 
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Fig. 6.17.-Inducţia magnetică B, pe axa solenoidului din fig. 6.18. 


unitatea de lungime și străbătute de același curent. Pentru o bobină infinită 
0, = 0 şi 02 =, astfel încit 


B, = uoln (solenoid infinit lung). (45) 


În centrul bobinei „patru pe unu“ inducția magnetică este foarte apro- 
piată de această valoare și rămîne aproape constantă pînă cînd nu ne apro- 
piem de unul din capete. 

Figura 6.18 ilustrează liniile cîmpului magnetic în interiorul şi în jurul 
unei bobine de asemenea dimensiuni. Observaţi că unele linii de. cîmp trec 
efectiv prin înfășurare. Stratul cilindric de curent constituie o suprafaţă 
de discontinuitate pentru cimpul magnetic. Dacă am îi examinat cîmpul 
în imediata apropiere a conductorilor, n-am fi găsit, bineînţeles, niște inflexi- 
uni bruște ci niște căi foarte complicat vălurite ale liniilor de cîmp în jurul 
şi prin fiecare conductor în parte. 

Este foarte posibilă realizarea unui solenoid a cărui înfăşurare să constea 
dintr-o singură spiră dintr-un conductor subţire lat ca banda din figura 6.19. 
Și aici pot fi aplicate calculele noastre şi diagrama din figura 6.18, dacă se 
înlocuieşte n/ cu curentul ce trece prin unitatea de lungime a benzii. În ce 
priveşte schimbarea direcţiei liniei de cimp ce pătrunde prin perete, are loc 
numai în secțiunea benzii aşa cum apare în detaliul din figura 6.19. 

Am fi putut găsi cimpul unui solenoid infinit lung fără a mai face calcu- 
lele ce ne-au dus la ec. (45). Este evident că într-un solenoid infinit lung în 
direcția axei z nu se schimbă nimic. Cimpul trebuie să fie peste tot paralel 
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Fig. 6.18. Linii de cîmp în interiorul și în jurul solenoidului, 


Fig. 6.19. Un solenoid format dintr-o singură pătură conductoare cilindrică. Secţiunea arată 
cum se schimbă direcţia liniilor de cîmp în interiorul conductorului purtător de curent. 


Solenoid infinit lung 


Fig. 6.20. Se arată de ce inducția, în afara unui 
solenoid infinit lung, trebuie să fie zero. 


cu z. Să studiem integrala de linie a lui 
B pe conturul dreptunghiular ABCDA 
1 spire pe centimetru din figura 6.20. Laturile orizontale nu 
parcurse de curentul 1 aduc nici o contribuţie. Contribuţia 
: laturii CD poate fi, de asemenea, nulă 
întrucit dacă integrala de linie pe CD 
ar avea o valoare finită, ar trebui ca 
3 integrala pe oricare asemenea porțiune 
ii ca C'D', de exemplu, să aibă aceeași 
] 


——  ————— 
Pepper 


valoare și am fi putut obţine cimp 
magnetic de inducţie constantă ce ar 
ocupa tot spaţiul din exteriorul so- 
lenoidului. Ajungem la concluzia că 
DP cîmpul în exteriorul solenoidului tre- 
buie să fie zero*. Rămine doar inte- 
grala de linie a lui B în lungul lui AB 
care este B,l şi trebuie -să fie egală cu 
uo înmulţit cu intensitatea curentului 
ce străbate conturul. Prin urmare, 
Bi = pomi sau B, = uon, în con- 
cordanţă cu ecuaţia (45). 


6.6. VARIAŢIA LUI B ÎN APROPIEREA UNEI FOIŢE DE CURENT 


În figura 6.19 am reprezentat un solenoid format dintr-o singură bandă 
străbătută de curent. Să considerăm ceva mai simplu chiar şi anume, o foiţă 
plană nelimitată, străbătută de curent. V-o puteţi imagina ca o foiţă de 
cupru de grosime uniformă prin care, în toate punctele, trece un curent de 
densitate şi direcţie constantă. Pentru a stabili direcţiile, așezăm foiţa în 
planul zz şi curentul pe direcţia z. Întrucit am presupus că foiţa este infinită 
şi nelimitată este destul de greu s-o reprezentăm! În figura 6.21 este desenat 
doar un fragment din foiţă, urmînd ca restul să vi-l imaginaţi extinzindu-l 
în tot planul. La urma urmei grosimea foiţei nu prezintă prea mar. impor- 
tanţă, dar putem presupune că ea are o grosime oarecare, finită, î. Dacă den- 


* De ce nu poate produce un asemenea solenoid un cîmp uniform în întreg spaţiul 
din exterior? În definitiv, o bandă infinit lungă străbătută de curent, despre care vom 
vorbi, are un cîmp uniform ce ocupă jumătatea de spaţiu de pe fiecare parte a ei. Și 
solenoidul poate fi făcut oricît de subţire și ar fi fost cu adevărat straniu dacă un 
solenoid de diametru neglijabil de mic ar fi putut da naștere unui cîmp finit peste tot. 
Poate puteţi găsi un argument mai plauzibil. 


224 


Fig. 6.21. Pe o foiţă cu curent superficial, prin 
trecerea de pe o faţă pe alta, trebuie ca componenta 
paralelă a lui B să se schimbe. 


sitatea curentului în interiorul metalului 
este J, atunci fiecare centimetru de înăl- 
ţime — pe direcţia z — este parcurs de o 
bandă de curent Jî. O numim „densitate 
superficială de curent“ sau „densitatea de 
curent a foiţei“ şi vom folosi notația 3 
pentru a o deosebi de densitatea de curent 
de volum J. Unitatea de măsură pentru 3 
este A/m. Dacă nu ne interesează ce se 
întîmplă de fapt în interiorul forţei, 3 ne 
este o mărime utilă. Așa cum vom vedea, 
ea este aceea care determină variația | 


| 


Li 
A _._——. 


cîmpului magnetic între cele două feţe ale 
foiţei. Cimpul reprezentat în figura 6.21 nu 
este produs numai de foiţă. Mai există un 
alt cîmp, pe direcţia lui z, produs de o 
altă sursă. Cimpul total, care include şi 
efectul foiţei de curent, este reprezentat 
de vectorii B din faţa și spatele foiţei. 

Să luăm integrala de linie a lui B pe dreptunghiul 72347 din figura 6.21. 
Una din laturile mari este pe faţa anterioară a foiţei, cealaltă pe faţa poste- 
rioară, iar laturile mici intersectează foiţa. Fie B+ componenta z a cimpului 
magnetic chiar pe faţa anterioară a foiţei și corespunzător Bz, pe faţa poste- 
rioară. Avem în vedere cimpul tuturor surselor ce s-ar afla prin apropiere, 
inclusiv cel al foiţei. Integrala de linie a lui B, de-a lungul dreptunghiului, 
este pur şi simplu egală cu (B+ — B7. (Chiar dacă ar exista un alt izvor 
care ar da naștere unei componente a cimpului, paralelă cu laturile mici 
ale dreptunghiului, aceste laturi pot fi micşorate oricît — întrucît am pre- 
supus foiţa subţire — și în orice caz, ele sînt mult mai mici decit orice varia- 
ție a cimpului.) Curentul în dreptunghi este 13. Obţinem, astfel, relaţia 
I(Bi — 87) = uo9l sau 


Bi — B = 0 9. (46) 


O foiţă de curent de densitate J determină o variaţie bruscă în acea compo- 
nentă a lui B care este paralelă cu suprafaţa şi perpendiculară pe 3. Aceasta 
vă poate reaminti de variaţia cimpului electric al unei sarcini superficiale. 
În acest caz, componenta perpendiculară a lui E este discontinuă, iar mări- 
mea discontinuităţii depinde de densitatea sarcinii superficiale. 

Dacă foiţa este singura sursă pe care o avem, atunci, bineînţeles, cimpul 
este simetric în raport cu foiţa. Bș este uo3/2 și B; este — uo9/2. Figura 
6.22, a ilustrează acest lucru. Alte situaţii, cînd efectul foiţei de curent se 
suprapune peste un cîmp creat de o altă sursă, sint arătate în figurile 6.22, d 
şi c. Presupunem două foiţe cu curenţi de suprafaţă egali şi de sens contrar, 


225 
15 — Electricitate şi magnetism vol. II 


I=9 


226 


Foiţă de curent 


ca în desenul în secţiune din figura 6.23, fără 
alte surse în apropiere. Direcţia curentului 
este perpendiculară pe planul figurii, ieşind 
din pagină în stinga și intrînd în pagină în 
dreapta. Cimpul dintre foiţe este uo 3, iar 
în afara lor nu există. Ceva asemănător 
întîlnim în două benzi sau plăci paralele 
parcurse de curent, aflate la o distanţă 
mică una de alta, comparativ cu lăţimea 
lor (fig. 6.24). Deseori, liniile folosite în 
distribuirea curenților de intensitate mare 
la staţiile de putere, au această formă. 


Aşa cum am remarcat şi în figura 6.19, 
B variază în secţiunea foiţei. Pentru una 
şi aceeaşi densitate superficială de curent 2, 
variaţia va fi cu atit mai bruscă cu cît 
foiţa este mai subţire. În capitolele 7 și 2, 
am întîlnit o situaţie foarte asemănătoare, 
atunci cînd am studiat discontinuitatea 
ce apare în componenta perpendiculară a 
lui E în cazul unei distribuții superficiale 
de sarcină. A prezentat interes, atunci, 
problema forţei ce acţionează asupra sarcinii 
superficiale şi o chestiune similară o ridi- 
căm aici. 

Considerăm o porţiune din foiţă de 
forma unui pătrat cu latura de 1 m. Curen- 
tul în această porţiune este și drumul 
parcurs de el este de 1 m, iar inducția 
medie a cimpului ce acţionează asupra 
acestui curent — presupunind că este uni- 
form distribuit în toată grosimea foiţei — 


este (Bi + B7). Prin urmare, forța ce 


acţionează asupra acestei distribuții de 
curent este: 


Forţa exercitată pe unitatea de suprafaţă a 


foiţei = = (B+ + 873. (47) 


Fig. 6.22. Cîteva tipuri posibile de cîmp magnetic 
total în apropierea unei foiţe străbătute de curent. 
Curentul este de-a lungul axei x (iese din planul 
figurii). (a) Cîmpul propriu al foiţei; (b) cîmpul 
foiţei suprapus peste un cîmp uniform, pe direcţia 
lui z (analog situaţiei din figura 6.21); (c) cîmpul 
foiței suprapus peste un cîmp uniform, avînd o altă 
orientare. În fiecare din cazuri, componenta Bz se 
schimbă cu ugl, la trecerea prin foiţă; componenta By 
nu se schimbă. 


B=0 B=0 
:z EI 
E „ | 
— 17 
ză E, 
A=! P=| 
=) 
3 E: 
„o =] 
[- F- 
E - 
o 8) 
Fig. 6.23. Cîmpul magnetic dintre două foiţe Fig. 6.24. Cîmpul magnetic al 
paralele, străbătute de curent. unei perechi de bare de cupru, 


străbătute de curenţi de sensuri 
contrare, reprezentate în secți- 
une transversală. 


Pe baza ecuaţiei (46), putem înlocui 3 cu (Bz — B7)/uo, astfel încît forţa 
exercitată pe unitatea de suprafață poate fi exprimată sub forma: 


+ - + - 
Forță pe ma.= (PE FE ]( 2 —82)- Arp — (83). (8) 

Forţa este perpendiculară la suprafaţă și proporţională cu aria, ca şi în 
cazul tensiunii produse de presiunea hidrostatică. Pentru a fi siguri de semn, 
putem să reprezentăm direcţia forţei într-un caz particular ca cel din figura 
6.23, de exemplu. Forţa ce acţionează asupra fiecărui conductor este îndrep- 
tată spre exterior. Este ca și cum regiunea de inducţie mare a cimpului 
ar fi o regiune cu presiune ridicată. Trebuie să avem în vedere că în 
determinarea acestei forţe, contează doar componenta lui B paralelă cu 
suprafaţa. 

Am considerat o foiţă infinită plană, dar lucrurile se petrec la fel şi în 
imediata apropiere a oricărei suprafeţe curbe. Oriunde vom întilni o varia- 
ţie a componentei paralele cu suprafaţa lui B, de la B, la B2, prin trece- 
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rea de pe o parte pe cealaltă a suprafeţei, vom putea trage nu numai con- 
cluzia că există o foiţă de curent, dar şi că perpendicular pe această supra- 
faţă se exercită o presiune egală cu (B? — B2)/2uo, măsurată în N/m?. Aceasta 
este o regulă de bază în magnetohidrodinamică, care studiază fluidele electro- 
conductoare — subiect ce interesează atit pe inginerii electrotehnişti cit şi 
pe astrofizicieni. 


6.7. CUM SE TRANSFORMĂ CÎMPURILE 


O foiţă cu sarcină superficială, care se deplasează parâlel cu ea însăși, 
constituie o suprafaţă de curent. Dacă densitatea de sarcină uniformă pe 
suprafaţă este o şi suprafaţa se deplasează cu viteza v, densitatea superfi- 
cială de curent este 2 = ov. Această idee simplă ne ajută să înţelegem 
cum se transformă mărimile ce caracterizează cîimpurile electric și magnetic 
cînd trecem de la un sistem de referinţă inerţial la altul. 

Să ne imaginăm două foiţe plane cu sarcină superficială, paralele cu 
planul zz ca în figura 6.25. Din nou, reprezentăm doar porţiuni din aceste 
suprafeţe, suprafeţele fiind infinit mari. În sistemul de referinţă inerţial F, 
cu coordonatele z, y și z, densitatea superficială de sarcină este o, pe-una 
din foiţe și —o, pe cealaltă. În acest sistem, intensitatea cimpului electric 
uniform E este îndreptată în sensul pozitiv al axei y şi, conform legii lui 
Gauss intensitatea cimpului este, ca de obicei, egală cu: 


Bat (49) 


Fig. 6.25. Sistemul de referință F', văzut de un observator aflat în F, se mișcă cu o viteză v 
în sensul pozitiv al axei X. Foiţele încărcate se mișcă cu viteza v,, pentru un observator 
aflat în 


În acest sistem de referinţă F, ambele foiţe se mișcă în sensul pozitiv 
al axei z cu viteza vo, astfel încît avem o pereche de foițe de curent. Densi- 
tatea superficială de curent într-o foiţă este + = 070 şi în cealaltă, egală şi 
de semn contrar. Ca şi în cazul reprezentat în figura 6.21, inducția între două 
asemenea foiţe de curent este 


B, = uo Ia = u90v0- (50) 


Sistemul de referinţă inerţial F', privit din F, se mişcă cu viteza v în 
sensul pozitiv al axei z. Ce intensități va măsura un observator aflat în F'? 
Pentru a răspunde, trebuie să știm doar cum arată sursele acestor cîmpuri 
în F'. 

În F” viteza foiţelor încărcate pe direcția z' este v, şi este dată de regula 
de compunere a vitezelor 

Pe Lu Ie d = Bo — 8 (51) 


9 = ———— = . 
1 — vou/c? 1 — BB 

În acest sistem apare o contracție Lorentz a densităţii de sarcină, exact 
ca în exemplul întîlnit în paragraful 5.9, a distribuţiilor liniare de sarcină 
în mișcare. Repetind aceleași raționamente, obținem că densitatea în sis- 
temul de referință legat de purtătorii de sarcini, aflat în repaus, este 
o(1 — v2/c2)!? sau o/yo şi prin urmare, densitatea în sistemul de refe- 
rință F” este 


pi dia (52) 
Yo 
Ca de obicei, yo = (1 — v02/c2)-12. Pe baza ecuaţiei (51) putem eli- 
mina yo, exprimindu-l în funcţie de fo şi & sau de yo şi y. Ca urmare, obţi- 
nem: 


o' = oy(1 — BB) (53) 
Densitatea superficială de curent în sistemul de referinţă F” este, prin urmare, 
3 = o"; = ax — Bap)e Be 28. = axy(eo — v). (54) 

1 — BoB 


Ştim, acum, cum arată sursele în sistemul F” și deci ştim cum trebuie să 
fie cimpurile în acest sistem. Afirmiînd aceasta, apelăm din nou la postulatul 
teoriei relativităţii. Legile fizicii sint echivalente în toate sistemele de refe- 
rinţă inerţiale şi aceasta se referă şi la formulele ce leagă intensitatea cimpului 
electric de densitatea de sarcină superficială şi inducția magnetică de densi- 
tatea superficială de curent. Rezultă că: 


= [e = ema co 


E, 
B; = uo9' = Y[poo0o == ai] 2]. (56) 


cj 


Revenind la valorile lui E, și B, din ecuaţiile (49) şi (50), observăm că 
rezultatele noastre pot fi scrise sub forma: 


E = Y(Eu — c8B,) 


B, = (8. — 185). (50 
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Dacă „sandwich“-ul foiţelor de curent ar fi fost orientat paralel cu planul zy, 
în loc de zz, am fi obținut relaţiile ce leagă E, cu E, şi B, şi pe B, cu B, 
şi E,. Forma relaţiilor este, bineînţeles, aceeaşi ca mai sus, dar dacă am 
urmări direcțiile, am găsi diferenţe în semne ce decurg din regulile pentru 
aflarea sensului lui B. 

Mai rămîne să găsim cum se schimbă componentele cîmpului pe direcţia 
mișcării. În paragraful 5.5 am văzut că componenta longitudinală a lui E 
are aceeași valoare în ambele sisteme de referinţă. Dacă acest lucru este 
valabil și pentru componenta longitudinală a lui-B, se poate arăta în felul 
următor. Presupunem că componenta longitudinală a lui B şi anume B 
(fig. 6.25) este produsă de solenoidul din jurul axei z, în sistemul de referinţă F. 
Inducţia cîmpului în interiorul solenoidului depinde, după cum știm, 
numai de intensitatea curentului J/ din conductor, care reprezintă numărul 
de purtători de sarcină pe secundă, și de n — numărul înfăşurărilor pe uni- 
tatea de lungime. În sistemul de referință F”, solenoidul va, suferi contracția 
Lorentz, astfel încît numărul înfăşurărilor pe unitatea de lungime va, fi mai 
mare în acest sistem. Intensitatea curentului, în schimb, pentru observa- 
torul din sistemul F”, va fi mai mică întrucît, din punctul său de vedere, 
observatorul din / a măsurat intensitatea curentului numărind electronii 
ce treceau printr-un punct al conductorului într-o secundă, folosind un ceas 
ce mergea mai încet. Astfel, dilatarea timpului anulează contracția lungimii 
în produsul uonJ. Într-adevăr, orice mărime avind dimensiunile (lungime j-1x 
x (timp)'! rămîne neschimbată în transformarea Lorentz. Astfel, B, = B.. 


Să ne amintim discuţiile făcute la ecuaţia (5.6) din capitolul 5. Proprie- 
tățile cimpului, exprimate în legile de transformare, sînt proprietăţi locale. 
Valorile lui E şi B, într-un punct din sistemul de coordonate spaţiu-timp, 
într-un sistem de referinţă trebuie să determine în mod univoc componentele 
intensității cîimpului, observate într-un alt sistem de referinţă, într-un punct 
de aceleași coordonate spaţiu-timp. Prin urmare, faptul că în demonstraţia 
noastră am folosit un tip de sursă deosebit de simplu (foiţe paralele uniform 
încărcate) nu compromite în nici un fel generalitatea rezultatelor noastre. 
Am ajuns, de fapt, la legile generale de transformare pentru toate compo- 
nentele intensității cîmpului electric și ale inducției magnetice, indiferent de 
natura sau configuraţia lor. 

Dăm mai jos toate formulele de transformare. Toate mărimile notate 
cu prim sînt măsurate în sistemul F”, care se deplasează în sensul pozitiv al 
axei z, cu viteza v faţă de sistemul F. Mărimile fără prim sînt rezultatele 
măsurătorilor făcute în sistemul F. Ca de obicei, 6 =/c și y = (1—f2)-12. 


E, = Ex Ey = v(Ey — c8B,) E, = v(E + cBB,) 


B= Be BB+ 1 8E) BB, 48| CO 


Ecuațiile încadrate ne relevă un fapt uluitor — simetria relaţiilor lui E 
şi B. Dacă tipograful ar fi înlocuit din greșeală peste tot pe E' cu B' și 
pe y' cu z', s-ar fi obţinut exact aceleaşi ecuaţii! Pină acum am considerat 
că magnetismul este un fel de efect „de ordinul doi“ al schimbărilor relativiste 
în cîmpurile electrice ale purtătorilor de sarcină în mişcare. Evident, feno- 
menele magnetice pe care le întîlnim în natură sint net diferite de fenomenele 
electrice. Lumea înconjurătoare nu este nici pe departe simetrică în ceea ce 
priveşte electricitatea şi magnetismul. Și cu toate acestea, excluzind sursele, 


230 


găsim că cîmpurile caracterizate prin E și B sint legate între ele într-un mod 
cît se poate de simetric. 

Se pare de asemenea că cimpul electric și magnetic sînt, într-o oarecare 
măsură, aspecte sau componente diferite ale aceleiaşi entităţi. Putem vorbi 
despre cîmpul electromagnetic şi să considerăm că E, Ey, E, B., By și B2 
sint şase componente ale acestui cimp. Același cimp, studiat în diferite sis- 
teme de referință inerţiale, va fi reprezentat de diferite grupuri de valori 
ale acestor componente, la fel cum un vector este dat de componente dife- 
rite în diferitele sisteme de coordonate ce se rotesc unele faţă de altele. Totuşi, 
din punct de vedere matematic, cimpul electromagnetic nu este un vector 
ci mai curind ceva numit tensor. Totalitatea ecuaţiilor încadrate reprezintă 
relaţiile de transformare ale componentelor unui asemenea tensor cînd trecem 
de la un sistem de referință la altul. Nu vom dezvolta aici limbajul mate- 
matic. De fapt, ne vom întoarce acum la vechiul nostru mod de a considera 
cimpul electric ca un cîmp vectorial și cimpul magnetic un alt cimp vectorial 
cuplat cu primul — chestiune pe care o vom studia în capitolul 7. Pentru a 
dezvolta scurta remarcă făcută asupra entității cimp electromagnetic, care 
poate fi reprezentat în spaţiul cvadridimensional spaţiu-timp, trebuie să 
acumulăm cunoștințe mai aprofundate. 

Transformările date de ecuaţiile (58) duc la relaţii uluitor de simple 
într-o serie întreagă de cazuri. Să presupunem că într-un sistem de referință, 
să spunem cel cu coordonate „fără prim“, inducția magnetică B este zero 
peste tot. Atunci cimpurile, observate în celălalt sistem de coordonate, au 
componentele: 


Ea = Ex Es = YEs E, = YE, 


4 A (59) 
Xe a BYE,. 


B=0 B= BE, B; 
c 


Aceasta implică o anumită relaţie între intensitatea cimpului electric şiinduc- 
ţia magnetică, valabilă în orice punct al sistemului de coordonate „cu prim“, 
şi anume: 


B=0 B,=1BE, Bi —BE; (60) 
Reamintindu-ne că, în acest caz, viteza sistemului „fără prim“, văzut din 
sistemul de coordonate „cu prim“, este un vector orientat în sensul negativ 


al axei z', putem scrie relația de mai sus ca un produs vectorial, obţinînd 
astfel o regulă mult mai generală: 


(61) 


p' — ( X.) x pg” (dacă B = 0 în oricare punct 
ce al unui sistem de referință) 


v' reprezintă aici viteza, observată din sistemul „cu prim“, a acelui sistem 
de referinţă în care B este zero. 

Exact în acelaşi mod, deducem din ecuaţia (58) că dacă E = 0 în orice 
punct al unui sistem de referinţă, pe care îl vom numi „fără prim“, atunci 
în celălalt sistem de referință 


(62) 


îi ii 4) > p' (dacă E = 0 în oricare punct 
e al unui sistem de referință) 
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Aici, ca şi în ecuaţia (61), v' este viteza sistemului „fără prim“ (în acest caz, 
cel în care E este peste tot zero) văzută din sistemul „cu prim“. Restricţiile 
ecuaţiilor încadrate (61) și (62) sint, desigur, destul de severe. De cele mai 
- multe ori nu ezistă asemenea sisteme de referinţă în care B să fie zero peste 
tot și nici asemenea sisteme în care densitatea de sarcină electrică şi prin urmare 
şi E, să fie nulă peste tot. 

Întrucît ecuaţia (61) conţine numai mărimi măsurate în acelaşi sistem 
de referinţă, este uşor de aplicat la cîmpurile ce variază în spaţiu“, fără e 
ține seama de restricţii. 

Un exemplu bun îl constituie cîmpul unei sarcini punctiforme g ce se 
mişcă cu viteză constantă, problemă studiată în capitolul 5. Să luăm siste- 
mul de referinţă în care sarcina este în repaus ca sistemul „fără prim“. În 
acest sistem, bineînţeles, nu există cîmp magnetic. Ecuația (61) ne spune că, 
în sistemul „laboratorului“ în care sarcina se mişcă cu viteza 7, trebuie 
să existe un cîmp magnetic perpendicular pe cîmpul electric şi pe direcţia 
de mișcare. Noi am găsit forma exactă a cimpului electric în acest sistem. 
Ştim că cîmpul pornește radial de la poziţia 
instantanee a sarcinii şi valoarea intensității 
lui este dată de ecuaţia (5.12). Liniile 
cîmpului magnetic trebuie să fie cercuri în 
jurul direcţiei de mișcare, așa cum sînt 
schematic reprezentate în figura 6.26. Cind 
viteza sarcinii este mare, astiel încît y > 1, 
„spiţele“ radiale care sînt liniile cîmpului 
electric se string într-un disc subţire. Liniile 
circulare ale cimpului magnetic se concen- 
trează de asemenea în acest disc. 

Pornind de la legea lui Coulomb, în 
ultimele două capitole am parcurs un drum 
lung. Am urmărit, totuși, pas cu pas cerin- 
țele teoriei relativităţii și ale invarianţei de 
sarcină. Începem să înţelegem că existenţa 
cîmpului magnetic şi curioasa sa relație sime- 
trică cu cîmpul electric este o consecinţă 


Fig. 6.26. Cîmpurile electrice și magnetice ale unui 
purtător de sarcină aflat în mișcare uniformă, la un 
moment dat. 


* Pentru cîmpurile variabile în spaţiu, sensul ec. (58) este următorul: E” 
(2, y',2,t) = E (z,y,z,t) etc. Prin urmare, dacă vrem să calculăm cîmpurile, observate 
într-un punct oarecare al sistemului de referinţă „cu prim“ la momentul +, trebuie să 
luăm pentru fiecare punct (2, y',2") timpul t care depinde de z',y',z,t' și coordonatele 
z, y, 2 care sînt legate de z',y',z", t'. Astfel sînt, de exemplu, valorile lui Bz şi B, în 
d ră t, în acel punct (z,y,z) care se mișcă spre dreapta în ultima ecuaţie 
ncadrată. 
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necesară a acestor principii generale. Reamintim din nou cititorului că n-am 
urmărit deloc în expunere ordinea cronologică a descoperirii și explicării 
legilor electromagnetismului. Unul din aspectele legăturii dintre cîmpurile 
electrice și magnetice, care este prezentat în ecuaţia (58), a fost pus în evi- 
denţă în experienţele lui Michael Faraday cu curenţii electrici variabili. 
Aceasta s-a întimplat cu 75 de ani înainte ca cineva să se fi gindit să scrie 
ecuații analoge celor încadrate. 


Despre efectul magnetic al convecţiei electrice* 
(American Journal of Science (3), XV, 30—38, 1878) 


Experiențele descrise în acest articol au fost făcute cu scopul de a stabili, dacă un 
corp electrizat în mișcare produce efecte magnetice. Se pare că nu există o bază teoretică 
pe care să putem fundamenta problema, întrucît acțiunea magnetică a unui curent electric 
de conducţie poate fi atribuită unei interacțiuni dintre conductor şi curent. Deci o experiență 
este binevenită. Profesorul Maxwell, în lucrarea sa „Tratat asupra electricităţii“, punctul 
770, a calculat acţiunea magnetică a unei suprafeţe electrizate în mișcare, dar că acţiunea 
există nu a fost încă verificat experimental sau teoretic. 

Aparatura folosită consta dintr-un disc de ebonită cu diametrul de 21,1 cm și grosimea 
de 0,5 cm, care putea fi rotit în jurul unui ax vertical cu o viteză de 61 rotații pe secundă. 
Pe ambele părţi ale discului, la distanţe de 0,6 cm s-au fixat plăci de sticlă cu diametrul 
de 38,9 cm şi cu un orificiu în centru de diametru 7,8 cm. Discul de ebonită a fost aurit 
pe ambele părţi, iar plăcile de sticlă aveau pe o parte inele aurite cu diametrele exterior 
și interior 24,0 cm, respectiv 8,9 cm. Părţile aurite puteau fi apropiate sau îndepărtate de 
discul ce se rotea dar, de obicei, erau apropiate astfel încît calculele să se simplifice şi să nu 
existe incertitudini cu privire la electrizare. Plăcile exterioare erau, în mod obișnuit, legate 
la pămînt și discul interior la o baterie electrică, cu ajutorul unui ac care se găsea la distanţa 
de 1/30 cm de margine şi era îndreptat spre ea. Întrucît marginea era lată, acul nu se descărca 
deşi între el şi margine exista o diferenţă de potenţial. Între bateria electrică -și disc... 


6.8. EXPERIENŢA LUI ROWLAND 


Aşa cum am remarcat în paragraful 5.9, cu o sută de ani în urmă, nu 
era evident că un curent ce trece printr-un conductor și un purtător de sar- 
cină electrică în mişcare sint în esenţă surse identice ale cimpului magnetic. 
Ideea unităţii dintre electricitate şi magnetism, care decurgea din lucrarea 
lui Maxwell, sugera că orice purtător de sarcină în mişcare trebuie să creeze 
un cimp magnetic, dar era greu de dovedit experimental. 


* Experiențele descrise au fost făcute în laboratorul Universităţii din Berlin, prin 
amabilitatea profesorului Helmholtz, desăvirşirea lor datorindu-se în mare măsură sfatu- 
rilor sale. Ideea experienţei mi-a apărut pentru prima oară în 1868, notind-o cu această 
dată într-un carnet de note. 
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Fig. 6.27. Părţile componente esenţiale 
ale aparatului lui Rowland. În tubul din 
stînga sînt atîrnate în poziţie orizontală 
două ace magnetice scurte, 


Faptul că 0 foiţă încărcată electrostatic, aflată în mișcare, produce un 
cimp magnetic a fost demonstrat pentru prima oară de Henry Rowland, 
marele fizician american recunoscut pentru perfecțiunea reţelei sale de 
difracție. Rowland a făcut multe măsurători electrice ingenioase şi precise, dar 
nici una nu i-a încercat atit de dur virtuozitatea experimentală ca detectarea 
şi măsurarea cimpului magnetic a unui disc încărcat ce se rotea. Cimpul 
ce trebuia detectat, era aproximativ, de ordinul 10”5 din valoarea cîmpului 
pămintesc — o experienţă formidabilă chiar cu aparatura actuală! În figura 
6.27 este redată o schiță a aparaturii lui Rowland şi este reprodusă prima 
pagină a articolului în care-și descrie experienţa. Cu zece ani inaintea desco- 
peririi undelor electromagnetice de către Hertz, a aa lui Rowland au 
constituit o bază, deși mai puţin dramatică, pentru teoria cimpului electro- 
magnetic a lui Maxwell. 


6.9. CONDUCTIBILITATEA ELECTRICĂ 
ÎNTR-UN CÎMP MAGNETIC: EFECTUL HALL 


Dacă printr-un conductor, aflat în cimp magnetic, trece un curent elec- 
tric, asupra purtătorilor de sarcină în mişcare acţionează direct forţa 9v x B. 
Noi observăm, totuşi, o forță ce acţionează asupra conductorului ca un întreg. 
Să vedem de ce se întimplă așa. În figura 6.28, a este reprezentată o secţiune 
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printr-o bară metalică străbătută de 
un curent continuu. Sub acţiunea unui 
cimp de intensitate E, electronii se în- 
dreaptă spre stinga cu o viteză medie î, 
care are aceeași semnificaţie ca 2 în 
discuţia noastră din capitolul 4. Elec- 
tronii de conducţie sînt reprezentați, 
foarte schematizat, prin puncte albe. 
Punctele negre sint ionii pozitivi ce 
formează rețeaua cristalină rigidă a 
barei metalice solide. Întrucît elec- 
tronii sînt negativi, curentul este pe 
direcţia axei y. Ca de obicei, densi- 
tatea de curent J şi intensitatea cim- 
pului E sînt legate prin conducti- 
vitatea co a metalului: J=ocE. În 
figura 6.28, a nu există alt cîmp mag- 
netic în afara celui creat de curentul 
însuşi şi pe care-l vom neglija. Acum 
conectăm un cimp extern B pe direcţia 
axei z. Starea :de; mişcare imediat 
după asta este arătată în figura 6.28, d. 
Electronii sînt deviaţi în jos. Dar 
întrucît ei nu pot trece dincolo de mar- 
ginea barei, ei se string, pur şi simplu, 
acolo pînă cînd excesul de sarcini nega- 
tive de pe marginea inferioară a barei 
şi excesul corespunzător de sarcini 
pozitive de pe marginea superioară a 
barei creează un cîmp electric E, în 
care forţa de mărime eE,, îndreptată 
în sus, echilibrează forța eB, îndrep- 
tată în jos. În starea staţionară (care 
se atinge foarte repede!) mișcarea, în 
medie, este din nou orizontală și în 
interiorul metalului există acest cimp 
electric transversal E, aşa cum se 
observă în sistemul de coordonate 
legat de reţeaua cristalină a metalului 
(fig. 6.28, c). Acest cîmp determină 
acțiunea unei forţe, îndreptate în jos, 
asupra ionilor pozitivi. lată cum forţa 
(—ev x B), ce acţionează asupra elec- 
tronilor, trece asupra barei solide. 
Bara, bineînţeles, se sprijină de supor- 
tul ei — dacă acesta există, şi dacă nu, 
se deplasează accelerat în jos. 
Existenţa cimpului transversal E, 
poate fi demonstrată direct prin me- 
tode electrice (fig. 6.29). Firele se 
conectează la punctele P, şi P2 de pe 


Surplus de sarcină negativă 


Fig. 6.28. (a) Printr-o bară metalică 
trece un curent, Este arătată doar o 
porțiune mică din bară. Electronii de 
conducţie sînt reprezentaţi (bineînţeles, 
nu în mărime naturală și nici numărul 
real) prin puncte albe, ionii pozitivi 
ai reţelei cristaline — prin puncte 
negre. Săgeţile indică viteza medie v 
de mișcare a electronilor. 


-(b) În direcţia lui x, se aplică un cîmp 


magnetic, deviind (la început) electronii 
în jos. Ag, 
(c) Perturbarea distribuţiei de sarcini 
dă naștere unui cîmp electric transver- 
sal Et. În acest cîmp, ionii pozitivi aflaţi 
în repaus, sînt supuși acţiunii unei 
forțe îndreptate în jos. 
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Fig. 6.29. Efectul Hall. Cînd 
unui conductor străbătut de 
curent, i se aplică un cîmp 
magnetic perpendicular, între 
punctele aflate la extremită- 
ţile barei ia naștere o dife- 
renţă de potențial; în absența 
cîmpului, aceste puncte se 
găsesc la același potenţial. 
Aceasta corespunde existen- 
ţei cîmpului E: în interiorul 
barei.  Măsurînd tensiunea 
Hall, se poate determina nu- 

y mărul purtătorilor de sarcină 
>= Spre galvanometru dintr-un cm? și semnul lor. 


marginile opuse ale barei; punctele de contact se aleg cu grijă astfel încit 
să aibă același potenţial cînd prin bară trece un curent și inducția B este 
zero. Firele se leagă la un galvanometru. După conectarea cimpului mag- 
netic de inducţie B, în circuit apare un curent continuu indicind faptul că 
P, şi Pa nu mai sînt la același potenţial. De fapt, în sistemul descris, P, 
se găseşte la potenţial pozitiv față de Pe. 

Acest efect a fost descoperit în 1879 de E.H. Hall, care a fost elevul 
lui Rowland la Universitatea lui John Hopkins. În vremea aceea nimeni nu 
înțelegea mecanismul conductibilității în metale. Nici electronul nu era 
„cunoscut. Efectul Hall apărea ca un fenomen foarte util. În cercetările actu- 
ale asupra conductibilităţii electrice, mai ales în semiconductori, măsurătorile 
de efect Hall sînt indispensabile. 

Am văzut că cimpul magnetic al unui curent ca şi forţa ce acţionează 
asupra unui conductor străbătut de curent aflat într-un cimp extern, sînt 
independente de particularităţile procesului de conductibilitate. Totuşi, efec- 
tul Hall ne relevă cite ceva despre natura purtătorilor de sarcină. Observaţi 
că dacă curentul în bara din figura 6.28 s-ar fi datorat purtătorilor de sarcină 
pozitivi ce se mișcă spre dreapta, atunci ar fi luat naştere un cimp trans 
versal E, de sens opus. Astfel, semnul „diferenţei de potenţial Hall“ dintre 
Pa şi Pe ne spune dacă purtătorii de sarcină sint pozitivi sau negativi. Canti- 
tativ, mărimea cîmpului transversal E, este dată de egalitatea 


gE, = q5B sau E, =5B. (63) 

Pe de altă parte, viteza medie a purtătorului 5 este legată de densitatea 
de curent J prin ecuaţia 

J = n, (64) 

unde n — este numărul purtătorilor de sarcină din unitatea de volum, fiecare 

avind sarcina g. Combinind ecuaţiile (63) şi (64), îl putem elimina pe î. 


E, = 2) JB. (65) 


E, J şi B pot fi măsuraţi cu ajutorul unei scheme ca cea din figura 6.29. 
E, este chiar diferenţa de potenţial dintre P, şi Pa împărţită la înălțimea 
barei. J este intensitatea totală a curentului împărţită la aria secţiunii trans- 
versale. În acest fel putem obţine (1/ng). Acest factor este numit „coefi- 
cientul Hall“ al substanţei. Pentru multe metale coeficientul Hall are apro- 
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ximativ acea valoare care ar fi fost de aşteptat dacă ar exista un electron 
de conducţie per atom și cu semnul efectului care indică că purtătorii de 
sarcină sînt într-adevăr negativi. Dar unele metale au coeficienți Hall de 
semn opus| Acesta a rămas un paradox pină cind a fost explicat de teoria 
cuantică electronică a metalelor. 


Un mod de a măsura cu pre- 
cizie cimpul magnetic. 


Problema 6.2. 


PROBLEME 


6.1. În circuitul din figura 5.1, b trece un curent de 
30 A. Conductorii paralelei se găsesc la 5 cm depărtare. 
Ce forţă se exercită pe unitatea de lungime a unuia din 
conductori? 


6.2. Figura reprezintă o bobină dreptunghiulară sus- 
pendată de braţul unei balanţe analitice. Ea se găsește 
între polii unui electromagnet, planul bobinei fiind paralel 
cu feţele polilor. Cîimpul magnetic este uniform în regiunea 
polilor și neglijabil în vecinătatea marginii superioare a 
conductorului. Bobina are 15 înfășurări şi lăţimea de 
8 cm. Se echilibrează sistemul și apoi se trece un curent 
de intensitate 0,500 A prin bobină. Care este inducția 
magnetică B în tesla, dacă balanţa se reechilibrează 
punînd pe platanul din dreapta 60,5 g? Această metodă, 
perfecționată, a fost utilizată de Biroul Naţional de 
Standarde pentru măsurători foarte precise ale inducției 
magnetice. 
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Cimpul magnetic produs de 
un electron ce se mișcă într-un 
atom, 


Cimpul magnetic în conduc- 
tori coaziali. 


Să construim un  solenoid. 
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6.8. Considerăm cîmpul magnetic al unei bucle circu- 
lare parcurse de curent, care în punctele de pe axa buclei 
este dat de ecuaţia (41). Calculaţi integrala în cîmp 
de-alungul axei de la — co la oo, verificind formula 
generală. 


Ș n-as == pă 


De ce putem neglija drumul de „întoarcere“ ce închide 
bucla? 


6.4. Un conductor lung este curbat în formă de agrafă 
ca în figură. Găsiţi o expresie exactă a inducției mag- 
netice în punctul P aflat în centrul semicercului. 


Problema 6.4. 


6.5. Un atom de hidrogen este format dintr-un proton 
şi un electron care poate fi considerat (în unele cazuri) 
că se mişcă pe o orbită circulară în jurul protonului de 
rază ap = fi:/me? = 0,53*10-% m, cu viteza v=e?/Â. 
Aici e este sarcina electrică egală cu 1,6*10-, C, 4 = 
= 104 J.s este constanta lui Planck raportată la 27 
şi m este masa electronului. La ce intensitate a curentu- 
lui corespunde această sarcină aflată în mişcare circulară? 
Care este inducția magnetică, exprimată în tesla, creată 
de mişcarea electronului, în apropierea protonului? 


6.6. Conductorii ce transportă curenţi de intensitate 
5000 A la un magnet mare sint făcuţi în modul următor: 
O bară de aluminiu de diametru 5 cm este îmbrăcată 
într-un cilindru de aluminiu cu diametrul interior de 
7 cm și cel exterior de 9 cm. (Spaţiul inelar dintre bară 
şi cilindru este umplut cu ulei fluid în scopul izolării 
termice). Prin secţiunea fiecărui conductor densitatea 
de curent va fi practic constantă. Calculaţi şi reprezentaţi 
grafic inducția magnetică B(T) în funcţie de distanța 
de la axă pînă la un punct de pe conductorul exterior, 
exprimată în cm. (Ciîmpul magnetic nu trebuie să 
fie afectat nici de prezența aluminiului, nici de u 
uleiului — vezi observaţia din josul paginii de la para- 
graful 6.1). 


6.7. Pe un cilindru cu diametrul de 6 cm se înfăşoară 
într-un singur strat un fir de cupru. Lungimea solenoi- 
dului este de 3 cm şi pe fiecare centimetru sînt 5 spire. 
Firul de cupru are diametrul de 0,163 cm şi o rezistenţă 
de 0,010 Q/m la 75*C (ne așteptăm ca bobina să se 


Transformare de cimp. 


Un conductor ce se mișcă 
într-un cimp magnetic. 


Transformare de cimp la 
viteză mică. 


Cei doi invarianţi ai trans- 
formărilor de cimp. Rezultatul 
obținut ne va folosi în discu- 
țuile asupra undelor electro- 
magnetice de la sfirșitul capi- 
tolului 7. 


încălzească!). Dacă acest solenoid este conectat la un 


generator de 24 V, care va fi inducția magnetică 


în solenoid, exprimată în tesla, și puterea disipată 
(în W)? 
R: 5,20 * 10-2T; 2000 W. 


6.8. În apropierea originii sistemului de axe de coordo- 
nate z,y,z există un cîmp electric E de intensitate 
10% V/m, a cărui direcţie face un unghi de 30” cu axa 
z şi 60” cu axa y. Sistemul de referință F” are axele 
paralele cu acesta, dar se mișcă în sensul pozitiv al axei 
cu o viteză de 0,6 c. Găsiţi direcţia şi intensitatea cîmpului 
electric ce va fi măsurat de un observator aflat în sis- 
temul F”. Ce cîmp magnetic va observa acesta? 


6.9. Viteza unui curent oceanic într-o regiune în care 
componenta verticală a cîmpului magnetic pămîntesc 
este de 0,35.10-4T este de aproximativ 1 m/s. Con- 
ductivitatea apei de mare în această regiune este de 4 
(9 -* m). Presupunînd că în afară de termenul datorat 
mișcării (v x B) nu există altă componentă orizontală a 
cîmpului E, găsiţi densitatea curentului electric orizontal 
(în A/m?). Dacă aţi transporta, cu această viteză, o 
sticlă cu apă de mare prin cîmpul pămiîntesc, ar trece 
un asemenea curent prin ea? 


6.10. Pentru viteze mici în comparaţie cu c, transfor- 
marea cîmpului poate fi scrisă într-o formă foarte simplă. 


E'=RBR+YxB;B'=B-—vxE, 


unde v este viteza cu care sistemul de coordonate „cu 
prim“ se mișcă faţă de sistemul de coordonate „fără 


A 

prim“. Fie v = xfBe corespunzător cazului particular 
descris de ecuaţiile (58) şi arătaţi că ecuaţiile de mai 
sus dau rezultate în concordanţă cu ecuaţiile (58) cu o 
aproximaţie de (1 — 62)1/2 2: 1. Fie sistemul „cu prim“ 
un avion cu reacţie ce zboară în direcţia nord a cîmpului 
magnetic, într-o regiune în care intensitatea cîmpului 
magnetic pămintesc este de 0,4 * 10-4 tesla şi face un 
unghi de 30” cu verticala, fiind îndreptat în jos ca în 
emisfera nordică. Care este direcţia componentei cîmpului 
electric, ce ia naștere în urma mișcării în cîmpul mag- 
netic, în sistemul de coordonate legat de avion? Care 
este intensitatea exprimată în V/m? 


6.11. Folosind ecuaţiile (58), demonstrați că E-B 
este un invariant la transformările Lorentz. Adică, demon- 
straţi că dacă E - B are o anumită vaYoare într-un sistem 
de referinţă inerţial, are aceeași valoare în toate sistemele 
de referință  inerţiale. Demonstraţi de asemenea că 
E? — B2 este invariant la transformările Lorentz. 


6.12. Încercaţi să vă imaginaţi un potenţial vector 
care să corespundă unui cîmp uniform în direcţia lui z: 
+ 

BE NB, =0, Bz =B 
6.13. Observaţi că potenţiaiul vector A este legat de 


inducția magnetică B în același mod în care B este legat 
de densitatea de curent J. Adică, rot A=B, iar 
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Problemă pentru discuţie. 


Forţa ce acţionează între doi 
purtători de sarcină ce se 
mişcă paralel, unul lingă altul. 
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rot B —ugd.Ce condiţie îi corespunde lui A dacă integrala 
de linie din B, pe orice contur închis, este u, înmulţit 
cu intensitatea curentului din interiorul acestui contur? 
Să considerăm cimpul magnetic al unei bare de metal 
cilindrice lungi, străbătute de un curent uniform distri- 
buit pe secţiunea transversală și paralel cu axa. Cunoașteţi 
cîmpul unei asemenea distribuții de curent. Schiţaţi 
distribuţia de curent și liniile cîmpului magnetic. Folo- 
sind, acum, analogia menţionată, găsiţi un potenţial vector 
şi variaţia lui cu cîmpul unui solenoid infinit lung. Este 
util de remarcat că în acest caz, potenţialul vector nu 
este nul în regiunea în care cîmpul magnetic este zero. 


6.14. Întrucit filamente paralele parcurse de curent se 
atrag reciproc, putem crede că curentul ce trece prin 
bara solidă, ca în conductorul înterior din problema 6.6, 
are tendința să se concentreze în apropierea axei barei. 
Adică, electronii de conducţie în loc să se distribuie 
uniform în interiorul metalului, așa cum se întimplă de 
obicei, se string în jurul axului şi cea mai mare parte a 
curentului se va găsi aici. Cum credeţi că puteţi preveni 
acest lucru? Se întîmplă în general așa? Dacă un ase- 
menea efect există, puteţi sugera o experienţă care să-l 
detecteze? 


6.15. Într-un tub catodic, considerăm doi electroni 
ce se mișcă paralel, unul lîngă altul, cu aceeaşi viteză v. 
Distanţa dintre ei, măsurată perpendicular „pe direcţia 
vitezei lor, este r. Ce forţă acţionează asupră unuia din 
ei, aflat în prezenţa celuilalt, observată în sistemul labo- 
ratorului? Dacă v ar fi fost foarte mic în comparaţie 
cu c, răspunsul ar fi fost simplu e2/r?. Dar dacă v nu 
este mic, trebuie să fiţi prudenţi. 

a) Pentru a găsi răspunsul, cel mai simplu se pro- 
cedează astfel: recurgem la sistemul de referinţă ce se 
mişcă împreună cu electronii. În acest sistem, cei doi 
electroni se află în repaus, distanța dintre ei este tot r 
(de ce?) și forța este chiar e?/r?. Folosind, acum, legea 
de transformare a forţei (ec. 5.31), transformăm forţa în 
sistemul de referinţă al laboratorului. (Fiţi atenţi cu 
privire la notarea sistemului „cu prim“; este forţa mai 
mare sau mai mică în sistemul laboratorului decît forţa 
în sistemul electronului?) 

b) Este posibil să obţineţi acelaşi răspuns lucrînd 
numai în sistemul laboratorului. În sistemul laborato- 
rului, pentru o poziţie instantanee a electronului 7, există 
şi cîmpul electric şi magnetic produs de electronul 2 
(v. fig. 6.26). Calculaţi forţa totală exercitată asupra 
electronului 7, care se mişcă cu viteza v prin aceste 
cîmpuri şi arătaţi că obţineţi acelaşi rezultat ca în (a). 
Arătaţi într-o diagramă direcţiile cîmpurilor şi forţelor. 

c) Ce puteţi spune, în lumina celor prezentate, despre 
forţa dintre doi electroni, ce se mișcă unul lingă altul, 
în limita v—c? 


Capitolul 7 


Inducţia electromagnetică 
şi ecuaţiile lui Maxwell 


7.1. Descoperirea lui Faraday 

7.2. 0 bară conductoare se deplasează printr-un cîmp magnetic uniform 
7.8. 0 buclă se deplasează printr-un cîmp magnetic neuniform 
7.4. 0 buclă staționară cu sursa cîmpului în mișcare 

7.5. O lege generală a inducției 

7.6. Inductanţa mutuală 

7.7. O teoremă de „reciprocitate“ 

7.8. Autoinducţia 

7.9. Un circuit care conţine autoinductanță 

7.10. Energia înmagazinată în cîmpul magnetic 

7.11. „Ceva lipseşte“ 

7.12. Curentul de deplasare 

7.18. Ecuațiile lui Maxwell 


Probleme 


18 — Electricitate şi magnetism vol. II 


SSE LERE 
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7.1. DESCOPERIREA LUI FARADAY 


4. Puterea pe care o are electricitatea de tensiune de a produce o stare elec- 
trică opusă în vecinătatea ei a fost exprimată prin termenul general de /nducţie 
care, deoarece a intrat în limbajul ştiinţific, poate de asemenea să fie folosit în mod 
propriu cu același sens general pentru a exprima puterea pe care o au curenţii elec- 
trici de a induce orice stare particulară în materia din vecinătatea lor imediată, 
altfel neutră. Cu acest înţeles intenţionez să-l folosesc în lucrarea de faţă. 

2. Anumite efecte ale inducției curenților electrici au fost deja recunoscute şi 
descrise: ca acelea de magnetizare, experienţele lui Amptre de a aduce un disc de 
cupru lîngă o spirală plană, repetarea cu electromagneţi a extraordinarelor experienţe 
ale lui Arago şi, poate, cîteva altele. Totuși apărea improbabil ca acestea să poată fi 
toate efectele pe care inducția prin curenţi le-ar putea produce; în mod special deoarece, 
renunţiînd la fier, aproape toate dintre ele dispar, în timp ce o infinitate de corpuri, 
cate arată fenomene precizate de inducţie cu electricitatea de tensiune, încă rămîn 
să tie supuse inducției electricităţii în mișcare. 

3. Mai departe: Dacă frumoasa teorie a lui Ampăre era acceptată, sau oricare 
alta, sau orice fel de rezervă era mental păstrată, încă apărea cu totul extraordinar, 
ca în timp ce orice curent electric era însoţit de o acţiune magnetică de intensitate 
corespunzătoare la unghi drept faţă de curent, buni conductori de electricitate, 
situaţi în interiorul sferei acestei acţiuni, să nu aibă nici un curent indus în ei, ori 
alt efect detectabil produs echivalent în forţă unui asemenea curent. 

4. Aceste consideraţii, cu consecinţa lor, speranța de a obţine electricitate din 
magnetismul comun, m-au stimulat în diverse perioade spre a investiga experimental 
efectele inductive ale curenților electrici. Pînă la urmă am ajuns la rezultate pozitive, 
și nu numai s-au împlinit speranţele, dar am obţinut o cheie care îmi părea să dezvăluie 
o explicaţie completă a fenomenelor magnetice ale lui Arago, și de asemenea a des- 
coperi o nouă stare, care poate probabil să aibă mare influenţă în unele din cele 
mai importante efecte ale curenților electrici. 

5. Intenţionez să descriu aceste rezultate, nu aşa cum au fost obţinute, dar 
de asemenea manieră încit să se dea imaginea cea mai concisă a întregului.“ 


Astfel începe relatarea lui Michael Faraday despre descoperirea inducției 
electromagnetice. Acest pasaj a fost o parte dintr-o lucrare pe care Faraday 
a prezentat-o în 1831. Relatarea este citată din lucrarea lui Faraday „Cerce- 
tări experimentale în electricitate“, publicată la Londra în 1839. În lucrare 
urmează descrierea unui număr de experienţe, prin cart Faraday a adus la 
lumină fiecare trăsătură esenţială a producerii efectelor electrice prin acţiune 
magnetică. 

Prin „electricitate de tensiune“ Faraday a înţeles sarcini electrostatice, 
şi inducția pe care el o menţionează în prima propoziţie nu înseamnă nimic 
mai mult decit am studiat în capitolul 3: Prezenţa unei sarcini cauzează 
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Fig. 7.1. (a—e). Interpretarea de către autora cîtorva dintre experienţele |ui Faraday descrise 
în lucrarea sa „Cercetări experimentale în electricitate“. 
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o redistribuire a sarcinilor pe conductorii din preajmă. Întrebarea lui 
Faraday era, de ce un curent electric nu creează un alt curent electric în 
conductorii din preajmă? 

Producerea de cîmpuri magnetice prin curenţi electrici a fost mult inves- 
tigată după descoperirea lui Oersted. Sursa de laborator obișnuită atunci 
pentru generarea acestor curenţi „galvanici“ era bateria voltaică. Cel mai 
sensibil detector al unor astfel de curenţi era un galvanometru. El consta 
dintr-un ac magnetizat montat ca un ac de busolă ori suspendat printr-o 
fibră slabă între două bobine de sirmă. Uneori un alt ac, în afara bobinei 
dar legat rigid de primul ac, era folosit pentru a compensa influenţa cîmpu- 
lui magnetic terestru (fig. 7.1, a). Schiţele din figura 7.1, b pînă la e repre- 
zintă cîteva din experienţele de inducţie ale lui Faraday. Trebuie să citiți 
relatarea lui însuşi, una din lucrările clasice ale ştiinţei experimentale, pentru 
a aprecia ingeniozitatea cu care a urmărit investigarea, atenția și spiritul 
deschis cu care a examinat faptele. 

În primele sale cercetări Faraday a fost contrariat de a găsi că un curent 
staționar nu are nici un efect măsurabil asupra unui circuit din preajmă. 
El a construit diverse bobine de sirmă, din care figura 7.1, a arată un 
exemplu, înfășurind doi conductori astfel încît să stea foarte aproape unul 
de altul dar totuși separați prin izolaţia de hirtie sau pinză. Unul dintre con- 
ductori ar forma un circuit cu galvanometrul. Prin celălalt s-ar trimite un 
curent puternic de la baterie. Nu s-a observat, decepționant, nici o depla- 
sare a galvanometrului. Dar într-una din aceste experienţe el a observat o 
foarte uşoară deplasare a acului galvanometrului cînd curentul a fost conec- 
tat şi o alta cînd a fost întrerupt. Urmărind această direcţie el a stabilit în 
curînd dincolo de orice îndoială că se induc curenţi în alţi conductori, nu de 
către un curent staționar, ci de către un curent variabil. În acest stadiu una 
dintre strălucitele tactici experimentale ale lui Faraday a fost să înlocuiască 
galvanometrul, despre care a înţeles că nu este un bun detector pentru un 
puls scurt de curent, printr-o simplă bobină în care a pus un ac de oţel 
nemagnetizat (fig. 7.1, b). El a găsit că acul a fost lăsat magnetizat de 
către pulsul de curent indus cînd curentul primar a fost conectat — și putea 
îi magnetizat în sensul opus de către pulsul de curent indus cînd curentul 
primar *era întrerupt. 

lată în descrierea lui însuşi o altă experiență: 


„În experiența precedentă firele au fost plasate unul lingă altul, şi contactul 
celui inductor cu bateria făcut cînd efectul inductiv era cerut; dar deoarece s-ar 
putea presupune că acţiunea inductivă se exercită doar în momentul de stabilire și 
întrerupere a contactului, inducția a fost produsă într-un alt fel. Mai mulți metrii 
de sirmă de cupru au fost întinși în forme largi de zig-zag, reprezentind litera W, 
pe suprafaţa unei scînduri largi; un al doilea fir a fost întins în exact aceleași 
forme pe o a doua scîndură, astfel încît adusă lingă prima, firele să se atingă peste 
tot, cu excepţia faptului că a fost interpus un strat de hirtie groasă. Unul dintre 
aceste fire a fost conectat cu galvanometrul, şi celălalt cu o baterie voltaică. 
Primul fir a fost apoi mișcat spre cel de-al doilea, şi în timp ce se apropia, acul 
a fost deviat. Fiind apoi îndepărtat, acul a fost deviat în sens opus. Prin apropierea 
și îndepărtarea firelor, simultană cu vibraţiile acului, ultimele devin repede foarte 
largi; dar cînd firele au încetat să se miște unul față de celălalt, acul galvanome- 
trului revine îndată la poziţia sa uzuală. 

Cind firele se apropiau, curentul indus era în direcţia contrară curentului inductor. 
Cind firele se depărtau, curentul era în aceeași direcţie cu curentul inductor. Cind 
firele rămineau staționare, nu apărea nici un curent indus. 
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În acest capitol studiem interacţia elec- 
tromagnetică pe care Faraday a explorat-o 
în acele experienţe. Din punctul nostru de 
vedere prezent, inducția poate fi privită ca o 
consecință naturală a forței asupra unei sar- 
cini în mișcare într-un cimp magnetic. 
Într-un sens limitat, putem obţine legea 
inducției din ceea ce deja cunoaștem. Urmă- 
rind acest curs ne îndepărtăm din nou de 
ordinea istorică a dezvoltării, dar facem 
astfel (împrumutind propriile cuvinte ale 
lui Faraday de la sfirşitul pasajului citat) 
pentru a da cea mai concisă imagine a în- 
iregului. 


7.2. O BARĂ CONDUCTOARE 
SE DEPLASEAZĂ PRINTR-UN 
CÎMP MAGNETIC UNIFORM 


Figura, 7.2, a arată o bucată dreaptă 
de sîrmă, sau o vergea metalică subţire, 
presupusă în mișcare cu viteza constantă v 
într-o direcţie perpendiculară pe lungimea 
sa. În spaţiul prin care se mişcă vergeaua 
există un cimp uniform de inducţie magne- 
tică B, constant în timp. Acesta ar putea îi 
obţinut cu un solenoid mare cuprinzind 
întreaga regiune a diagramei. Sistemul de 
referință F de coordonate z, y, z este acela 
în care solenoidul se află în repaus. În 
absenţa vergelei nu există nici un cîmp 
electric în acel sistem, numai cimpul mag- 
netic uniform de inducţie B. 

Vergeaua, fiind conductoare, conţine 
particule încărcate care se vor deplasa dacă 
li se aplică o forţă. Orice particulă încărcată 


Fig. 7.2. (0). O bară conductoare se mişcă printr-un 
cîmp magnetic. 

(b) Orice sarcină q care se mișcă împreună cu bara 
este supusă forței qv x B. 

(c) Sistemul de referință F' se mișcă cu bara; în 
acest sistem există un cîmp electric de intensitate E. 


Sistemul F 


Sistemul F' 


= 
pă 


B 
d ee 
ee y 


care este purtată cu vergeaua, ca particula de sarcină g din figura , ,7.2 se 
mișcă în mod necesar prin cimpul magnetic de inducție B și de aceea este 
acționată de o forță 


F=gxB. 4) 


Cu B și v orientaţi cum se arată în figura 7.2, forţa este în diregţia z 
pozitivă dacă g este o sarcină pozitivă, și în direcţia opusă pentru electronii 
încărcaţi negativ care sînt de fapt purtătorii de sarcină mobilă în cei mai 
mulţi conductori. Consecințele vor fi aceleaşi, indiferent dacă sarcinile nega- 
tive sau pozitive, sau ambele, sint mobile. 

Cind vergeaua se deplasează cu viteză constantă şi procesele au ajuns la 
o stare staţionară, forța î dată de ecuaţia 1 trebuie să fie echilibrată, în fiecare 
punct dinăuntrul vergelei, de o forţă egală şi de sens contrar. Aceasta poate 
proveni numai de la un cimp electric în vergea. Cimpul electric se dezvoltă. 
astfel: Forţa î impinge sarcinile negative către o extremitate a vergelei, lăsînd 
cealaltă extremitate încărcată pozitiv. Aceasta se continuă pină cînd aceste 
sarcini separate produc ele însele un cîmp electric E astfel încit, oriunde 
în interiorul vergelei, 


gQE = —î. (2) 


Atunci mișcarea, sarcinii faţă de vergea încetează. Această distribuție de 
' sarcină creează un cîmp electric în exteriorul vergelei, ca şi în interior. Cimpul 


(a) (b) 


Fig. 7.3. (0) Cîmpul electric, aşa cum apare la 

Sistemul F un moment dat, în sistemul F. Există un cîmp 

electric în vecinătatea barei, și de asemenea în 

interiorul barei. Sursele cîmpului sînt sarcini pe 

x suprafața barei, cum se arată în (b) vederea 
mărită a extremității drepte a barei, 
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în afară arată oarecum ca acela al sarcinilor pozitivă şi negativă separate cu 
diferenţa că sarcinile nu sint concentrate în întregime la extremităţile ver- 
gelei dar sînt distribuite de-a lungul ei. Cimpul exterior este schiţat în 
figura 7.3, a. Figura 7.3, b este o vedere mărită a capătului încărcat pozitiv 
al vergelei, arătind distribuţia de sarcină pe suprafaţă şi cîteva linii de cîmp 
atit înafară cît şi înăuntrul conductorului. Acesta este modul în care se 
prezintă lucrurile, la orice moment de timp, în sistemul F. 

Să observăm acest sistem dintr-un referenţial F” care se deplasează cu 
vergeaua. Neglijind pentru moment vergeaua, vedem în acest sistem de 
referință F”, sugerat în figura 7.2, c, un cimp magnetic de inducţie B' (nu 
mult diferit de B dacă v este mic) împreună cu un cimp electric uniform, 
dat de ecuaţia 6.62 


E'=-—wv'xB'=vyxB. (3) 


Fig. 7.4. (a) Cîmpul electric în sistemul F' în care bara este în repaus. Cîmpulesteo super- 
poz ție a unui cîmp general de intensitate E”, uniform în întreg spaţiul și cîmpul datorit dis- 
tribuţiei sarcinii superficiale. Rezultatul este cîmpul electric nul în interiorul barei, arătat în 
detaliu mărit în (b). A se compara cu fig. 7.3. 


Sistemul F' 


(b) 
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„Sistemul F. Sistemul F.. 


Cind adăugăm vergeaua la acest sistem, tot ceea ce facem este punerea unei 
vergele conductoare staţionare într-un cimp electric uniform. Va apare o 
redistribuire a sarcinii pe suprafaţa vergelei astfel încît să se anuleze cimpul 
electric interior, ca în cazul cutiei metalice din figura 3.6, sau al oricărui alt 
conductor într-un cimp electric. Prezenţa cimpului de inducţie magnetică B' 
nu are nici o influenţă asupra acestei distribuții de sarcină statice. Figura 7.4, 
arată citeva linii de cimp electric în sistemul F”, şi în vederea mărită din 
figura 7.4, b a extremității vergelei observăm că în interiorul vergelei cimpul 
electric este zero. 

Cu excepţia contracţiei Lorentz, care este de ordinul al doilea în v/c, 
distribuţia de sarcină văzută la un moment dat în sistemul F, figura 7.3, d, 
este identică cu aceea văzută în F'. Cimpurile electrice diferă deoarece 
cimpul din figura 7.3 este acela al distribuţiei de sarcină singure, în timp 
ce cimpul electric pe care îl vedem în figura 7.4 este cimpul distribuţiei 
de sarcină superficială plus cimpul electric uniform care există în acel 
sistem de referinţă. Un observator în F spune: „Înăuntrul vergelei a apărut 
un cimp electric de intensitate E= —v X B, exercitind o forță gE= 
= —gv X B care echilibrează forţa gv X B care altfel ar determina orice 
sarcină q să se miște de-a lungul vergelei.“ Un observator din F' spune: 
„Înăuntrul vergelei nu există nici un cimp electric, şi deşi aici există un 
cimp magnetic uniform, nu apare nici o forţă de la el deoarece nici o 
sarcină nu este în mișcare.“ Fiecare descriere este corectă. 


7.3. O BUCLĂ SE DEPLASEAZĂ PRINTR-UN CÎMP MAGNETIC 
NEUNIFORM 


Dar dacă făceam o buclă dreptunghiulară de sirmă, cum este arătat 
în figura 7.5, şi o deplasam cu viteză constantă prin cimpul uniform de 
inducţie B? Pentru a. prezice ce se va întimpla, avem nevoie doar să ne 
întrebăm — în sistemul de referințe F' — ce s-ar întimpla dacă punem o 


Fig. 7.5. (a) Aici spira de sîrmă se mișcă într-un cîmp magnetic uniform B. 
(b) Observată în sistemul F', în care spira este în repaus, ctmpurile sînt B' și E”. 
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Fig. 7.6. Aici inducția B, observată în F, nu este uniform. El variază în direcţie și mărime 
de la punct la punct. 


astfel de buclă într-un cîmp electric uniform. Evident, două laturi opuse 
ale dreptunghiului ar cîştiga o oarecare sarcină, dar aceasta ar fi totul. 
Să presupunem, totuşi, că inducția magnetică B în sistemul F, deși con- 
stant în timp, este neuniformă în spaţiu. Pentru a preciza aceasta, arătăm 
în figura 7.6 inducția B avind drept sursă un solenoid scurt. Acest solenoid, 
împreună cu bateria care alimentează curentul constant, este fixat lingă 
origine în sistemul F. (Am afirmat mai devreme că nu există nici un cimp 
electric în F; dacă în realitate folosim un solenoid de rezistenţă finită 
pentru a obţine cimpul, va fi un cimp electric asociat cu bateria şi circuitul 
ei. El este nesemnificativ pentru problema noastră și poate îi neglijat. Sau 
putem introduce întreaga bobină, cu bateria ei, într-o cutie metalică.) 

Acum, cu bucla deplasindu-se cu viteza v în direcţia y, în sistemul F, 
fie poziţia la un moment oarecare t astfel încit inducția cimpului magnetic 
este B,, pe latura stingă a buclei şi Bz de-a lungul laturii drepte (fig. 7.6). 
Fie î forţa care acţionează asupra unei sarcini g care este purtată împreună 
cu bucla. Această forță este funcţie de poziţia în buclă, la acest moment 
de timp. Să evaluăm integrala curbilinie a lui î, luată în jurul întregii 
bucle: Pe cele două laturi ale buclei care sint paralele direcţiei de mişcare, 
î este perpendiculară pe elementul de curbă ds, astfel că acestea nu dau 
nimic. Considerind contribuţiile celorlalte două laturi, fiecare de lungime 
w, avem 


: - ds = go (Bi — Bou. (4) 


Dacă ne imaginăm o sarcină g care parcurge în întregime bucla, într-un 
timp suficient de scurt încit poziţia buclei nu s-a schimbat apreciabil, 
atunci ecuaţia 4 dă lucrul efectuat de forța î. Lucrul efectuat pe 
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Fig. 7.7. (a) Fluxul prin C este 
= B-da, 
s 


Li 
(b) Se este o altă suprafață care are ca 
frontieră C. Aceasta va fi la fel de po- 
trivită pentru a calcula Q. 
(c) Unirea lui S, și S. pentru a face 


o suprafață închisă, pentru care | B.-da 


trebuie să se anuleze, dovedește că 


| B+ da, = $ B . da, 
s, S, 


unitate de sarcină este (1/q)| î: ds. Vom numi această cantitate tensiunea 


electromotoare. Folosim pentru ea simbolul d, şi adesea îi scurtăm numele 
la „t.e.m“. € are aceleași dimensiuni ca potenţialul electric şi este măsurată 
în volţi, sau jouli pe coulomb, în sistemul MKSA 


d = pr ds, (5) 
Q 


Termenul tensiune electromotoare a fost introdus mai devreme, în $ 4.10. 
El a fost definit ca lucrul pe unitatea de sarcină implicat în mişcarea unei 
sarcini în jurul unui circuit conținind o celulă voltaică. Lărgim acum defi- 
niția t.e.m. pentru a include orice influenţă care determină sarcina să circule 
în jurul unei traiectorii închise. Dacă se întimplă ca traiectoria să fie un 
circuit fizic cu rezistența R, atunci t.e.m. € produce scurgerea unui curent 
după legea lui Ohm: / = //R. În cazul particular pe care îl considerăm, î 
este forța care acţionează asupra unei sarcini înfr-un cimp magnetic, și 
are mărimea 


d = w(B. — Ba). (6) 
Tensiunea electromotoare dată de ecuaţia 6 este legată intr-un mod foarte 
simplu de rata de schimbare a fluxului magnetic prin buclă. Prin fluxul 
magnetic prin buclă înţelegem integrala de suprafaţă a lui B care are 


bucla ca frontieră. Fluxul O prin bucla sau curba închisă C din figura 7.7, a 
este dat de integrala de suprafaţă a lui B pe S.: 


Ps, = f, B : da, (7) 
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Am putea duce infinit de multe suprafeţe mărginite de C. Figura 7.7, b 
arată o alta, Sa. De ce nu avem de precizat care suprafaţă este de folosit 


în calculul fluxului? Nu ezistă nici o diferență deoarece |B-da va avea 


aceeaşi valoare pentru toate aceste suprafeţe. Să ne oprim o clipă pentru a 
lămuri aceasta. Fluxul prin Sa va fi | B-da,. De notat că vectorul das 


A A i aa A : 

iese din partea de sus a lui 52, pentru a fi consistenţi cu alegerea pentru 
51. Vom obţine un număr pozitiv dacă fluxul total prin C este orientat 
în sus. 


bis, = f, B: da,. (8) 


Am învăţat în $ 6.2 că în cimpul magnetic divergenţa este zero: divB = 0. 
Urmează atunci din teorema lui Gauss că dacă este orice suprafaţă închisă 
(un „balon“) şi V este volumul dinăuntru: 


f, B-da=(, div B dv =0. (9) 


Să aplicăm aceasta la suprafaţa închisă, mai degrabă ca un timpan, for- 
mată prin unirea lui $, şi 2, ca în figura 7.7, c. Pe S2 normala exterioară 
este opusă vectorului das pe care l-am folosit pentru calculul fluxului 
prin C. Astfel 


0 = (, B- da =$,B - da, +8 - (— dag) (40) 


sau 


B- da =f B : daz. 
Ss î 

Aceasta arată că nu are importanţă care suprafaţă o folosim pentru a calcula 
fluxul prin C. 

Aceasta este aproape evident dacă realizați că div B = 0 implică 
un fel de conservare spaţială a fluxului. În orice volum intră atit de mult 
flux cît iese. (Considerăm situaţia în întreg spaţiul la un moment dat de 
timp.) Adesea este de folos să vizualizăm „tuburi“ de flux. Un tub de 
flux (fig. 7.8) este o suprafaţă în fiecare punct al căreia linia de cimp 
magnetic se află în planul suprafeţei. Aceasta este o suprafaţă prin care 
nu trece nici un flux, şi ne putem gindi că ea conţine o anumită cantitate 
de flux, aşa cum un cablu telefonic conţine fire. Prin orice curbă închisă 
dusă solidar împrejurul unui tub de flux, trece același flux. Aceasta s-ar 
putea spune despre intensitatea cimpului electric E doar în regiuni unde 
nu există sarcină electrică, deoarece div E = p/eo. Inducţia cimpului mag- 
netic are întotdeauna divergenţa zero peste tot. 

Revenind acum la bucla dreptunghiulară în mişeare, să găsim rata 
de schimbare a fluxului prin buclă. În timpul dt bucla se deplasează o 
distanță vdt. Aceasta modifică în două moduri fluxul total prin buclă, care 


este | B.- da pe o suprafaţă care se sprijină pe buclă. După cum puteţi 


vedea în figura 7.9, se cîştigă flux la dreapta, Bz wvdt, în timp ce un flux, 
Buwvdt se pierde la stinga. De aici dO, schimbarea în flux prin buclă în 
timpul dt, este 


dO = — (B, — 8) wodt. 04) 
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Poziţia buclei 
la umpul t 


Poziţia buclei 
la timpul  1+dt 


Fig. 7.8. Un tub de linii de Fig. 7.9. În intervalul dt prin spiră fluxul creşte cu 
cîmp. Liniile cîmpului magnetic Ba wudt şi scade cu B, wudt. 

formează suprafaţa laterală a tu- 

bului. Tubul închide o cantitate 

oarecare de flux O. Indiferent 


unde îl tăiați, veţi găsi aj B.:da 


în orice secțiune are aceeași 
valoare O. Un astfel de tub nu 
trebuie să fie rotund. Puteţi 
porni undeva cu orice secțiune, și 
mersul liniilor de cîmp va deter- 
mina cum se schimbă mărimea și 
forma secțiunii cînd mergeţi de-a 
lungul tubului. 


Comparind ecuaţia 11 cu ecuaţia 6, vedem că, cel puţin în acest caz, ten- 
siunea electromotoare se poate exprima ca 


aie, 08 
pe (12) 


Putem arăta că aceasta are loc în general, pentru o buclă de orice formă 
mişcindu-se în orice fel. Bucla C din figura 7.10 ocupă poziţia C, la mo- 
mentul t, şi se mișcă astfel încît ocupă poziţia Caz la momentul t + dt. 
Un element particular al buclei ds a fost transportat cu viteza v în noua 
sa poziţie. $ indică o suprafaţă care se sprijină pe buclă la momentul t. 
Fluxul prin buclă la acest moment este 


ot) = (. B: da. (13) 
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Inducţia. cimpului magnetic B provine de la surse care sînt staţionare în 
sistemul nostru de referinţă şi rămine constantă în timp, în orice punct fixat 
din acest sistem. La momentul t + di o suprafaţă care se sprijină pe buclă 
este suprafaţa originală S, lăsată fixă în spaţiu, prelungită prin „marginea“ 
dS. (Amintiţi-vă, ne este îngăduit să folosim orice suprafaţă care se sprijină 
pe buclă pentru a calculă fluxul prin ea.) Astfel, 


(e + di) = Se, B: da = 0(4)+ d B.- da. (44) 


De aici schimbarea în flux, în ţimpul dt, este tocmai fluxul prin „marginea“ 
ds, ( B:da. Pe margine, un element de orice suprafață da se poate 


48 
exprima ca (vdt) x ds, astfel încit integrala pe suprafaţa dS poate fi scrisă 
ca o integrală în jurul curbei C, în acest fel: 


do =j B-da = B-[(vd2) x ds]. (45) 

as c 

Deoarece di este constantă pentru integrare, îl putem da factor și avem 
Eriă B: (v X ds). (16) 
dt o 


După regula pentru produsul mixt (vol. I, p. 57) avem identitatea: a(bxc) = 
= —(bxa)-e. Folosind aceasta pentru a rearanja ecuaţia 16, avem 


— = —$, (v x B): ds. (7) 


Acum forţa asupra unei sarcini g care este deplasată împreună cu bucla 
este tocmai qv X B, astfel că forţa electromotoare, care este integrala curbi- 
linie în jurul buclei a forţei pe unitatea de sarcină, este chiar 


PA =$ (v x B)ds. (18) 
c 


Comparind ecuaţia 17 cu ecuaţia 18 căpă- 
tăm relaţia simplă deja dată în ecuaţia 12, 
dar valabilă acum pentru o formă și mișcare 
arbitrară a buclei. (Nici măcar nu avem de 
presupus că v este același în toate părţile 
spireil) În rezumat, integrala curbiliniei în 
jurul unei bucle în mișcare a lui £/g, forţa 
pe unitate de sarcină, este minus viteza 
de schimbare a fluxului prin buclă. 
Sensul integralei curbilinii şi direcția 
în care fluxul este numit pozitiv sint de 
corelat printr-o regulă de şurub drept. De 
exemplu, în figura 7.6, fluxul este orientat 
în sus prin buclă şi este descrescător. Luind 
în considerare semnul minus din ecuaţia 12, 


Fig. 7.10. Bucla se deplasează de la poziția C, la 
poziţia C, în timpul dt, 


253 


Fig. 7.11. Fluxul prin buclă este 
orientat în sus și este descrescă- 
tor în mărime cu scurgerea 
timpului, Săgeata arată direcția 
tensiunii electromotoare, adică, 
direcţia în care tinde să fie 
mişcată sarcina pozitivă. 


Fig. 7.12. Cînd inelul cade, fluxul 
prin inel orientat în jos crește. 
Legea lui Lenz ne spune că t.e.m. 
indusă va fi în direcția indicată 
de săgeți, pentru că aceea este 
sensul în care trebuie să circule 
curentul pentru a produce un 
flux prin inel orientat în sus. 
Sistemul reacționează astfel încît 
să se opună schimbării care apare. 
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regula noastră ar prezice o forţă electro- 
motoare care ar tinde să conducă o sarcină 
pozitivă în jurul buclei în sens contrar acelor 
de ceasornic, așa cum se vede privind în 
jos spre buclă (fig. 7.11). 

Există un mod mai bun dea privi 
această problemă de semn şi direcţie. Obser- 
vaţi că dacă un curent se scurge în direcţia 
forţei electromotoare induse, în situaţia 
arătată în figura 7.11, acest curent ar crea 
el însuși un oarecare flux prin buclă într-o 
direcţie spre a contracara schimbarea pre- 
supusă de flux. Aceasta este un fapt fizic 
important, şi nu consecința unei convenții 
arbitrare despre semne și direcţii. Este ma- 
nifestarea tendinței unui sistem de a rezista 
schimbării. În acest contest este tradiţional 
numită legea lui Lenz. 

Un alt exemplu al legii lui Lenz este 
ilustrat în figura 7.12. Inelul conductor este 
în cădere în cîmpul magnetic al bobinei. 
Fluxul prin inel este orientat în jos, şi este 
crescător în mărime. Pentru a contracara 
această schimbare, este necesar un nou 
flux orientat în sus. Acesta ar presupune 
un curent de-a lungul inelului în sensul 
săgeţilor pentru a produce un astiel de 
flux. Legea lui Lenz ne asigură că t.e.m. 
indusă va avea direcţia corectă pentru a 
produce un astfel de curent. 

Dacă tensiunea electromotoare produce 
curgerea curentului în bucla care este ară- 
tată în figurile 7.6 și 7.11, cum se va întim- 
pla dacă spira are o rezistenţă finită, o 
oarecare energie va fi disipată în fir. Ce 
furnizează această energie? Pentru a răs- 
punde, să considerăm forţa care acţionează 
asupra curentului din spiră dacă acesta curge 
în sensul indicat de săgeată în figura 7.11. 
Conductorul din dreapta, în cîmpul de 
inducţie B2, va îi acţionat de o forță spre 
dreapta, în timp ce latura opusă a buclei, 
în cîmpul de inducţie B,, va fi împinsă 
spre stinga. Dar B, este mai mare decit Bz, 


Fig. 7.13. Cele două bobine produc un cîmp de inducţie magnetică B care este aproximativ 
uniform în vecinătatea buclei. În buclă, care se rotește cu viteza unghiulară-u, este 
indusă o forță electromotoare cu variație sinusoidală. 


astfel că forţa totală asupra buclei este spre stinga, opunindu-se mișcării. 
Pentru a menţine bucla în mișcare cu viteză constantă un oarecare agent 
extern are de efectuat lucru, și energia astfel investită se arată eventual 
sub formă de căldură în fir. Imaginaţi-vă ce s-ar întimpla dacă legea 
lui Lenz era violată sau dacă forţa asupra buclei ar fi acţionat într-o 
direcţie care să sprijine mișcarea buclei! 

Un element foarte obişnuit în mașinile electrice și instrumentele elec- 
trice este o buclă ori bobină care se rotește într-un cimp magnetic. Să 
aplicăm ceea ce tocmai am învăţat sistemului arătat în figura 7.13, o buclă 
în rotaţie cu viteză constantă într-un cimp magnetic care este aproximativ 
uniform. Fundamentele mecanice, ax, pivoţi, acţionare, nu sînt desenate. 
Cimpul de inducţie B este creat de cele două bobine fixe. Să presupunem 
că bucla se roteşte cu viteză unghiulară c«, în radiani/sec. Dacă poziţia ei 
la fiecare moment este precizată prin unghiul q, atunci e= ot+ a, unde 
constanta « reprezintă poziţia buclei la î = 0. Componenta lui B perpen- 
diculară pe planul buclei este B sin q. De aceea fluxul prin buclă la 
momentul : este 


b(t) = SB sin (ot + a), (19) 
unde :$ este aria buclei. Pentru tensiunea electromotoare indusă avem 
sd 2 = —SBo cos(ot + «). (20) 
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Dacă bucla în loc de a fi închisă este conectată prin inele colectoare la fire 
exterioare, cum se arată în figura 7.13, putem măsura la aceste borne o 
diferenţă de potenţial variind sinusoidal. 

"Un exemplu numeric lămurește orice problemă despre unităţi. Să pre- 
supunem inducția cîimpului magnetic B = 0,05 tesla, viteza de rotaţie 30 
de cicli pe secundă, aria buclei 100 cm2?. Atunci e = 2x X 30, sau 188 
radiani/sec., şi amplitudinea, adică mărimea maximă, a tensiunii electro- 
motoare oscilante este 


fax = SBo = (102m?) (5 X 10-2 tesla) (188 sec-1) = 0,093 volt. (21) 


7.4. O BUCLĂ STAŢIONARĂ CU SURSA CÎMPULUI ÎN MIŞCARE 


Putem, dacă dorim, să privim fenomenele reprezentate în figura 7.6 
dintr-un sistem de referință în mișcare cu bucla. Aceasta nu poate schimba 
fizica, numai cuvintele pe care le folosim pentru a o descrie. Fie F”, de 
coordonate z', y',z', sistemul de referinţă atașat buclei, pe care acum o 
considerăm staţionară (fig. 7.14). Bobina şi bateria, staţionare în sistemul 
F, se mişcă în direcţia — y' cu viteza v'= —v. Fie B, și B, inducţiile 
magnetice măsurate la cele două extremităţi ale buclei de către observatori 


Fig. 7.14. Privind în sistemul F!, bucla este în repaus, sursa cîmpului este în mișcare. Cîmpu- 
rile B' și E' sînt ambele prezente și sînt funcţii de poziţie și timp. 
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în F” la un moment oarecare t'. În aceste poziţii va exista un cimp electric 
în F'. Ecuația 6.62 ne spune că 


E =—vxB.=vxB, 
P , Lă Ți (22) 
=—v xB=vxB,. 


Pentru observatori din F” acesta este un cimp electric adevărat. El nu 
este un cimp electrostatic. Integrala curbilinie a lui E' de-a lungul 
oricărei curbe închise din F' nu este în general zero. De fapt, integrala 
curbilinie a lui E' de-a lungul buclei dreptunghiulare este: 


e - ds! = mu(Bi — B). (23) . 


Putem numi integrala curbilinie din ecuaţia 23 tensiunea electromotoare 2! 
pe această curbă. Dacă o particulă încărcată se mișcă odată în jurul curbei, 
€' este lucrul efectuat asupra ei, pe unitatea de sarcină. d! este legată de 
rata de schimbare a fluxului prin buclă. Pentru a vedea aceasta, observați 
că în timp ce bucla însăși este staţionară, distribuția cîmpului magnetic se 
mișcă acum cu viteza —v a sursei. De aici obţinem un rezultat analog 
ecuaţiei 11, pentru fluxul pierdut sau cîştigat la fiecare extremitate a 
buclei, şi obţinem că 


ae. (24) 


Putem rezuma după cum urmează descrierile în cele două sisteme de refe- 
rinţă F, în care sursa lui B este în repaus, și F”, în care bucla este în repaus: 

Un observator în F spune „Aici avem un cîmp magnetic care, deşi nu 
este uniform în spaţiu, este constant în timp. Nu există nici un cimp electric. 
Acea buclă de sirmă se mişcă cu viteza v prin cimpul magnetic, astfel că 
sarcinile din ea sint supuse unei forțe v X B newton pe unitatea de sarcină. 
Integrala curbilinie a acestei forțe pe unitate de sarcină, calculate de-a 
lungul întregii bucle este tensiunea electromotoare € şi este egală cu —dO/dt. 


Fluxul O este |B-da pe o suprafaţă sS care, la un moment oarecare de: 


timp t după ceasul meu, se sprijină pe buclă.“ 

Un observator în F' spune: „Această buclă este staţionară și numai 
un cimp electric ar putea determina sarcinile din ea să se miște. Dar 
există de fapt un cimp electric E'. El pare să fie generat de obiectul de tip 
magnet care se întimplă să treacă prin preajmă în acest moment cu viteza 
—v, producind în același timp un cimp magnetic B' destul de puternic. 


Cimpul electric este astfel încît | E” - ds' de-a lungul acestei bucle staţionare 
nu este zero dar minus rata de schimbare a fluxului prin buclă, dO'/dr'. 
Fluxul O' este |B'-da' peste o suprafaţă care acoperă bucla, valorile 
lui B' fiind măsurate toate pe această suprafață la un acelaşi moment de 
timp t', după ceasul meu.“ 

Concluziile noastre de pină aici sint relativistic exacte. Ele se mențin 
tru orice viteză v < c dacă observăm cu minuţiozitate distincţiile între 
şi B', t şi t' etc. Dacă v<&c, astfel că v?/c2 poate fi neglijat, b' va fi 

practic egal cu B, şi putem neglija de asemenea distincția între £ şi t. 
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7.5. O LEGE DE INDUCŢIE UNIVERSALĂ 


Să efectuăm trei experienţe cu aparatul arătat în figura 7.15. Măsuţele 
sint pe roţi astfel că pot fi deplasate cu ușurință. Un galvanometru sensibil 
a fost legat la vechea noastră buclă dreptunghiulară, şi pentru a mări 
oricare forţă electromotoare indusă punem mai multe spire de sirmă în 
buclă. Sincer vorbind, sensibilitatea încă poate fi insuficientă, cu sursa slabă 
de cimp magnetic figurată. Poate dumneavoastră puteţi proiecta o versiune 
mai practică a experienţei în laborator. 


Ezperiența ÎI. La curent constant în bobină şi măsuţa 7 staţionară, 
măsuţa 2 se deplasează spre dreapta cu viteza v. Galvanometrul deviază. 
Nu sintem surprinşi; am analizat deja această situaţie în $ 7.3 mai sus. 


Ezperienţa II. La curent constant în bobină și măsuţa 2 staţionară, 
măsuța 1 se deplasează spre stinga cu viteza v. Galvanometrul deviază. 
Nici aceasta nu ne surprinde. Tocmai am discutat echivalența experienţelor 
1 şi 2, o echivalență care este un exemplu de invarianță Lorentz sau, 
pentru vitezele joase ale măsuţelor noastre, invarianță Galilei. Ştim că în 
ambele experienţe devierea galvanometrului poate fi corelată ratei de 
schimbare a fluxului lui B prin buclă. 


Experienţa III. Ambele măsuţe rămîn în repaus, dar variem curentul 
I în bobină prin alunecarea contactului K de-a lungul rezistenţei. Facem 
aceasta astfel încit viteza de descreștere a cîmpului B la buclă este aceeași 
cît a fost în experienţele I și Il. Deviază galvanometrul? 


Pentru un observator situat lingă bucla de pe măsuţa 2 și care măsoară 
inducția magnetică în vecinătate ca funcţie de timp și poziţie, nu există 
nici o cale de a distinge între experienţele I și III. Imaginaţi-vă o perdea 


Fig. 7.15. Ne imaginăm că fiecare măsuţă se poate deplasa sau, cu ambele măsuţe fixate, se 
poate schimba treptat curentul în bobină. 
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groasă de stofă între cele două măsuţe. Deşi ar putea fi diferențe minore 
între configuraţiile cimpurilor pentru II şi III, un observator care nu 
cunoştea ce era în spatele perdelei nu ar fi putut decide, doar pe baza 
măsurării inducției cîmpului B local, care caz a fost. De aceea, dacă 
galvanometrul nu a răspuns cu aceeași deviere în experiența III, ar însemna 
că relaţia între cîmpurile electric şi magnetic într-o regiune "depinde de 
natura unei surse îndepărtate. Două cimpuri magnetice esenţial asemănă- 
toare în proprietăţile lor locale ar avea asociate într-un caz, dar nu în 


celălalt, un cimp electric cu VE-ds 30. 


Găsim prin experienţă că III este echivalentă cu I şi II. Galvano- 
metrul deviază, cu aceeaşi mărime ca înainte. Experiențele lui Faraday au 
fost primele care demonstrează acest fapt fundamental. Tensiunea electro- 
motoare pe care o observăm depinde numai de viteza de schimbare a fluxului 
lui B, şi nu de orice altceva. Putem enunţa ca o relaţie universală Legea 
lui Faraday a Inducţiei: 


Dacă C este o curbă închisă oarecare, staționară în coordonatele 
z, Yy, 2, dacă S este o suprafaţă care se sprijină pe C, și B (z,y,z,t) 
este cîmpul magnetic măsurat în = Y,2Z, la orice moment î, atunci 


Folosind derivata vectorială rot, putem exprima această lege în formă 
diferenţială. Dacă relaţia 


(, B-as = — 6, B- da (26) 


este adevărată pentru orice curbă C care acoperă suprafaţa S, cum afirmă 
legea noastră, urmează că în orice punct 


d 
rot E = — e. (27) 


Pentru a arăta că ecuaţia 27 urmează din ecuaţia 26, procedăm ca de 
obicei prin a restringe C în jurul unui punct, pe care îl presupunem punct 
nesingular pentru funcția B. Atunci la limită variaţia lui B peste mica 
porțiune de suprafaţă a care acoperă C va fi neglijabilă și integrala de 
suprafaţă va îi simplu B-a. Acum prin definiţie (ec. 2.76) limita la care 


tinde E - ds cînd restringem suprafaţa este a-rot E. Avem astfel, la 
limită, * 


A ata o ME, [i 
a:rotE= — 2. (B-a)=a ( =] (28) 
Deoarece aceasta are loc pentru orice a infinitesimal, trebuie ca* 
sa 
rot E = — Te (29) 


.* Dacă aceasta nu este evident, observați că alegind a în direcţia z se va ohţine 
(rot E). = — i și așa mai departe. 
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Deoarece B poate depinde de poziţie ca şi de timp, vom scrie 9B/8t în locul 
lui dB/dt. Avem astfel aceste formulări în întregime echivalente ale legii 
inducției: 


(30) 


În ecuaţia 30 cimpul electric este de exprimat în voltpe metru, și B este 
de măsurat în tesla. Tensiunea electromotoare £ = ş E-ds va fi dată 
în volt. Relaţia între d şi viteza de variaţie a fluxului trebuie să fie 


(31) 


2=f, Ea = — 3 $,B: da = Ze = 


(volt)  tvolt/m) (m) (sec)  (tesla) (m*) 


— 29 tesla - m? ) 


Expresia diferenţială, rot E = —9B/0t, explicitează destul de complet 
remarca anterioară despre natura locală a relaţiilor de cimp. Variația în 
timp a lui B într-o vecinătate determină complet rot E acolo — nimic 
altceva nu are importanţă. Aceasta nu determină complet însuşi cimpul E, 
desigur. Fără a afecta această relaţie orice cimp electrostatic, cu rot E = 0, 
ar putea fi superpus. 

Ca exemplu concret, să presupunem că bobine ca acelea din figura 7.13 
sint alimentate cu curent alternativ de 50 cicli/sec., în loc de curent 
continuu. Curentul și cimpul magnetic variază ca sin (2x - 50 - t) sau sin 314 . 
Să presupunem că amplitudinea curentului este astfel încit inducția mag- 
netică B din regiunea centrală atinge o valoare maximă de 5 X 10” Tesla. 
Dorim să studiem cimpul electric indus şi tensiunea electromotoare, pe 
curba circulară de 10 cm în rază arătată în figura 7.16. Putem presupune 
cimpul B practic uniform în interiorul acestui cerc, la orice moment de timp 


B=5 X 102 sin 314 t (32) 
B este în tesla şi t în secunde. Fluxul prin bucla C este 
0=xmrB=xxX102x 5 x 1002 sin 314 t = 1,57 X 104 tesla—m?. (33) 
Folosind ecuaţia 31 pentru a calcula tensiunea electromotoare în volţi, 


= — 49 — — (344) (4,57 x 10%) cos 314 t = — 0,049 cos 344 t (volt). (34) 


Maximul atins de € este 49 milivolți. Semnul minus va asigura că legea 
lui Lenz este respectată, dacă am definit corespunzător direcţiile. Variația 
lui O şi € în timp este arătată în figura 7.17. 

Ce se intimplă cu cimpul electric? În mod obișnuit nu putem deduce 
E doar din cunoaşterea lui rot E. Totuşi, curba noastră C este aici un cerc 
în jurul centrului unui sistem simetric. Dacă nu ezistă alte cimpuri electrice 
în preajmă, putem presupune că pe cercul C, E se află în acel plan și are o 
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Fig. 7.16. Curentul alternativ produce în bobine un cîmp magnetic care, la centru, oscilează 
între 5-10 tesla orientat în sus şi 5-10-2 tesla orientat în jos. La orice moment cîmpul 
este aproximativ uniform în regiunea cercului C. 


Fig. 7.17. (a) Fluxul prin cercul C. 
(b) Tensiunea electromotoare corespunzind curbei C. 


(a) 


tb) | 


Fig. 7.18. Cimpul electric în curba circulară C: (a) în absenţa altor surse decît curentul sime- 
tr oscilant; (b) incluzind cîmpul electrostatic a două sarcini pe axă. 


mărime constantă. Atunci este o problemă banală a prezice mărimea sa, 
deoarece E" ds = 2nrE = €, pe care am calculat-o deja. În acest caz, 


cimpul siootrio pe cerc ar putea arăta ca în figura 7.18, a, la un moment 
dat. Dar dacă există alte surse de cimp ar putea arăta cu totul diferit. 
Dacă se întimpla să fie o sarcină pozitivă și una negativă situate pe axă, 
cum este arătat în figura 7.18, b, cimpul electric în vecinătatea cercului ar 
fi superpoziţia cimpului electrostatic al celor două sarcini şi a cimpului 
electric indus. 


7.6. INDUCTANŢA MUTUALĂ 


Două circuite, sau bucle, C+ şi Ca sint fixate în poziţie una față de 
cealaltă (fig. 7.19). Printr-un mijloc oarecare, cum ar fi o baterie și o rezis- 
tenţă variabilă, un curent controlabil 1, este făcut să treacă în circuitul C.. 
Fie B, (z, y,z) "inducția magnetică ce ar exista dacă curentul în C, răminea 
constant la valoarea /, și să însemnăm prin Oa, fluxul lui B, prin circui- 
tul Cs. Astfel 


du = 3 B.: da; (35) 
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Fig. 7.19. Curentul, în bucla C, produce un anumit flux $ şa prin bucla Cs. 


unde S$2 este o suprafaţă care acoperă bucla C3. Cu forma și poziţia relativă 
a celor două circuite fixate, Oa va fi proporţional lui I,: 


Pui — const. (36) 
h 

Să presupunem acum că /, se schimbă cu timpul, dar destul de lent astiel 
încit cimpul B, în orice punct din vecinătatea lui Ce şi curentul JI, în C, 
la același moment de timp sînt corelate cum ar fi fost pentru curenţi sta- 
ţionari. (Pentru a vedea de ce o astfel de restricţie este necesară, imaginați-vă 
că C, și Ca sint la 10 metri depărtare şi facem curentul în C, să se dubleze 
în valoare în 10 nanosecunde!) Fluxul a, se va schimba în măsura în 
care JI, se schimbă. Va exista o tensiune electromotoare indusă în circuitul 
Ca, de mărime 


Vu = — const în . (37) 


Constanta este aici aceeaşi ca în ecuaţia 36. Să scriem ecuaţia 37 în acest 
mod: 


i Meat 
Cn = — Ma A. (38) 
Numim constanta Ma coeficientul de inductanță mutuală. Valoarea 
sa este determinată de geometria dispunerii buclelor. Unităţile vor depinde 
desigur de alegerea unităţilor pentru €, I și t. În sistemul practic (SI), cu 
Da în volt şi în amper, M este exprimat în henry*. Aceasta înseamnă 


* Unitatea este numită în cinstea lui Joseph Henry (1797—1878), cel mai cunoscut 
lizician american al vremii sale. Inducţia electromagnetică a fost descoperită independent 
de către Henry, practic în același timp cu experienţele lui Faraday. Henry a fost primul 
care a observat fenomenul de autoinducţie. A periecţionat electromagnetul şi prototipul 
motorului electric, a inventat releul electric și a fost la un pas de a inventa telegrafia. 
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Fig. 7 „20. Curentul ], în inelul C, produce un 
cîmp B, care este aproximativ uniform peste regiunea 
inelului mic Ca. 


că inductanța mutuală este un henry dacă 
un curent Î, care se schimbă cu variaţie 
de 1 amper/secundă induce o tensiune elec- 
tromotoare de 1 volt în circuitul Ca. 

Ca exemplu, să considerăm circuitele 
din figura 7.20, două inele concentrice 
coplanare, un mic inel Cs şi un inel C, 
mult mai mare. Care este M2,, în acest caz? 
În centrul lui C,, pentru curentul J,, inducția 
magnetică B, este dat de 


Di ni a 39) 
202, 


cu Î, în amperi, B, în tesla. (Revedeţi aliniatul de la începutul $ 6.5, care 

conduce la ecuaţia 6.42, dacă nu vă amintiţi cum se găseşte cimpul la 
centrul unui inel de curent.) Presupunem că Ra R, astfel că putem 
neglija variaţia lui B. pe interiorul inelului mic. Atunci fluxul prin inelul 
mic este 


LR 
Pa = (n R2) 1 a FE = aia” (40) 
Astfel loiale din ecuaţia 36, în acest caz particular, are valoarea 
rR2/2eoc2R, şi tensiunea electromotoare indusă în Ca va fi 


mRI „d (41) 


da ES ZeciR, d 


cu Oa în volţi și Î, în amperi. Deoarece A 1_ = 407 în unităţi SI, 


2 (volt) = Spete x 407797. (42) 


Astfel valoarea lui Ma în henry, cu Ra şi R. în metri, este 


Agia 35 a Ş (43) 


Incidental, semnul minus pe care l-am menţinut nu ne spune mult în acest 
stadiu. Dacă doriţi să fiți siguri în ce fel va tinde forţa electromotoare 
să poarte curentul în C+, legea lui Lenz este ghidul dumneavoastră cel mai 
de nădejde. 

Dacă circuitul C, era alcătuit din N, 1 Spire de sirmă în loc de un singur 
inel, cimpul B, la centru ar fi fost de A ori mai puternic, pentru un 
curent dat I,. De asemenea, dacă bucla mică! era alcățuită din W, spire, 
toate de aceeași rază R,, tensiunea electromotoare în fiecare spiră s-ar adăuga 
la aceea a următoarei, făcînd tensiunea electremptoare totală în acel circuit 
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de Na ori cea a unei singure spire. Astfel pentru înfășurări multiple în 
fiecare bobină inductanța mutuală va fi dată de 


2m2 X 40 7N,NR3.. 

Ma = e pe dac (44) 

Aceasta presupune că spirele în fiecare bobină sint strins înfășurate 

împreună, secţiunea transversală a înfășurării fiind mică faţă de raza 

bobinei. Totuşi, inductanţa mutuală Ma are un înţeles bine definit pentru 

două circuite de orice formă sau distribuţie. Ea este raportul forței electro- 

motoare în volți din circuitul 2, produsă prin schimbarea de curent în 

circuitul 1, la viteza de schimbare a curentului 7, în amperi/securidă. Aceasta 
înseamnă, 


Cai Cai (volt) ( 45) 


()l-) 


7.7. O TEOREMĂ DE „RECIPROCITATE“ 


M: 21 (henry) = 


Considerind circuitele C. şi Ca ne-am fi putut interesa despre forța 
electromotoare indusă în circuitul C, de către un curent variabil în circuitul 
Ca. Aceasta ar implica un alt coeficient de inductanţă mutuală, Miz: 


Mia = (46) 


Este un fapt remarcabil că pentru oricare două circuite, 
Ma = Ma. (47) 


Aceasta nu este o problemă de simetrie geometrică. Chiar exemplul 
simplu din figura 7.20 nu este simetric faţă de cele două circuite. Notaţi 
cu R, şi Ra intră în mod diferit în expresia pentru Ma; ecuaţia 47 afirmă 
că, pentru aceste două circuite neasemănătoare, dacă Ma = eee 
2 X 10-2N,N,R2 

Ry 
comutarea peste tot a indicilor 1 şi 2! 

Pentru a dovedi teorema, ecuaţia 47, avem de arătat că fluxul O 
printr-un circuit oarecare C, ca rezultat al unui curent I în circuitul Ce 
este egal cu fluxul Oa care străbate circuitul 2 cînd un curent egal I curge 
în circuitul C,. Pentru a arăta aceasta, folosirh potenţialul vector. 

După teorema lui Stokes, 


atunci Muz = de asemenea — și nu ceea ce am obţine prin 


fă A: ds= f, (rot A) - da. (48) 
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În particular, dacă A este potenţialul vector al unui cimp magnetic B, 
adică dacă B = rot A, atunci avem 


(A -ds=(. B: da = os (49) 


Adică, integrala curbilinie a potenţialului vector în jurul buclei este egală 
cu fluzul lui B prin buclă. 

Acum potenţialul vector este legat de sursa de curent cum urmează, 
în conformitate cu ecuaţia 6.35: 


| PRD a 47 (50) 


lege? ] Ta 


Aa este potenţialul vector, într-un punct oarecare (2, 2, z2) al cîmpului 
magnetic generat de curentul / (amperi) care trece în circuitul C; ds, 
este un element al buclei C; şi ra este mărimea distanţei de la acel element. 
la punctul (2, Y2, z2). 

Figura 7.21 arată cele două bucle C, și Cz, cu curentul / curgind în 
C.. Fie (2, y2,z2) un punct pe bucla Ca. Atunci fluxul prin Caz datorit 
curentului 7 în C, este: 


d: = $ Azi * ds2 = | dS2 * Azi = 
C; C, 
ij ds 
= d —, 51 
AnegC? FR sef Ta n) 


Analog, fluxul prin C, datorat curentului / 
care trece prin Ca ar fi dat de 


Da = rea ds: f a (52) 
4megc? JC, C, Tae 


Acum Fi — Fa, deoarece acestea sînt 
mărimi de distanţe, şi nu vectori. Înţelesul 
fiecăreia din integralele de mai sus este: 
Luaţi produsul scalar al unei perechi de 
elemente de curbă, cîte unul pe fiecare 
buclă, împărţiţi prin distanța dintre ele și 
însumaţi peste toate perechile. Singura 
diferență între ecuaţia bl și ecuaţia 52 
este ordinea în care operaţia este efectuată, 
şi aceasta nu poate afecta suma finală. De 
aici Va — Day, de unde urmează direct că 
Ma — Mas. Datorită acestei teoreme, nu 


Fig. 7.21. Calcularea fluxului Op, care trece prin Ca 
ca rezultat al curentului | care curge în G,. 
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avem nevoie să facem nici o distincţie între Ma şi Ma. Putem vorbi, 
de aici înainte, de inductanţa mutuală M a oricăror două circuite. 
Teoreme de acest fel sînt adesea numite teoreme de „reciprocitate“. 


Există citeva alte teoreme de reciprocitate despre circuitele electrice, nu 


nelegate de cea de aici. Aceasta poate să vă reamintească de relaţia C; = 
= Cu; menţionată în $ 3.6 și tratată în problema 3.27. O relaţie de reci- 
procitate exprimă uzual o oarecare lege de simetrie generală care nu este 
aparentă în structura superficială a sistemului. Veţi întilni o lege de 
reciprocitate extrem de cuprinzătoare cînd studiaţi transmiterea undelor 
electromagnetice. 


7.8. AUTOINDUCŢIA 


Cind curentul 7, se schimbă, există o schimbare în fluxul prin însuși 
circuitul C,, în consecinţă este indusă o tensiune electromotoare. Să o numim 
Eu. Legea inducției se menţine, oricare ar fi sursa fluxului: 


zid dou 53 

“u dt ( ) 

unde O este fluxul prin circuitul 1 al cimpului B, datorat curentului Ji 
în circuitul î. Semnul minus exprimă faptul că tensiunea electromotoare 
este totdeauna orientată astfel încît să se opună schimbării de curent — din 
nou legea lui Lenz. Deoarece O, va fi proporţională lui 7, putem scrie 


fu = —La E (54) 


Constanta IL, este numită inductanţa circuitului. 
Ca exemplu de circuit pentru care IL poate fi calculată, să considerăm 
bobina dreptunghiulară toroidală din problema 6.19, arătată din nou aici 


în figura 7.22. Aţi găsit (dacă aţi lucrat 
acea problemă) că un curent /, în amperi, 
care trece în bobina de N spire produce un 
cimp a cărui intensitate, la o rază r de — 2% 
la axa bobinei, este dată de B=N//2neoc?r. 
Fluxul total printr-o spiră a bobinei este 
integrala acestui cîmp peste secţiunea 
transversală a bobinei 


O (0 spiră) = h pei dp ta 
a ea Qregc2 a 
(55) 


Înfăşurarea completă 


conţine N spire 


Fig. 7.22. O bobină toroidală de secțiune transver- 
sală dreptunghiulară. Sînt arătate numai cîteva 
spire. 
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Fluxul care străbate circuitul de W spire este de N ori mai mare: 


N2Ih L) 
et Pa [pe se, 
De aici tensiunea electromotoare indusă este 
2= —Ş ai In (2) ză (57) 
Astfel autoinductanţa acestei bobine este dată de 
ae ali (=). (58) 
2regc? a 


Pentru / în amperi şi € în volţi, h în metri, unitatea corespunzătoare pentru 
L este henry-ul, ca în cazul inductanţei «mutuale. În aceste unităţi avem: 


L (henry) = 2 x 10-7N2k In =). (59) 


Puteţi gîndi că unul dintre inelele pe care le-am considerat mai înainte 
ar fi fost un exemplu mai simplu pentru ilustrarea calculului inductanţei. 
Totuși, dacă încercăm să calculăm inductanța unei simple bucle circulare 
de sirmă, întîlnim o dificultate bizară. Pare o bună idee a simplifica pro- 
blema prin presupunerea că firul are diametrul zero. Dar descoperim îndată 
că dacă un curent finit circulă printr-un filament de diametru zero, fluxul 
care străbate o buclă dintr-un astfel de filament este infinit! Rațiunea este 
că cimpul B, în vecinătatea unui curent filamentar, variază ca 1/r unde r 


este distanța de la filament, și integrala lui B X aria diverge ca |(dr/r) 


cînd o extindem pînă la r=— 0. Pentru a evita aceasta putem lăsa raza 
firului finită, nu zero, care este în orice caz mai realistă. Aceasta poate face 
calculul ceva mai complicat, într-un caz dat, dar aceasta nu ne va îngrijora. 
Dificultatea reală este că părți diferite ale firului apar acum ca circuite 
diferite, legate prin mărimi de flux diferite. Nu mai sîntem siguri ce înţe- 
legem prin fluxul prin circuit. De fapt, deoarece tensiunea electromotoare 
este diferită în diferitele bucle filamentare în care se poate împărţi circuitul, 
trebuie să apară unele redistribuiri de densitate de curent cînd prin inel 
trec curenţi rapid variabili. De aici inductanţa circuitului poate depinde 
întrucitva de rapiditatea schimbării lui 7, şi astfel să nu fie strict o con- 
stantă cum ar implica ecuaţia 54. 

Am evitat această complicaţie în exemplul bobinei toroidale prin igno- 
rarea cîmpului în vecinătatea imediată a spirelor individuale în înfășurare. 
Cea mai mare parte a fluxului nu trece prin firele înseşi și ori de cite 
ori aceasta se întîmplă efectul de care tocmai ne-am ocupat va fi neimportant. 


7.9. UN CIRCUIT CARE CONȚINE AUTOINDUCTANȚĂ 


Să presupunem că legăm o bat. “e, care debitează tensiunea electro- 
motoare &o, la o bobină de inductanţă L, ca în figura 7.23, a. Bobina, firele 
de legătură şi chiar bateria vor avea o oarecare rezistenţă. Nu ne inte- 
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resează cum este distribuită aceasta în 
circuit. Ea poate fi însumată într-o rezis- 
tenţă R, indicată pe diagrama de circuit a 
figurii 7.23, b printr-un simbol de rezistenţă 
cu această valoare. De asemenea, restul 
circuitului, în special firele de legătură, 
contribuie puţin la inductanţa întregului 
circuit; presupunem că aceasta este cu- 
prinsă în L. Cu alte cuvinte, figura 7.23, b 
reprezintă o idealizare a circuitului fizic: 
bobina L, simbolizată prin 009, nu are 
rezistență; rezistorul R nu are inductanţă. 
Acest circuit idealizat îl vom analiza 
acum. | 

Dacă curentul I în circuit variază cu 
rata dI/dt, va fi indusă o tensiune elec- 
tromotoare Ldl/dt, într-un sens care să 
se opună acestei schimbări. De asemenea, 
există tensiunea electromotoare constantă 29 
a bateriei. Dacă definim direcţia pozitivă a 
curentului ca aceea în care bateria tinde să 
poarte curentul în jurul circuitului, atunci 
tensiunea electromotoare netă la orice 
moment este do — Ldl]/dt. Aceasta face 


curentul să treacă prin rezistența AR. (b) 
Adică, 
A — Dl i, (60) Fig. 7.23. Un circuit simplu cu 
di inductanţă (a) şi rezistenţă (b). 


Putem de asemenea descrie situaţia în acest fel: Diferenţa de potenţial 
între punctele A şi B, pe care o vom numi tensiune de-a lungul bobinei, 
este L di/dt, cu extremitatea de sus a inductanţei pozitivă dacă I este 
crescător în direcţia arătată. Diferenţa de potenţial între B şi C, tensiunea 
de-a lungul rezistenței, este RI, cu capătul de sus al rezistenţei pozitiv. 
De aici suma tensiunii de-a lungul bobinei şi tensiunii de-a lungul rezisto- 
rului este L dI/d: + RI. Aceasta este aceeași cu diferența de potenţial 
între bornele bateriei, care este 2, (bateria noastră idealizată nu are rezistenţă 
internă). Astfel avem 


fa = LE+ RI (61) 


care este o simplă reformulare a ecuaţiei 60. 
Înainte de a privi la soluţia matematică a ecuaţiei 60, să prezicem ce 
este de așteptat să se întimple în acest circuit dacă comutatorul este închis 
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Fig. 7.24. (a) Cum trebuie să se comporte curentul 
la momentul iniţial și după ce s-a scurs foarte mult 
timp. (b) Variația completă a curentului cu timpul în 
circuitul din fig. 7.23. 


la t= 0. Înainte de închiderea comutato- 
rului, curentul este în mod necesar /=0. 
Mult “timp după ce comutatorul a fost 
închis, o stare oarecare staţionară va fi 
fost atinsă, cu curent practic constant. la 
o oarecare valoare Jo. Atunci şi pe urmă, 
dI/dtz 0 şi ecuaţia 60 se reduce la 


%o — RIo. (62) 


Tranziţia de la curent zero la curent de stare 
staționară Ip nu poate interveni brusc la 
i = 0, deoarece dI/dt ar fi infinită. De fapt, 
imediat după t = 0, curentul JI va fi atit 
de mic încît cel de-al doilea termen .R7 în 
ecuația 60 poate fi neglijat, dind 


L A L E 
R 23 SR 4R ar _€ (63) 
— d LL 


Inductanţa LL limitează rata de creştere a 
curentului. 

Ceea ce știm acum este rezumat în 
figura 7.24, a. Rămine doar de găsit cum 
are loc întreagă trecerea. Ecuația 60 este 

o ecuaţie diferenţială cum aţi întîlnit deja în  $ 4.11 şi în volumul |, 
capitolul 6. Fără alte consideraţii putem scrie o soluţie a ecuaţiei 60 care 
satisface condiţia noastră inițială, I = 0 la t=0 


Tie i (4 — e— (RIL), (64) 


Graficul din figura 7.24, b arată curentul care atinge valoarea sa 
asimptotică Jo în mod exponențial. „Constanta de timp“ a acestui circuit 
este cantitatea L/R. Dacă L este măsurat în henry și R în ohmi, aceasta 
rezultă în secunde, deoarece henry = volt/(amper/secundă), și ohm -volt/ 
(amper/secundă). 

Ce se întimplă dacă deschidem comutatorul după ce curentul Jo a fost 
stabilit, forţind astfel curentul să cadă brusc la zero? Aceasta ar face 
termenul LĂIJdt infinit negativ! Catastrofa poate fi mai mult decît mate- 
matică. Au fost omoriţi oameni deschizind comutatoare în circuite de înaltă 
inductivitate. Ceea ce se întimplă în general este că o tensiune indusă foarte 
înaltă produce o scinteie sau arc de-a lungul contactelor comutatorului 
deschis, astfel încît curentul continuă și pe urmă. Să îndepărtăm în schimb 
bateria din circuit închizind o cale conductoare de-a lungul combinației LR 
ca în figura 7.25, a, în acelaşi timp deconectind bateria. Avem acum un 
circuit descris de ecuaţia 


O=LU+RI (65) 
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Fig. 7.25. (a) Circuit LR. (b) Atenuare expo- 
nenţială a curentului în circuitul LA. 


cu condiția iniţială J= 1] la î=t, 
unde i, este momentul la care scurt- 
circuitul a fost închis. Soluţia este 
simplu funcţia de descreştere exponen- 
ţială: 


I = Ige—(RIL=t,) (66) 


cu acelaşi timp caracteristic L/R ca 
înainte. 


7.10. ENERGIA ÎNMAGAZINATĂ 
ÎN CÎMPUL MAGNETIC 


În timpul procesului de stingere 
a curentului descris de ecuaţia 66 şi 
figura 72.5, b, este dirijată energie în 
rezistența R. Deoarece energia dW diri- 
jată în fiecare interval scurt dt este RI?dt, energia totală dirijată după 
închiderea comutatorului la momentul î trebuie să fie: 


W = $ RP4t = Ş Re CRIDU-t0dt, (67) 


t, t, 


Cu substituţia z = 2R(t— 4)/L aceasta este uşor evaluată: 
sa Li gaz = 
W=RR| =] j, csdz = LR. (68) 


Sursa acestei energii a fost inductanța cu cîmpul ei magnetic. 
Într-adevăr, exact acea cantitate de lucru a fost efectuată de baterie pentru 
a instala mai întîi curentul — în afara energiei dirijate în rezistenţă între 
t=0 şi t=t, care a fost de asemenea furnizată de baterie. Pentru a 
vedea că aceasta este o relaţie generală, notaţi că dacă avem un curent 
crescător într-o inductanţă, trebuie să se efectueze lucru pentru a întreţine 
curentul împotriva forţei electromotoare Ld//d:. Astfel lucrul efectuat în 
timpul dt este 


4W = LI I dt = LIGI = 2 La). (69) 
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De aceea, putem atribui o energie totală 
W=ILr, (70) 


unui inductor purtind curentul 7. La eventuala stingere a acestui curent, 
acea cantitate. de energie va apare altundeva. 

Este natural a privi aceasta ca energie înmagazinată în cîmpul mag- 
netic al bobinei, tot aşa cum am descris energia unui condensator încărcat 
ca înmagazinată în cîmpul său electric. Energia unui condensator încărcat 


la o diferență de potenţial U este -. CU?, şi este obţinută atribuind unui 
element de volum dv, unde intensitatea cîmpului electric este E, o cantitate 
de energie ZeoE?do. Este agreabil, dar, a găsi că o relaţie întru totul 
asemănătoare are loc pentru energia înmagazinată într-o inductanţă. Aceasta 
înseamnă că putem atribui cimpului magnetic o densitate de energie 2 et, 


şi însumarea energiei întregului cîmp va da energia - Lp 


Pentru a vedea cum se aplică “aceasta într-un <a ne putem întoarce 
la bobina toroidală a cărei inductanţă L am calculat-o în $ 7.8. Am găsit 


(ec. 58) 
LR a (2). (71) 
2meoc a 
Intensitatea B a cimpului magnetic, pentru curentul 7, a fost dată 
a ante lite (72) 
2regc?r 2xr 


Pentru a calcula integrala de volum a lui D-eociBt putem folosi un element 


de volum constînd din pătura cilindrică schiţată în figura 7.26, cu volumul 
2mrhdr. Cind această pătură trece de la r=alar=b, ea mătură întreg 
spaţiul care conţine cîmp magnetic. (Dacă vă amintiţi inducția magnetică 

B este zero peste tot în zii torului.) 


sapate inel (sfen3 
si aaa e In ()- (73) 
TEgi a 


Comparind acest rezultat cu ecuaţia 71, 
vedem că, într-adevăr 


1 cect $ B*ăo = LE. (4) 


Propoziția mai generală, perechea 
propoziției despre cimpul electric din 
ecuaţia 1.36, este că energia W de aso- 
ciat cu orice cimp magnetic B(z, y, 2) 
este dată de: 


Fig. 7.26. Calcularea energiei înmaga- niz d / 
zinate în cîmpul magnetic al bobinei V 2 coc? pul B*dv (75) 
toroidale din fig. 7.22. rece 
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Cu B în. Tesla şi v în metri cubi, W în ecuaţia 75 va fi dat în joule. În 
ecuația 70, folosind unităţile practice SI, henry şi amper, pentru L şi ], 
W va fi de asemenea dat în joule. 


7.11. „CEVA LIPSEȘTE“ 


Să revedem relaţiile între sarcini şi cimpuri. După cum am învăţat în 
capitolul 2, o enunţare echivalentă a legii lui Coulomb este relaţia dife- 
renţială 


dim Bo (76) 
CĂ 


care leagă densitatea de sarcină electrică p și intensitatea cimpului electric E. 
Aceasta se menţine pentru sarcini în mişcare ca şi pentru sarcini staţionare. 
Adică, p poate fi o funcţie de timp ca și de poziţie. Cum am pus în evidență 
în capitolul 5, faptul că ecuaţia 76 este valabilă pentru sarcini în mișcare 
este consistent cu invarianța de sarcină. Oricum s-ar mişca o particulă încăr- 
cată, sarcina sa, măsurată prin integrala lui E pe o suprafaţă care o 
înconjoară, apare aceeași în oricare sistem de referință. Sarcina electrică 
în mişcare este curent electric. Deoarece sarcina nu este niciodată creată 
sau distrusă, densitatea de sarcină p şi densitatea de curent J satisfac 
totdeauna condiţia 


e ai 4 
div I = i" (77) 


Am scris prima oară această „Ecuaţie de continuitate“ ca ecuaţia 4.9. 

Dacă densitatea de curent J este constantă în țimp, o numim o distri- 
buţie de curent staţionară. Cimpul magnetic al unei distribuții de curent 
staționare satisface ecuaţia. 


int 03, (78) 
oc? 


Am lucrat cu această relaţie în capitolul 6. 

Acum sîntem interesaţi în distribuţia de sarcini și cimpuri care variază 
în timp. Să presupunem că avem o distribuţie de sarcină p(z,y,z,t) cu 
2p/ât 3 0. De exemplu, am putea avea un condensator care se descarcă 
printr-o rezistenţă. În conformitate cu ecuaţia 77, 9p/9t 3 0 implică 


div Iz0. (79) 


Dar după ecuaţia 78, deoarece divergenţa rotorului oricărei funcţii vecto- 
riale este identic nulă (vezi prob. 2.15) 


div I = -Î div(rot B)=0. (80) 
soc? 


Contradicţia arată că ecuaţia 78 nu poate fi corectă pentru un sistem în care 
densitatea de sarcină este variabilă în timp. Desigur, nimeni nu a pretins 
aceasta; o distribuţie de curent staţionară, pentru care ecuaţia 78 are loc, 
este una în care nici densitatea de curent J, în afară de densitatea de 
sarcină p, nu depinde de timp. 
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Problema se poate pune în termeni 
întrucitva diferiți considerind integrala 
curbilinie de cimp magnetic în jurul firu- 
lui care transportă în afară sarcina de la 
placa de condensator din figura 7.27. 
După teorema lui Stokes, 


$,B-a = rot B.: da. (81) 
Cc S: 


Suprafaţa S$ trece chiar prin con- 
ductorul în care trece curentul 7. În in- 
teriorul acestui conductor, rot B are o 
valoare finită, anume J/eoc?, şi integrala 
din dreapta rezultă egală cu 1/eoc?. 
Aceasta înseamnă că, dacă curba C este 
în vecinătatea firului și departe de 
spaţiul dintre plăci, mărimea cîmpului 
magnetic de acolo nu diferă de cimpul 
în jurul oricărui fir care poartă același 
curent. Acum suprafaţa sS' în figura 7.28 

este de asemenea o suprafaţă care aco- - 
+ ă fini te d lori cr fe peră C, şi poate fi folosită la fel de bine 
zitivă, c nsator - î =: Maia 
e Pin roilatena Există un stema de în a licarea teoremei lui Stokes, pai 
inducţie magnetică B în jurul firului. ţia 81. Prin această suprafaţă, totuși, 
Integrala lui rot B, pe suprafața S care mu trece curent de loc! Totuşi, rot B nu 
trece prin fir, are valoarea I/egc2. poate fi zero peste tot pe S' fără a în- 
călca teorema lui Stokes. De aceea, pe 
S', rot B trebuie să depindă de îneă altceva decit de densitatea de 
curent J. 

Putem doar trage concluzia că ecuaţia 78 este de înlocuit printr-o 
oarecare altă relaţie, în situaţia mai generală a distribuţiilor de sarcină 
variabile. Să scriem în loc 


rot B zarit) (82) 


şi să vedem dacă putem descoperi ce trebuie (?) să fie. 

O altă linie de gindire sugerează răspunsul. Amintiţi-vă că ecuaţiile de 
transformare ale cimpului electromagnetic, ecuaţia 6.58, sint complet si- 
metrice în E și B. Acum în fenomenul de inducţie al lui Faraday un 
cîmp magnetic variabil este însoţit de un cîmp electric, într-o manieră des- 
crisa de ecuaţia 30: 


2B 
rot E = — ri . (30) 


Aceasta este o relaţie locală care leagă cimpurile electric și magnetic în 
spaţiul vid — sarcinile nu sint direct implicate. Dacă simetria față de E 
şi B se păstrează, trebuie să ne așteptăm ca un cîmp electric variabil să 
poată g.nera un cîmp magnetic. Ar trebui să fie un fenomen de inducţie 
descris de o ecuaţie ca ecuaţia 30, dar cu rolurile lui E și B schimbate. 
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Fig. 7.28. Săgeţile albe arată curgerea curentului în conductori. Suprafața S', care are la 
fel ca $ curba C drept margine, nu este traversată de curent. 


Va apare că este nevoie de schimbat de asemenea semnul, dar aceasta 
este totul: 


A 2E 
rot B = pi (83) 


Aceasta dă termenul lipsă care este cerut în ecuaţia 82. Pentru a verifica 
aceasta, să scriem 


„| 1 8E 
ee db usa (84) 


şi să luăm divergenţa în ambii membrii: 


div (rot B) = div (2 A) + d v(3 Şi): (85) 


câ di 


Partea stingă este în mod necesar zero, după cum am observat deja. 
În termenul al doilea din dreapta putem schimba ordinea de diferenţiere 
faţă de coordonate şi timp. Astfel 


div E a=3 = 12 2 (div) = A i (e) (86) 
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prin ecuaţia 71. Partea dreaptă a ecuaţiei 85 devine acum 


1_ dep 
A div 87 
LC iza zi d (87) 
care este zero în virtutea condiţiei de continuitate, ecuaţia 77. 

Noul termen rezolvă dificultatea apărută în figura 7.28. Cind sarcina 
se scurge din condensator, cimpul electric, care în orice moment are con- 
figuraţia din figura 7.29, scade în intensitate. În acest caz, GE/9t este 


orientat invers lui E. Funcţia vectorială co 2 este reprezentată de săgețile 


JI + = 2 „ integrala lui rot B pe S' 
c 

are acum aceeași valoare ca şi pe S. Pe S' termenul al doilea este de 

primă importanţă, pe S primul aaa i termenul cu J este practic tot 


ceea ce contează. 


negre în figura 7.30. Cu rot B = 


7.12. CURENTUL DE DEPLASARE 


Să observăm că cimpul vectorial eo apare ca o continuare a 


distribuţiei curentului de conducţie. Maxwell l-a numit curent de deplasare, 
şi numele a rămas deşi nu mai pare foarte potrivit. Mai precis, putem defini 
o „densitate a curentului de deplasare“ J, spre a o distinge de densitatea 
curentului de conducţie J, scriind ecuaţia 84 în acest fel: 


rot B = A (3 + da) (88) 
E9c: 


şi definind J, = eo E. 

Am avut nevoie de noul termen pentru a face relaţia între curent şi 
cîmpul magnetic consistentă cu ecuaţia de continuitate, în cazul curenților 
de conducţie variabili în timp. Dacă apare acolo, el implică existenţa unui 
nou-efect de conducţie în care un cimp electric variabil este însoţit de un 
cîmp magnetic. Dacă efectul este real, de ce nu l-a descoperit Faraday? 
Mai întîi, el nu l-a căutat, dar există un motiv mai fundamental pentru 
care experiențe ca aceea a lui Faraday nu au putut dezvălui nici un. nou 
efect de atribuit ultimului termen din ecuaţia 84. În orice aparat în care 
există cimpuri electrice variabile, sint prezente în același timp curenţi de 
conducţie, sarcini în mișcare. Inducţia magnetică B, peste tot în jurul 
aparatului, este tocmai ce ați aștepta ca acei curenți să producă. De fapt, 
este aproape exact cîmpul pe care l-aţi calcula dacă, neglijind faptul că 
circuitele pot să nu fie continue, aţi fi folosit formula „Biot-Savart , 
ecuația 6.38, pentru a găsi contribuţia fiecărui element de curent de con- 
ducție la cimpul dintr-un punct oarecare din spaţiu. 
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ÎL hd. --.-_._. 


Fig. 7.29. Cîmpul electric la un moment dat. Mărimea lui E este în timp descrescătoare 
peste tot. 


Fig. 7.30. Curentul de conducție (săgeți albe) și curentul de deplasare (săgeți negre). 


i 
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Să considerăm, de exemplu, punctul P în spaţiul dintre armăturile 
condensatorului nostru în descărcare, figura 7.31. Fiecare element al curen- 
tului de conducţie, în fire şi pe suprafaţa plăcilor, contribuie la cîmpul 
din P, după formula lui Biot-Savart. Trebuie să includem elementul de 
„curent de deplasare“ JI? Răspunsul este destul de surprinzător. Putem 
include Jă; dar dacă sîntem atenţi să includem întreagă distribuţia curen- 
tului de deplasare, efectul ei net va fi zero pentru cîmpuri variabile 
relativ lent. 

Pentru a vedea de ce este astfel, notaţi că funcţia vectorială Ja, indi- 
cată prin săgețile negre în figura 7.30, are aceeași formă ca și intensitatea 
cimpului electric E din figura 7.29. Acest cîmp electric este practic un 
cimp electrostatic, cu excepţia faptului că se atenuează lent. Ne aşteptăm 
de aceea că rotorul său este practic zero ceea ce ar implica faptul că rot J 


este practic zero. Mai precis, avem rot E= — = şi cu curentul de 


deplasare Ja = eo î , obţinem, prin schimbarea ordinii de diferenţiere, 


E [) 9:B 
rot date tot m ret a (89) 
Aceasta va fi neglijabil pentru schimbări suficient de lente ale cimpului. 
Putem numi un cimp lent variabil guasi-static. Acum dacă Ja este un cimp 
vectorial fără rotor, poate fi construit, în același fel în care cimpul electro- 


Fig. 7.31. În cazul cîmpurilor lent variabile, contribuţia totală la cîmpul magnetic în orice 
punct, de la toţi curenţii de deplasare, este zero. Cîmpul magnetic în P poate fi calculat 
prin formula Biot-Savart aplicată numai pentru elementele de curent de conducţie. 
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static poate fi compus din cimpurile sar- 
cinilor punctuale, prin superpunerea cu- 
renţilor radiali curgind spre exterior de 
la sursele punctuale sau spre interior 
spre „găurile“ punctuale (fig. 7.32). Dar 
cimpul magnetic al oricărei distribuții de 
curent radiale, simetrice, calculată în 
maniera Biot-Savart, trebuie să fie zero 
din simetrie, deoarece nu există nici o 
direcţie unică, cu excepţie a însăși di- 
recţiei radiale. 

În cîmpul guasi-static, atunci, numai 
curenţii de conducţie sînt singurele surse 
necesare pentru a explica cîmpul mag- 
netic. Cu alte cuvinte, dacă Faraday 
aranja ceva ca în figura 7.31, şi ar îi 
fost în stare să măsoare cimpul mag- 
netic în P, folosind de exemplu un ac 
de busolă, nu ar fi fost surprins. Nu ar 
fi avut nevoie să inventeze un curent de 
deplasare pentru a-l explica. 

Pentru a vedea acest nou efect de 
inducţie, avem nevoie de cîmpuri elec- 
trice rapid variabile. De fapt, avem nevoie 
ca schimbările să apară în timpul care 
îi trebuie luminii să traverseze aparatul. 
De aceea demonstraţia directă a trebuit 
să-l aștepte pe Hertz, ale cărui expe- 
rienţe au venit mulţi ani după ce legea 
însăşi a fost enunțată de Maxwell. 


7.13. ECUAȚIILE LUI MAXWELL 


James Clerk Maxwell, după ce a 
studiat cercetările în electricitate ale lui 
Faraday, a pornit să formuleze mate- 
matic o teorie a electricităţii și magne- 
tismului. Maxwell nu s-a putut folosi 
de relativitate — aceasta a apărut cinci- 
zeci de ani mai tirziu. Structura materiei 
era un mister, relaţia între lumină şi 
electromagnetism nebănuită. Multe din 
argumentele pe care le-am folosit pentru 
a face ultimul nostru pas par evidente, 
dar erau de negindit atunci. Totuși, în 
timp ce teoria lui Maxwell s-a dezvoltat, 
termenul pe care l-am discutat, 9E/8:, 
a apărut cu totul natural în formularea 
sa. El l-a numit „curent de deplasare“. 
Maxwell era interesat de cimpul electric 


Fig. 7.32. Reprezentarea a ceea ce se 
înțelege printr-o distribuţie radială de 
curent. Densitatea de curent | pentru 
sursa punctiformă în (a) sau pentru 
„gâura” punctiformă în (b) este asemă- 
nătoare cîmpului electric al unei sarcini 
punctuale. Orice distribuţie de curent 
pentru care rot | = 0 ar putea fi făcută 
prin superpunere de astfel de surse și 
găuri, și trebuie de aceea să aibă cîmpul 
magnetic nul. 


(a) 


(b) 
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în substanţa solidă ca și în vid şi cînd vorbeşte despre un „curent de 
deplasare“ el include adesea de asemenea o oarecare sarcină în mișcare. 
Vom lămuri acest punct în capitolul 9 unde studiem cimpurile electrice în 
materie. Într-adevăr Maxwell a gindit spaţiul însuși ca un mediu, „eterul“, 
încît chiar în absenţa materiei solide curentul de deplasare apărea în ceva. 
Dar nu contează — ecuaţiile sale matematice au fost perfect clare şi 
neambigue, şi introducerea curentului de deplasare a fost o descoperire 
teoretică de prim rang. 

Descrierea lui Maxwell a cimpului electromagnetic a fost esențialmente 
completă. Am ajuns pe căi diferite la diferite părţi ale ei, pe care le vom 
aduna acum în forma numită tradiţional ecuaţiile lui Mazwell: 


sot Ema = E 
oi 
1 aE8 A 
rot B = — sie aaa. (90) 
dvB = p 
£o 
div B= 0 


Acestea sint scrise pentru cimpuri în vid, în prezenţa densităţii de sarcină 
rio p şi a curentului electric, adică, a sarcinii în mişcare, de den- 
sitate J. 

Prima ecuaţie este legea lui Faraday a inducției. A doua exprimă 
dependența cimpului magnetic de densitatea curentului de deplasare, sau 
rată de variaţie a cîmpului electric, și de densitatea curentului de conducţie, 
sau viteza de mișcare a sarcinii. A treia ecuaţie este echivalentă cu legea 
lui Coulomb. A patra ecuaţie exprimă că nu există surse de cimp magnetic 
cu excepția curenților. Vom avea mai multe de spus despre acest aspect 
al Naturii în capitolul 10. 

Notaţi că lipsa de simetrie în aceste ecuaţii, faţă de B și E, este în 
întregime datorită prezenţei sarcinii electrice şi curentului electric de con- 
ducţie. În spaţiul vid, termenii cu p și J sint zero, şi ecuaţiile lui Maxwell 
devin 


rot E = — div E=0 
3 (94) 
ot Ba 0 div 5-0 
a a 


Aici termenul de curent de deplasare este cu totul important. Prezenţa sa, 
alături de analogul său în prima ecuaţie, implică posibilitatea undelor electro- 
magnetice. Recunoscind aceasta, Maxwell a continuat să dezvolte cu succes 
strălucit o teorie electromagnetică a luminii. Veţi explora fizica undelor, 
şi în particular a undelor luminoase, în volumul III. Putem arăta chiar 
acum că o perturbaţie electromagnetică în deplasare cu viteza c este com- 
patibilă cu ecuaţiile lui Maxwell. Pentru a face aceasta, vom descrie un 
aranjament foarte simplu de cimpuri electrice și magnetice care reprezintă 
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o perturbație în deplasare, și apoi vom arăta că aceste cimpuri satisfac 
toate ecuaţiile lui Maxwell, ecuația 91. 

La momentul de timp t = 0, există, presupunem, un cimp electric în 
regiunea dintre planele y = 0 și y = 2a. Această intensitate a cimpului E 
ar6 numai o componentă z, și componenta sa z depinde numai de y, 
în următorul fel: 


E (0 <y <a) 
> (la timpul t = 0). (92) 
Bi E ES de aid) 


După cum se indică în E = 7.33, a, aceasta descrie o distribuţie în 
formă de „fronton“ a intensității cimpului, maximă în centru în y=a 
şi descrescind linear pînă la zero în y = 0 şi y = 2a. Pentru y dat, cîmpul 


Fig. 7.33. O configuraţie particulară de cîmpuri electrice și magnetice, presupusă în depla- 
sare cu viteza c în direcția y. Cîmpurile sînt arătate în (a) la timpul t = 0 și în (b) la un 
timp ulterior. Aceste cîmpuri vor satisface ecuaţiile lui Maxwell dacă Bg = E/c. De notat 


A 
orientarea relativă între E, B și direcția de deplasare, y. 
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este acelaşi pentru toţi z şi z. Adică, avem cimp electric în toată regiunea 
dintre două plane paralele, deși arătăm în figură vectori numai pe axa y. 
Porţiunile umbrite însemnate I și II se află în interiorul acestor plane. 
Oriunde în afară, adică, pentru y = 0 şi z = 2a, cimpul electric este zero 
la acest moment de timp. La acelaşi timp, în această regiune din spaţiu 
există și un cimp magnetic. El are doar o componentă z, dată de 


B,= Bl (0<y<a) 
(la momentul î = 0). (93) 
B=B 2 (a <y<2) 
a 


Aceste cimpuri le-am inventat pur și simplu. Să facem acum configu- 
raţia de cimp să se deplaseze în direcţia y cu viteza c, păstrindu-și forma. 
O putem face scriind ecuaţii după cum urmează: 


Regiunea I: 
E,= E e) 
(ct <sysect+a). (94) 
B, = Bo [ = = 
Regiunea ÎI: 
B, = i) 
(ct + a sy sect + 2a). (95) 


Bo >) 


Aceasta descrie situația așa cum o vedem în figura 7.33, b, sau la orice 
alt moment î. Regiunea care conține cimpul este simplu deplasată spre 
dreapta prin distanţa ct. În interiorul regiunilor I şi II, atit E cit și 
B au aceeași formă ca înainte. Ecuațiile noastre, atunci, descriu o configu- 
raţie în propagare de cîimpuri electrice și magnetice, dar pot exista astfel 
de cîmpuri? Pentru a răspunde la aceasta, trebuie să vedem dacă E şi B, 
aşa cum sint date de ecuaţia 94 și 95, satisfac ecuaţiile lui Maxwell. 

Începînd cu ecuaţiile de divergență, este ușor de văzut că div E=0 
şi div B=—0. (Evident 0E,/02 = 0: şi celelalte componente ale lui E sint 
ele înşile zero.) 

Dar rot E nu este zero: 


În Regiunea I: Y X E = xp = e 3, 
În Regiunea II: Y x E= x pi = sg x. (96) 


În același mod calculăm 7 X B: 


i : m — 985 2 
În Regiunea |: 7yxB=—z = 
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În Regiunea II: 


A9Ba BA 
Bz. (97) 


YyxB=-—z Fe 


Derivatele parţiale faţă de 1 
sînt: 


În Regiunea I: 


2E e d 2B ec 

2" Aa aie E ea ia 
În Regiunea II: 

aE să 2B că 

di = = Eoz 7] == — Box. (98) 


Cimpurile vor satisface ecuaţiile 
„inducției“ în regiunea I, dacă 


şi (99) 


Într-adevăr, acestea sînt îndepli- 
nite dacă Eo = cBo. Ecuațiile con- 
duc la exact aceeaşi condiţie pentru 
cimpurile în regiunea /. Exact în 
virful frontonului, și de asemenea 
la fiecare capăt, există singularităţi 
matematice în cîmpurile alese. Pen- 
tru a fi siguri că ecuaţiile de cîmp 
sint satisfăcute peste tot, trebuie să 
vedem că nu există nici un necaz în 
aceste puncte. Nu există nici unul, 
pentru că E și B sint continue acolo 
(un salt abrupt sau discontinuitate, 
în E sau B, nu ar fi posibil în 
spaţiul gol). Astfel cîmpul electro- 
magnetic particular pe care l-am 


Fig.7.34. Diverse forme de undă făcute prin 
superpunere de „frontoane“. 


descris, care reprezintă o undă călă- 


toare, satisface toate ecuaţiile de cimp, dacă cîmpul electric, în volţi/ 
metru este egal cu de c ori intensitatea cimpului magnetic, în tesla, în 
acelaşi moment şi loc. Este esenţial ca E și B să fie perpendiculare unul 
pe altul şi pe direcţia de deplasare — altfel ecuaţiile de cimp nu ar fi 


putut fi îndeplinite. 


„Frontonul“ nostru mișcător vă poate surprinde ca un exemplu destul 
de special de undă. De fapt, acest exemplu simplu dezvăluie tot ceea ce 
este esențial despre orice undă electromagnetică. Doar avem nevoie să ne 
gindim la superpoziție. După cum am accentuat frecvent, ecuaţiile cimpului 
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electromagnetic sint lineare. Dacă două seturi de cimpuri satisfac ecuaţiile 
lui Maxwell, tot așa se întimplă cu suma lor. Putem avea orice număr 
din cimpurile noastre de „fronton“ care se propagă prin spaţiu, în aceeași, 
ori în direcţii diferite. (Natural, cimpurile nu ne interesează cum sînt orien- 
tate axele — și orice direcţie este la fel de bună ca şi axa y.) Figura 7.34 
sugerează citeva dintre undele pe care le-aţi putea face din „frontoane“. 
Este aproape evident că orice funcţie ar putea fi exprimată oricit de bine 
prin superpoziţie de „frontoane“. De aceea, ceea ce am învăţat despre unda 
fronton trebuie să se aplice la orice undă în care E şi B sint funcţii doar 
de coordonate de-a lungul direcţiei de mișcare. Aceste fapte generale sint: 


(i) Distribuţia se deplasează cu viteza c, cu formă neschimbătoare 


(ii) E și B sint perpendiculare fiecare pe celălalt și pe direcţia de deplasare 
cu vectorul E X B totdeauna orientat în direcția de deplasare, așa 
cum se petrece în exemplul nostru 


(iii) Într-un punct dat şi la un moment dat, E=c B. 


Un cimp electromagnetic cu aceste proprietăţi se transformă într-un 
mod simplu și rezonabil cind schimbăm sistemele de coordonate. În 
capitolul 6 am dedus formule pentru transformările Lorentz ale cimpurilor 
electric şi magnetic (ec. 6.58). Să folosim rezultatele din Problema 6.11, 
care erau bazate pe acele ecuaţii, după care cele două cantităţi scalare, 
E? — Bc2 și E- B rămin invariante într-o transformare la un alt referenţial 
inerţial. În acest caz, deoarece E = c B în orice punct, cantitatea invariantă 
E? — câ B? are veloarea zero. De asemenea, deoarece E este perpendicular 
pe B, celălalt invariant este zero. Urmează că în orice alt sistem intensitatea 
şi inducția cimpurilor transformate E și B diferă în mărime printr-un 
factor c și sint perpendiculare ca direcţie. O undă luminoasă arată ca o 
undă luminoasă în orice sistem de referinţă. 


PROBLEME 


7.1. Care este forța electromotoare maximă indusă 
într-o bobină de 4000 de spire, rază medie 12 cm, în 
rotaţie cu 30 de revoluţii pe secundă în cimpul magnetic 
al pămîntului unde intensitatea cimpului este 5 x 10% 
tesla? 

R. 1,70 volt 


7.2. O buclă dreptunghiulară se mișcă printr-un cîmp 
magnetic astfel încit forţa electromotoare este, și rămîne 
zero. Descrieţi modurile în care bucla s-ar putea mișca. 


Relaţie între schimbarea de 7.8. O bobină în formă de inel cu N spire și arie A 
fluz și transferul de sarcină. este situată în cîmpul unui magnet. Ea este conectată 
la un circuit exterior printr-o pereche de conductori 
răsuciţi. Rezistenţa circuitului, incluzind bobina însăși 
este R. Să presupunem că fluxul prin bobină este schimbat 


Problema 7.4 


Verificarea conservării ener- 
giei. 


Autoinductanţa unui solenoid 
lung. 


într-un mod oarecare de la valoarea staționară iniţială 
€, la o valoare staţionară finală 0. Arătaţi că sarcina 
totală Q care trece prin circuit, drept rezultat, este inde- 
pendentă de viteza de variaţie a fluxului. O bobină ca 
aceasta este adesea folosită pentru a măsura intensitatea 
cimpului într-un magnet. Să presupunem că bobina este 
situată cu planul ei perpendicular pe B. Care este relația 
dintre B, NA, R și sarcina Q cînd bobina este rotită 
cu 90%? cu 180%? 


7.4. Calculaţi forța electromotoare din bucla în mișcare 
din figură în momentul la care este în poziţia arătată 
acolo. Presupuneţi că rezistența bobinei este atit de 
mare încît efectul curentului în bucla însăși este neglijabil. 
Estimaţi în mare cît de mare ar fi o rezistenţă suficientă, 
în această privință. Indicaţi direcţia în care ar trece 
curentul prin buclă, la momentul arătat. 


745. Să presupunem că bucla din figura 7.6 are o rezis- 
tență R. Arătaţi că oricare ar fi acel ceva care trage 
bucla cu viteză constantă efectuează un lucru mecanic 
în intervalul dt care se acordă exact cu energia dirijată 
în rezistenţă în acest interval, presupuniînd că auto-induc- 
tanța buclei se poate neglija. Care este sursa energiei 
în figura 7.14 unde bucla este staţionară? 


7.6. Depinde prezicerea unei variaţii sinusoidale simple 
a forţei electromotoare pentru bucla din figura 7.13 de 
faptul că bucla este dreptunghiulară, de uniformitatea 
cîmpului: magnetic, sau de amindouă? Explicaţi. Puteţi 
sugera un aranjament cu o buclă rotitoare și bobine 
staționare care să dea o t.e.m. nesinusoidală? Schiţaţi 
curba tensiune — timp pe care v-aţi aştepta să o ve- 
deţi la osciloscop, cu acel aranjament. 


7.7. Calculaţi autoinductanța unui solenoid cilindric 
10 cm în diametru şi 2 metri lung. Are un singur strat 
de înfășurare conținînd un total de 1200 spire. Presupuneţi 
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Inductanţa mutuală a buclelor 
circulare coaziale. 


Reconstituire istorică impli- 
cind inductanţa mutuală. 


Inductanţa combinată a bo- 
binelor în serie, și o regulă 
generală despre L și M. 


Problema 7.11, a, b 
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intr-o primă aproximaţie că în interiorul solenoidului 
cimpul magnetic este uniform pînă la capete. Estimaţi 
mărimea erorii pe care o veţi introduce prin aceea. Este 
adevăratul L mai mare sau mai mic decit rezultatul 
dumneavoastră aproximativ? 


7.8. Cum aţi înfășura o bobină de rezistenţă astfel încît 
autoinductanţa ei să fie mică? 


7.9. Deduceţi o formulă aproximativă pentru induc. 
tanța mutuală a două inele circulare de aceeaşi rază a, 
montate ca roţi pe același ax cu centrele la b cm depăr- 
tare. Folosiţi o aproximaţie bună pentru b > a. 


7.10. Bobinele care au produs întiia oară o uşoară dar 
detectabilă deviaţie în detectorul lui Faraday, el le 
descrie ca fiind făcute din 62 metri de sîrmă de cupru 
fiecare, înfășurate în jurul unui bloc mare de lemn. 
Spirele celei de-a doua înfășurări (adică, bobine cu un 
singur strat) erau interpuse printre acelea ale primei, 
dar separate de acestea prin izolaţie. Diametrul sîrmei 
de cupru era de 1,2 mm. El nu dă dimensiunile blocului 
lemnos sau numărul de spire în bobine. În experienţă, 
una din aceste bobine a fost conectată la o „baterie de 
100 de anozi“. Vedeţi dacă puteţi face o estimare a 
duratei în secunde și a mărimii în amperi a pulsului de 
curent care a trecut prin galvanometrul său. 


7.11. Partea (a) a figuriiarată două bobine cu autoinduc- 
tanţe L, și La. În poziţia relativă arătată acolo induc- 
tanţa mutuală este M. Direcţia pozitivă a curentului 
şi direcţia pozitivă a forţei electromotoare în fiecare 
bobină sînt definite de către săgețile din figură. Ecuațiile 
care leagă curenţii și forţele electromotoare sint: 


dis şi e, = — „dle 
di dt 


+ mAh. 
? 


A dI, 
E.=—Dh A+M 
3 Dn E dt 


(p) 


Problema 7.11, c 


Problemă astrofizică  impli- 
cînd energia în cimpul mag- 
netic. 


Studiul unui circuit LR. 


Curentul de deplasare. 


Fiind dat că M este totdeauna luat ca o constantă pozi- 
tivă, cum trebuie alese semnele în aceste ecuaţii? Ce se 
întîmpla dacă alegeam, cum am fi putut face, cealaltă 
direcţie pentru curent pozitiv, și pentru forţă electro- 
motoare pozitivă, în bobina inferioară? Acum conectaţi 
cele două bobine împreună ca în partea (2) a figurii 
pentru a forma un singur circuit. Care este inductanţa 
L' a acestui circuit, exprimată în funcţie de L,, Le 
şi M? Care este inductanța L” a circuitului format 
prin conectarea bobinelor ca în (c)? Care circuit, (2) sau 
(c), are inductanţa mai mare? Considerind că autoinduc- 
tanţa oricărui circuit trebuie să fie o mărime pozitivă 
(de ce nu ar putea fi negativă?), încercaţi dacă puteţi 
trage o concluzie generală, valabilă pentru orice pereche 
imaginabilă de bobine, privitor la mărimea relativă a 


lui LL, şi M. 


7.12. În spaţiul interstelar din Galaxia noastră se 
crede: că în general cimpul magnetic este de ordinul 
de mărime a 10-10 tesla. Materia în acest spaţiu nu 
este nimic mai mult decit atomii de hidrogen, apro- 
ximativ unul pe centimetru cub, cu viteze termice de 
ordinul a 105 cm/s. Cum se compară cantitatea de 
energie înmagazinată în cîmpul magnetic, într-un volum 
dat, cu aceea înmagazinată ca energie cinetică a materiei? 


7.13. O bobină cu rezistenţa 0,01 ohm și autoinduc- 
tanţă 0,50 milihenry, este conectată la o baterie de 
12 volţi cu rezistenţa internă neglijabilă. După cit timp 
de la închiderea comutatorului;, va creşte curentul la 
90 procente din valoarea sa finală? Cită energie, în joule, 
este înmagazinată în cimpul magnetic? Cit de multă 
energie a fost extrasă din baterie pină la acel moment? 


7.14. Cimpul magnetic înăuntrul condensatorului în 
descărcare arătat în figura 7.27 poate fi calculat în 
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Ecuațiile lui Mazwell. 


Problema 7.14 


principiu prin sumarea contribuţiilor de la toate ele- 
mentele curentului de conducţie, cum s-a indicat în 
figura 7.31. Aceea ar putea fi o treabă lungă. Dacă 
putem presupune simetrie în jurul acestei axe, este mult 
mai uşor a găsi inducția B într-un punct prin folosirea 
legii integrale 


(, pa) ad +a 
Jia - s 


aplicată pe o traiectorie circulară prin punct. Avem 
nevoie numai să știm curentul total cuprins de această 
traiectorie. Folosiţi aceasta pentru a găsi cîmpul în P, 
care este la mijlocul drumului dintre plăcile condensa- 
torului şi la o distanţă r de axa de simetrie. (Comparaţi 
aceasta cu calculul cîmpului electric indus E, în exemplul 
din figura 7.16.) 


47 RE DORI. ie. tie Im Sa tg 
coc bi 2eoc?b2 
7.15. Arătaţi că următorul cîmp electromagnetic satis- 
face ecuaţiile lui Maxwell: 


Ex = Ey = 0, E2 = cos (y — ct) 


Ba = cos (y — ci), By= B.=0. 
c 


Capitolul 8 


Circuite de curent alternativ 


8.1. Un circuit rezonant 

8.2. Curentul alternativ 

8.3. Reţele de curent alternativ 

8.4. Admitanţa şi impedanța 

8.5. Puterea şi energia în circuite de curent alternativ 
Probleme 


19 — Electricitate şi magnetism vol. II 


8.1. UN CIRCUIT REZONANT 


Un circuit conţinind inductanţă, capacitate şi rezistenţă a fost unul 
dintre exemplele de oscilator armonic amortizat discutate în vol. I, cap. 7. 
Acum putem vedea în mod precis ceea ce se petrece în acel sistem. Schema 
de circuit din figura 8.1 reprezintă un astfel de circuit RLC serie. 

Fie Q sarcina, la momentul ţ, pe condensatorul din acest circuit. Dife- 
renţa de potenţial, sau tensiunea pe condensator, este U, care este aceeași 
ca tensiunea de-a lungul combinaţiei-serie de inductanţă L și rezistenţă R. 
Convenim ca U să fie pozitiv cînd placa superioară a condensatorului este 
încărcată pozitiv, și definim direcţia pozitivă a curentului prin săgeata din 
figura 8.1. Cu semnele alese astfel, relaţiile care leagă sarcina Q, curentul 7 
şi tensiunea de-a lungul condensatorului sint 


ai Oi za pi 
1= — E, Q=CU, U=LE+ RI. (1) 


Vrem să eliminăm două din cele trei variabile, Q, 7 şi U. Din primele 
două ecuaţii obţinem / = — CdU/dt şi a treia ecuaţie devine 

= — LC(92U/dt?) — RC (dU/dt), 
sau 
dU „ (RUU [1 e 
în bifa lzz) e ) 


Aceasta este o ecuaţie diferenţială de 
ordinul doi cu coeficienți constanţi. Vom 
încerca o soluţie de forma 


U=— Ae-tcosut (3) 


unde A. a şi e sint constante. Derivatele 
acestei funcţii sînt 


dU 


“desi A e—al(—a cos ot — o sin ot) (4) 
dU Sa 
ZE dau A e-al[(a? — uw?)cosot + 


+ 2 ao sin 0t)). (5) 


Fig. 8.1. Un circuit RLC serie. 
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Introducind în ecuaţia 2, simplificăm factorul comun Ae-—et şi răminem cu 
(a2 — 2) cos ot + 2ao sin ot -2 (acos ot + e sin at) 


+ 2 cos a =, (6) 


Aceasta va fi îndeplinită la toţi £ dacă, şi numai dacă, coeficienţii lui sin ot 
şi cos at sînt ambii zero. Adică, trebuie să cerem: 


200 — 20 = 0 (7) 
şi 
a — ata 1 =0, (8) 


Prima dintre aceste ecuaţii dă o condiţie pentru a: 


R 
a =34 (9) 
în timp ce a doua ecuaţie cere ca 
Ep e. 
i > ie e ie ee fo) 


Deoarece constanta « este un număr real, «? nu poate fi negativ. De 
aceea reuşim să obţinem o soluție de forma presupusă în ecuaţia 3 numai 
dacă R?/4L? < 1/LC. De fapt tocmai cazul de „amortizare uşoară“, adică, 
de rezistenţă mică, este acela pe care vrem să îl discutăm, astfel încît vom 
presupune că valorile lui R, L și C din circuit sint astfel incit inegalitatea 
R<2V/L|C se observă. 

Funcţia A e—2t cos ot nu este singura soluție posibilă. Be-« sin ot 
merge la fel de bine, cu aceleași condiţii, ecuaţia 9 şi ecuaţia 10, pentru 
a şi « respectiv. Soluţia generală este suma acestora: 


U(t) = e—at(A cos ot + B sin ut) (11) 


Constantele arbitrare A și B ar putea fi potrivite pentru a îndeplini 
un caz oarecare dat implică funcţia sinus ori funcţia cosinus, ori o super- 
poziţie, este o chestiune banală de potrivire a ceasului. Fenomenul esenţial 
este o oscilație sinusoidală amortizată. 

Variația tensiunii cu timpul este arătată în figura 8.2, a. Desigur, 
aceasta nu se poate observa pentru tot timpul trecut. La un timp oarecare 
în trecut, circuitul trebuie să fi fost alimentat cumva cu energie, și apoi 
lăsat să meargă. De exemplu, condensatorul putea fi încărcat, cu circuitul 
deschis, și apoi conectat la bobină. 
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În figura 8.2, b scala timpului a fost mărită şi a fost adăugată curba 
punctată arătind variaţia curentului |. Să luăm pentru U cosinusul amorti- 
zat, ecuaţia 3. Atunci curentul ca funcţie de timp este dat de 


I = — CE = (sin ot + cos at)e-=, (12) 


w 


Raportul «/w este o măsură a amortizării. Dacă a«/w este foarte mic, au loc 
multe oscilaţii în timp ce amplitudinea descreşte numai puţin. Pentru 
figura 8.2 alegem un caz în care a/w 2 0,04. Atunci termenul cosinus în 
ec, 12 nu contează prea mult. Tot ceea ce face, efectiv, este să deplaseze 
faza printr-un mic unghi, tg”! (z/o). Astfel oscilaţia curentului este defazat 
cu aproape un sfert de ciclu faţă de oscilaţia tensiunii. 

Oscilaţia implică un transfer de energie inainte şi înapoi de la con- 
densator la inductanţă, sau de la cimpul electric la cimpul magnetic. La 
timpii notaţi î în figura 8,2. b toată energia este în cimpul electric. Un 
sfert de ciclu mai tirziu, la 2, condensatorul este descărcat şi aproape toată 
această energie se găseşte în cimpul magnetic al bobinei. Între timp, rezis- 
tența R a circuitului îşi ia partea, şi pe măsură ce oscilaţia continuă, 
energia care rămîne în cîmp se micşorează treptat. 

Amortizarea relativă într-un oscilator este adesea exprimată dînd un 
număr numit Q. Acesta a fost introdus în discuţia generală a oscilatorilor 
armonici în volumul I, capitolul 7. Q (să nu fie confundat cu sarcina pe 
condensator!) este numit „factor de calitate“. Cu cît amortizarea este mai 
mică, cu atit este mai mare numărul Q. Pentru un oscilator de frecvență 
w, Q este raportul adimensional format după cum urmează: 


Q=e energia înmagazinată (13) 
puterea medie disipată 


Sau poate preferaţi să vă reamintiţi că Q este numărul de radiani ai argu- 
mentului cot (adică, de 2x ori numărul de ciclii) necesari pentru ca energia 
în oscilator să se mieşoreze prin factorul 1/e. 

În circuitul nostru energia înmagazinată este proporțională cu U2 
sau I?, şi de aceea, cu e—2a. Energia scade prin 1/e în timpul t = 1/22, care 
acoperă /2x radiani. Deci pentru circuitul nostru RLC 


DI ci ara Su (14) 


Ca o estimare în mare, care este Q pentru oscilaţia reprezentată în figura 8.2? 
În mod limpede, cazul general pe care tocmai l-am studiat include 

citeva cazuri speciale simple. Dacă R = 0 avem oscilatorul complet neamor- 

tizat, a cărui frecvenţă este dată de 

(15) 


tg = îs: 

VLC 
În cea mai mare parte ne ocupăm de sisteme în care amortizarea este destul 
de mică pentru a fi neglijată în calcularea frecvenţei. Așa cum va arăta 
problema 8.9, amortizarea are numai un efect de ordinul al doilea 
asupra lui «e. 

Pentru completitudine trecem în revistă pe scurt ce se petrece în 
„circuitul hiper-amortizat, în care R > 2 |/ L/C. Ecuația 2 are atunci o 
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Fig. 8.2. (a) Oscilaţia sinusoidală amortizată a tensiunii în circuitul RLC. 


(b) O parte din (a) cu scara temporală lărgită și cuprinzînd reprezentarea curentului |. 


c) Transferul periodic al energiei de la cîmpul electric la cîmpul magnetic și invers. Fiecare 
esen reprezintă situația la momente notate prin numărul corespunzător în (b 


Fig. 8.3. (a) Cu condensatorui încărcat, se 
închide comutatorul la t = 0. 


le dă Sete patru cazuri, dintre care 
unul, E = 200 ohmi, este cazul de amorti- 
i C = 001 uF zare critică. = 
Cc 
L = 100 uH - 
sud soluţie ge forma V = A e—*t pentru 
(a) două valori ale lui f, soluţia generală 
i fiind 


U(t) = Ae-Bt + Be-st. (16) 


Nu există oscilaţii, numai o descreștere 
monotonă. În cazul special al „amorti- 
zării critice“, R = 2 V/ LIC, Ba = Ba şi 
soluția ecuaţiei diferenţiale, ec. 2, ia 
forma 

U(t) = (4 + Bi)e—tt. (17) 


Aceasta este condiţia, pentru L şi C 
daţi, în care energia totală din circuit 
este disipată cel mai repede (vezi 
Probl. 8.8). 

Puteţi vedea tot acest şir de com- 
portări în figura 8.3, unde U(4) este 
reprezentat pentru două circuite pre- 
amortizate, un circuit critic-amortizat 
şi un circuit hiperamortizat. Conden- 
satorul şi inductanţa rămîn aceleași; 
este schimbată doar rezistenţa. Frec- 
vența unghiulară naturală a acestui 
circuit 9 = 1///LC este 10 sec”! 
pentru acest circuit, corespunzind 
la o frecvenţă în cicli pe secundă 
de 10%/2x, sau 159 kilocicli/s. 

Circuitul este pornit prin încărcarea condensatorului la o diferenţă de 
potenţial de, să spunem, 1 volt și închizind apoi comutatorul la t = 0. Adică, 
U=—1 la t=—0 este o condiţie iniţială. De asemenea, J=0la 1=0, 
deoarece inductanța nu va permite curentului să crească, discontinuu. 
De aceea, cealaltă condiţie iniţială asupra lui U este dU/dt =0, la t=0. 
Observaţi că toate cele patru curbe de amortizare pornesc în același fel. 
În cazul de amortizare puternică (R = 600 ohmi), cea mai mare parte a 
curbei de amortizare arată ca descreșterea exponențială simplă a unui 
circuit RC. Numai începutul însuși unde curba este rotunjită astfel încît 
să pornească cu panta zero, trădează prezența inductanţei L. 


8.2. CURENTUL ALTERNATIV 


Circuitul rezonant pe care tocmai l-am discutat nu conţinea nici o 
sursă de energie şi era de aceea destinat unei activităţi tranzitorii, o oscilație 
care trebuie mai devreme sau mai tirziu să se stingă. Într-un circuit de 
curent alternativ ne ocupăm cu o stare staționară, un curent și o tensiune 


294 


Fig. 8.4. Un circuit cu inductanță sub o tensiune 
electromotoare alternativă. 


oscilind sinusoidal fără schimbare de 
amplitudine. O forță electromotoare 
oarecare acţionează sistemul. 

Să aplicăm o forţă electromotoare 
E = Co cos at unui circuit conţinind 
inductanță și rezistență. Am putea 
genera d printr-o mașină, schematic ca 
cea din figura 7.13, înzestrind-o cu un 
motor care să rotească trunchiul la 
viteza unghiulară constantă w. În figura 8.4 această forță electromotoare 
este reprezentată ca fiind conectată în circuit. Vom neglija orice rezistență 
internă în generator, sau o vom include în R. Punem ca suma căderilor de 
potenţial peste elementele acestui circuit să egaleze forţa electromotoare £, 
exact cum am făcut la deducerea ecuaţiei 7.61. Ecuația care controlează 
curentul este atunci: : 


LS + RI = fgcoset. (48) 


Acum poate exista o oarecare comportare tranzitorie, depinzind de con- 
diţiile iniţiale, adică, de cum şi cînd este conectat generatorul. Dar sintem 
interesați numai în soluţia staționară, cînd curentul este în oscilație la 
frecvenţa forţei exterioare, cu amplitudine şi faza necesare pentru a menţine 
ecuația 18 satisfăcută. Pentru a arăta că aceasta este posibil, să considerăm 
un curent descris de 


I = Ig cos(ot + 9). (19) 
Pentru a determina constantele Jo și q, introducem aceasta în ecuaţia 18: 
—Ll o sin(ot + 9) — Rlo cos(ot + 9) = Fo cos at. (20) 


Funcţiile cos ot şi sin ot pot fi separate: 
—Llo o(sin ot cos e + cos at sin e) + 


+ Rlo(cos ct cos 9 — sin ot sin 9) = focos ot. (21) 
Punind coeficienţii lui cos wt şi sin ct separat egali cu zero, 
— Lil o cos ge — Rlosin e = 0 - (22) 
care dă 
tepe ==. (23) 
R 
—Lly e sing + Rlo cos 9 — do =0 (24) 
care dă 
PEROTERL E "009% N dr ui e - = PRO a n i (25) 
R cos e — wL sin e Ri(cos q + sin e tg ș) R 
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&g cos «wt 


Fig. 8.5. Curentul |, în circuitul Fig. 8.6. O forță electromotoare alternativă într-un 
din fig. 8.4, reprezentat împreună circuit conținînd rezistență și capacitate. 

cu tensiunea electromotoare e în > 

aceeași scară temporală. De notat 

diferenţa de fază, 


sau deoarece 
R 


cos 9 = Vara (din ecuaţia 23). (26) 
Io VRroiLi (27) 


În figura. 8.5 oscilaţiile lui / şi I sint reprezentate pe același gralic. 
Deoarece ș este un unghi negativ, curentul își atinge maximul ceva mai 
tîrziu decit forţa electromotoare. Se spune „curentul rămîne în urma tensiunii 
într-un circuit inductiv“. Cantitatea oL care are dimensiunile de rezistenţă 
şi poate fi exprimată în ohmi este numită reactanță inductivă. 


Dacă înlocuim inductanţa Z printr-un condensator C, ca în figura 86, 
avem un circuit controlat de ecuaţia 


— + RI = Ca cos ct. (28) 


Considerăm soluţia staţionară 


1 = Io cos(ot + ș) (29) 
Deoarece I = — dQ/dt, avem 
0= —( Ia = — sina + 9) (30) 


De notat că trecînd de la / la Q prin integrare, nu se pune problema de a 
aduna o constantă de integrare, deoareze știm că Q trebuie să oscileze 
simetric în jurul lui zero în starea staționară. 
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Substituirea în ecuaţia 28 conduce la 
- Ie sin(ot + 9) + Rlo cos(ot + 9) = 


= “o cos of. (31) 


Exact ca înainte, obţinem condiţii asupra 
lui E şi o cerind coeficienţilor lui cos cot 
şi sin ct să se anuleze separat. În acest 
caz, rezultatele sint 


4 i 
129 — ac 2) 
şi 
€ rs to — 
pa Ma I= Cos (ut = ie 
Lo = (38) TEI 


Notaţi că unghiul de fază este acum pozi- 
tiv. Cum se spune, curentul „e înaintea 


tensiunii“ într-un circuit capacitiv. Ce în- Fig. 8.7. Curentul în circuitul RC, 


De comparat defazaju! aici cu 


seamnă aceasta este vizibil în graficul din defazajul în circuitul inductiv din 
figura 8.7. fig. 8.5. 
Matematic vorbind, funcţia 
€ L € 
FI 7 cos (ct Fă ci (34) 


este o integrală particulară a ecuaţiei diferenţiale, ecuaţia 18. La aceasta 
se poate adăuga o funcţie complementară, adică, orice soluţie a couaţiei dife- 
renţiale omogene 


dr i 
LE + RI=0. (35) 


Acum aceasta este tocmai ecuaţia 7.65, a cărei soluție am găsit-o, în $ 7.9, 
ca fiind o funcţie exponențială descrescătoare 


Semnificaţia fizică este aceasta: O tranziţie, determinată de niște condiţii 
iniţiale, este reprezentată de o componentă descrescătoare a lui /() de forma 
ec. 36. După un timp tSL/R, aceasta se va fi anulat lăsind numai 
oscilația sinusoidală staţionară la frecvența de comandă, reprezentată de 
integrala particulară, ecuaţia 34. 

Asemănarea rezultatelor pentru circuitul RL şi circuitul RC sugerează 
o cale de a privi la inductanţa și capacitatea în serie. Să presupunem că un 
curent alternativ I/ = Jo cos (wt4+ q) este făcut într-un mod oarecare să 
treacă printr-o astfel de combinaţie (arătată în fig. 8.8). Tensiunea de-a 
lungul bobinei, U,, va fi 


Be PE dalele 8). (37) 
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Eh 
Rac) 


i 


&9 cos wt C 
R 
Fig. 8.8. Bobina și condensatorul Fig. 8.9. Circuitul RLC acționat de o forţă electro» 
în serie sînt echivalente cu un motoare sinusoidală, 


element reactiv care este fie o 
bobină, fie un condensator după 
cum «LC este mai mare sau mai 
mic decit 1. 


Tensiunea YU. la bornele condensatorului, cu semnul compatibil cu semnul 
lui U7, este 


Uo = — = 31 ar = 2 sinot + e). (38) 
Tensiunea pe combinaţie este atunci 
me Op + Up (oz ca =) Isin(ot + ș). (39) 
w 


Pentru un «w dat, combinaţia este evident echivalentă cu un singur 
element, fie inductanţă fie capacitate, depinzind de faptul dacă expresia 


(az — 2) este pozitivă sau negativă. Să presupunem, de exemplu, că 
w 


wL > Pe . Atunci combinaţia este echivalentă unei inductanţe L/ astfel 
w 


încît 
a Lit sali iba, (40) 
aC 
Echivalenţa inseamnă numai că relaţia între curent şi tensiune, pentru 
oscilaţii staţionare la frecvenţa particulară «, este aceeași. Aceasta ne permite 
că înlocuim L şi C prin L' în orice circuit acționat la acea frecvenţă. 
Aceasta se poate aplica la circuitul simplu. RIC din figura 8.9. Avem 
numai nevoie să reluăm ecuaţiile 23 și 27, soluţia pentru circuitul RL 
acţionat de o forță electromotoare €p cos ot, și să înlocuim oL prin 
oL — 1/aC: 


gri et, în Manere 
L-a FE i cos(ot+ 9) (41) 


DE E 
7 dame i (42) 
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Pentru o amplitudine fixă €0 a tensiunii electromotoare, şi elemente 
de circuit L, C şi R date, obținem cel mai mare curent cind frecvenţa purtă- 
toare « este astfel încît 


di d 


care este acelaşi lucru cu a spune că w = 1/|/ LC = oo, frecvenţa rezonantă 
a circuitului LC neamortizat. În acest caz ecuaţia 39 se reduce la 


[ = Cocos at ; (44) 
R 


Acesta este exact curentul care ar trece dacă circuitul conţinea o singură 
rezistenţă. 

Ca exemplu, să considerăm circuitul din figura 8.3, a, conectat acum 
la o sursă sau generator de t.e.m. alternativă, € = €o cos ct. Frecvența de 
comandă « poate fi diferită de frecvenţa de rezonanță oo = 1///LC, care, 
pentru capacitatea (0,01 microfarazi) şi inductanţa (100 microhenry) date 


Fig. 8.10. O t.e.m. de amplitudine 100 volţi este aplicată unui circuit serie RLC. Elementele 
de circuit sînt aceleași ca în exemplul circuitului amortizat din fig. 8.3. Amplitudinea curen- 
tului este calculată prin ecuaţia 41 şi este reprezentată, ca funcție de w/wp, pentru trei 
valori diferite ale rezistenței. 


n vom] 


este 10€ radiani/s. (sau 10%/2x cicli/s). Figura 8.10 arată amplitudinea 
curentului oscilant, ca funcţii de frecvenţe purtătoare, pentru trei valori 
diferite ale rezistenței R a circuitului. Se presupune că amplitudinea 20 
a t.e.m. este 100 volţi în fiecare caz. Observaţi virful de rezonanţă la o= co; 
care este cel mai reliefat şi ascuţit pentru valoarea cea mai scăzută a lui R 
pentru care, funcţionind ca oscilator amortizat fără nici o t.e.m. de comandă, 
circuitul se comportă ca în primul grafic din figura 8.3, d. 


Q-ul circuitului, definit prin ec. 14 ca ooL/R* este tel 


în acest caz. General vorbind, cu cît Q al unui circuit este mai mare, 
cu atit viriul răspunsului său ca funcție de frecvenţa de comandă « este 
mai îngust și mai înalt. Pentru a fi mai precişi, să considerăm frecvenţa 
în vecinătatea lui co, scriind = oo+ Ac. Atunci în primul ordin în 
wo, expresia oL — 1/«wC care intervine în numitorul din ecuaţia 41 se 
poate aproxima astfel: 


4- Avw 1 
> Ap Za 8 aid de, A 
e asl.| i a Teapa 


sau 5, 


(45) 


şi deoarece cp este 1/|/LC, aceasta devine 


[i orei ete) ve 


Exact la rezonanţă, cantitatea în interiorul rădăcinii pătrate în ecuaţia 41 
este tocmai R2. Pe măsură ce « este scos din rezonanţă cantitatea sub rădă- 
cina pătrată se va fi dublat cind |oL — 1/oC| = R, sau cînd, aproximativ 


2 Av R 4 (47) 


Aceasta înseamnă că amplitudinea curentului va fi scăzut la 1/|/2 ori 
virful cînd Ac/wo = 1/2Q. Acestea sînt punctele de „semiputere“, deoarece 
energia, sau puterea este proporţională pătratului amplitudinii, cum vom 
explica în $ 8.5. Adesea lărgimea unui virf de rezonanţă se exprimă dind 
lărgimea totală între punctele de semiputere. Evident aceea este tocmai 
1/9 ori frecvenţa de rezonanţă însăşi. Circuite cu Q mult mai mare decit 
acesta sint absolut comune. Un receptor radio poate selecta o staţie parti- 
culară și. discrimina împotriva altelor prin intermediul unui circuit cu un Q 
de mai multe sute. Este cu totul uşor de făcut un circuit rezonant de 
microunde cu un Q de 104, sau chiar 105. 

Unghiul q, care exprimă faza relativă a curentului şi oscilaţiilor t.e.m., 
variază cu frecvenţa în maniera arătată în figura 8.11. La frecvenţe foarte 
joase condensatorul este piedica dominantă împotriva trecerii curentului, 
şi qe este pozitiv. La rezonanţă, 9 = 0. Cu cît Q este mai mare, cu atit 
mai abrupt se deplasează e de la unghiuri pozitive la unghiuri negative 
cînd frecvenţa trece prin co. 


* Frecvența w în ecuaţia 14 era frecvenţa oscilatorului amortizat liber, practic 
același ca w pentru amortizare moderată sau ușoară. Folosim we aici în definiţia lui Q. 
În discuţia prezentă « este orice frecvenţă pe care o alegem să o aplicăm acestui 
circuit. 
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R = 20 ohmi 
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Z 
EA 
5 
sk > 0 
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Fig. 8.11. Variația unghiului de fază cu frecvenţa, în circuitul din fig. 8.10. 


8.3. REŢELE DE CURENT ALTERNATIV 


O reţea de curent alternativ este orice grupare de rezistenţe, conden- 
satori și bobine în care trec curenţi care oscilează staționar la frecvenţa 
constantă «. Una sau mai multe surse de tensiune electromotoare, la această 
frecvenţă, întreţin oscilaţia. Figura 8.12 este o schemă a unei astfel de 
reţele. Sursa tensiunii electromotoare alter- 


native este reprezentată prin simbolul 2093 - 


Într-o ramură a reţelei, de exemplu ramura 
care include inductanţa La, curentul în 
funcţie de timp este 


Ia = Ioa cos(ot + 93). (48) 


Deoarece frecvenţa este constantă pentru 
întreaga reţea, două numere, ca amplitu- 
dinea Jo2 şi constanta de faţă q, de mai 
sus. sînt suficiente pentru a determina la 


Fig. 8.12. O schemă de curent alternativ. E 
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orice moment curentul într-o ramură particulară. În mod asemănător, 
tensiunea pe ramură oscilează cu o oarecare amplitudine şi fază: 


Uz = UVoacos(at + 0,). (49) 


Dacă am determinat curenţii şi tensiunile în toate ramurile unei reţele, 
am analizat-o complet. A le găsi prin construirea şi rezolvarea ecuaţiilor 
diferenţiale corespunzătoare este, desigur, posibil, și dacă ne ocupăm cu 
comportarea tranzitorie a reţelei, aveam de făcut aşa ceva. Pentru soluția 
staționară, totuși, putem folosi o metodă mult mai simplă şi mai elegantă. 
Aceasta se bazează pe două idei: 

(1) Un curent sau o tensiune alternativă se pot reprezenta printr-un număr 
complex. 
(11) Orice ramură sau element din circuit pot fi caracterizate, la o frecvenţă 
dată, prin relaţia între tensiune și curent în acea ramură. 


Prima idee foloseşte acea identitate matematică remarcabilă 
ei” = cosv+isinv (50) 


cu i?=— —1. Pentru a preciza această idee, adoptăm următoarea regulă 
pentru reprezentare: 


Un curent alternativ Jo cos (wt+q) se va reprezenta prin 
| numărul complex Ioei?, adică, numărul a cărui parte reală este Jo cos q 
| şi a cărui parte imaginară este Josinq. 
| De altă parte, dacă numărul complex z-+iy reprezintă un 
| curent /, atunci curentul ca funcţie de timp este dat de partea 

reală a produsului (z + ig)eiot. 
| 

Figura 8.13 ilustrează această dublă corespondenţă. Deoarece un număr 

complex z= z+iy poate fi reprezentat grafic în planul bi-dimensional, 
este uşor de vizualizat constanta de fază drept unghiul tg”! y/z, şi ampli- 
tudinea Ja ca modulul |/z2+ 2. 


Fig. 8.13. Reguli pentru reprezentarea unui curent alternativ printr-un număr complex. 


Curentul ca funcţie de limp |Y Reprezentarea numărului complex 


19 


I cos (wt+9) lpe'f = + iy 


Multiplicat cu e'“! 
şi luată parlea reală 
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Ceea ce face toate acestea să fie utile este următorul fapt: Reprezentarea 
sumei a doi curenţi este suma reprezentărilor lor. Să considerăm suma a doi 
curenţi J, şi Ja care se întilnesc la un nod de fire în figura 8.12. La orice 
moment t suma curenților este: 


Îi + Ia = o cos(ot + e.) + Joe cos(ot + 9) = 
= (loa Os pi + Ioa cos ga)cos ot — (Jon sin gs + oz sin ș,) sin at. (51) 


De altă parte, suma numerelor complexe care, după regula noastră, repre- 
zintă În şi Ia este: 


Ioa ei? + Ioa ei? — (Io COS Qi + Jo2 COS 93) + i(Jo sin e + oa sin 92). (52) 


Dacă înmulţiţi membrul drept al ecuaţiei 52 prin (cos ot+i sin ot) şi 
luaţi partea reală a rezultatului, veţi obține tocmai ceea ce apare la dreapta 
în ecuaţia 5i. 

Aceasta înseamnă că în loc de a aduna sau scădea însăși funcţiile perio- 
dice de timp, putem aduna sau scădea numerele complexe care le reprezintă. 
Sau altfel spus, algebra curenților alternativi apare ca fiind aceeaşi ca 
algebra numerelor complexe, privitor la adunare. Corespondența nu se 
extinde la înmulţire. Numărul complex Jos Jo2 eil“:** nu reprezintă produsul 
celor două funcţii de curent în ecuaţia 51. 

Totuși, doar de adunarea de curenți și tensiuni avem nevoie pentru a 
analiza reţeaua. De exemplu, la nodul unde 7, întilnește /2 în figura 8.12, 
apare cerința ca în fiecare moment curgerea netă de curent în joncțiune să 
fie zero. De aici, condiţia 


Îi + Ja + Is=0 (53) 


trebuie să fie îndeplinită, unde /,, J2 şi J3 sint funcțiile periodice de timp 
reale. Mulțumită corespondenţei noastre, aceasta se poate exprima în forma 
algebrică simplă că suma de trei numere complexe este zero. Tensiunile 
pot fi minuite în același fel. În mod instantaneu, suma căderilor de tensiune 
în jurul oricărei bucle în reţea trebuie să fie egală cu forța electromotoare 
în buclă la acel moment. Această condiţie care leagă funcţii de tensiune 
periodice se pot inlocui de asemenea prin afirmaţii despre suma unor numere 
complexe, reprezentările diverselor funcţii oscilante, Uu(t), Ua(t) etc. 


8.4. ADMITANŢA ȘI IMPEDANŢA 


Relaţia între curgerea de curent printr-un element de circuit și ten- 
siunea pe element poate fi exprimată ca o relaţie între numerele complexe 
care reprezintă tensiunea și curentul. Să privim la combinaţia de inductanță 
rezistentă din figura 8.4. Oscilaţia tensiunii este reprezentată prin o şi 
curentul prin Ig ei?, unde Jo = %o/// R2 + 21? şi tge=—oL/R. Diferenţa 
de fază e şi raportul amplitudinii curentului la amplitudinea tensiunii 
sînt proprietăţi ale circuitului la această frecvenţă. Definim un număr 
complex y astfel: 


ei? E oL 
ierti ră cu ș = tg — SE . (54) 
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(a) 


(b) 


(ce) 


Atunci relaţia 
i= YU (55) 


are loc, unde U este numărul complex care reprezintă tensiunea pe com- 
binaţia serie de R şi L, şi Y este numărul complex care reprezintă curentul. 
Y este numit admitanță. Aceeaşi relaţie se poate exprima cu inversul lui Y, 
notat prin Z şi numit impedanţă: 


= (2) a i (56) 


„ Aici ne folosim de produsul a două numere complexe, dar numai unul 
dintre numere este reprezentarea unui curent alternativ sau a unei tensiuni. 
Celălalt este impedanța sau admitanţa.* 

Impedanţa se măsoară în ohmi. Într- 
adevăr, dacă elementul de circuit era alcă- 


Imag. e ab tuit doar din rezistența R, impedanţa ar 
Y fi fost reală şi egală cu R, astfel încît 

1 ecuația 56 ar avea aceeaşi formă cu legea 

EV | lui Ohm pentru un circuit de curent con- 


tinuu: U = RI. 
Admitanţa unei inductanţe fără rezis- 
7 poti tenţă este cantitatea imaginară Y= —i/oL. 
Aceasta se poate vedea făcînd R să se 
apropie de zero în ecuaţia 54. Factorul —i 
arată că oscilaţia curentului rămîne în 


a urma oscilaţiei tensiunii prin = în fază. 


V : » 
3 În diagrama numerelor complexe, dacă ten- 


siunea este reprezentată prin U (fig.8.14,b) 
| curentul ar putea fi reprezentat prin /, 
situat cum se arată acolo. Pentru capa- 
citate, Y = ioC, după cum se poate vedea 
din expresia pentru curent în figura 8.7. 
În acest caz Uşi I sînt legate după cum 
se indică în figura 8.14, c. În fiecare figură 
se arată de asemenea cum trebuie ales 
semnul relativ al lui U şi /. Dacă aceasta 


y = e. nu se face în mod corespunzător, „inainte“ 
v | 
Fig. 8.14. Vşi | sînt numere complexe care repre- 


— zintă tensiunea de-a lungul unui element de circuit 
şi curentul prin el. Faza relativă a oscilaţiei curentu- 
lui şi tensiunii apare aici în unghiul dintre „vectori“. 
(a) În rezistenţă, curentul şi tensiunea! sînt în fază. 
(b) În inductanţă, curentul rămîne în urma tensiunii. 
(c) În capacitate, curentul este înaintea tensiunii. 


_ 


* Algebra noastră conţine astfel două categorii de numere complexe, acelea care 
reprezintă impedanţe, de exemplu, şi acelea care reprezintă curenţi. Produsul a două 
„numere de impedanţă“, ca şi produsul a două „numere de curent“ nu reprezintă nimic. 
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şi „în urmă“ sint expresii fără sens. Observaţi că definim totdeauna sensul 
pozitiv al curentului astfel încit o tensiune pozitivă aplicată unei rezistenţe 
să genereze curent pozitiv (fig. 8.14, a). 

„Proprietăţile celor trei elemente de circuit de bază sint rezumate 
mai jos: . 


Simbol Admitanţa, Y 
1 
AM n E 
R 
AU = 
wL 
—A> Să iwC 
I=YU 


Putem alcătui orice circuit din aceste elemente. Cind elementele sau 
combinaţiile elementelor sint legate în paralel, este convenabil de folosit 
admitanţele, deoarece în acest caz admitanţele se însumează. În figura 8.15 
două „cutii negre“ cu admitanţe Y, şi Y2 sînt legate în paralel. Avem atunce 


I = hi + la= VU + YaU = (Ya + Y2)U (57) 


care implică faptul că o singură cutie neagră echivalentă are admitanţa 
Y, + Ya. Din figura 8.16 va fi limpede că impedanțele se adună pentru 


Fig. 8.15. Legarea în paralel a admitanțelor. Fig. 8.16. Legarea în serie a impedanţelor. 
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20 — Electricitate şi magnetism vol. II 


Fig. 8.17. Un circuit rezonant paralel. Însumaţi 
admitanţele complexe ale celor trei elemente, 
ca în ec. 


elemente legate în serie. Este ca şi cum 
am vorbi de reţele de curent continuul 
De fapt, am redus acum problema reţelei 
de curent alternativ la problema reţelei 
de curent continuu, cu această diferenţă: 
numerele cu care operăm sint numere 
complexe. 

Ca exemplu, să privim la circuitul 
„RLC paralel“ în figura 8.17. Admitanţa 
combinată a celor trei ramuri paralele 


este 
se Îsi ba zei 
Y - + iuwC Fa (58) 
Tensiunea este simplu 0, astfel curentul complex este 
sati pater sa ml a 4-V, 
pe to|- _ă i(oc ăi (59) 


Amplitudinea oscilaţiei de curent este modulul numărului complex /, 
care este Col(1/R2) + (oC — 1/oL?i?, şi unghiul de fază este tan! 
(RoC — R/oL). i 

Putem trata în acest fel numai elemente de circuit lineare, elemente 
în care curentul este proporţional tensiunii. Cu alte cuvinte, circuitul 
nostru trebuie să fie descris de o ecuaţie diferenţială lineară. Nici măcar 
nu puteţi defini o impedanţă pentru un element nelinear. Elementele de 
circuit nelineare sint componente foarte importante și interesante. Aţi 
studiat unele în laborator, și puteţi vedea de ce nu se pretează la acest 
gen de analiză. 

Aceasta este afirmat, de asemenea, despre oscilaţia continuă la frec- 
venţă constantă. Comportarea tranzitorie a unui circuit este o problemă 
diferită. Totuși, pentru circuite lineare uneltele pe care tocmai le-am dez- 
voltat au o oarecare utilitate, chiar și pentru stări tranzitorii. Motivul este 
că prin superpoziţia oscilaţiilor staţionare de mai multe frecvenţe putem 
reprezenta o comportare nestaţionară, și răspunsul la fiecare frecvenţă indi- 
viduală se poate calcula ca şi cind acea frecvenţă ar fi fost singura. Aceasta 
se poate foarte bine lăsa pentru volumul III. 


8.5. PUTEREA ŞI ENERGIA ÎN CIRCUITE DE CURENT ALTERNATIV 


Dacă tensiunea pe o rezistență R este Uo cos ut, curentul este / = 
= (Uo/R)eos wt. Puterea instantanee, adică rata instantanee la care energia 
este disipată în rezistenţă este 


— pri 08 aia 
P= RI A costat. (60) 
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Deoarece media lui cos?ot pe multe cicluri este Z, puterea medie disipată 
în circuit este 


4 U3 
ii 3 (61) 
Se obișnuieşte a exprima tensiunea și curentul în circuite de curent alter- 
nativ dind nu amplitudinea ci 1///2 ori amplitudinea. Aceasta este adesea 


numit valoarea efectivă sau eficace (ef). Aceasta ţine seama de factorul 2. 
în ecuaţia 61, astfel încit 


E. (62 
=. (62) 
De exemplu, tensiunea uzuală în reţele publice, 120 volţi, corespunde la o 
amplitudine 120-/2 volţi. Diferenţa de potenţial între bornele prizei 
electrice din camera dumneavoastră (dacă tensiunea este normală) este* 


U(t) = 170 cos 377 t (63) 


cu U în volţi şi t în secunde. Un ampermetru de curent alternativ este 
calibrat să arate 1 amper cînd amplitudinea curentului este 1,414 amperi. 

În general, rata instantanee la care energia este debitată unui element 
de circuit este UI, produsul tensiunii şi curentului instantaneu, cu semnul 
potrivit. Să considerăm acest aspect al curgerii de curent în circuitul simplu 
LR din figura 8.4. În figura 8.18 am redesenat graficele curentului și 
tensiunii şi am adăugat o curbă proporţională cu produsul UZ. Valori U/ 
pozitive înseamnă că energia este transferată în combinaţia LR de la sursa 
de forţă electromotoare, sau generator. Observaţi că UJ este negativ în 
anumite părţi ale ciclului. În acele perioade o oarecare energie este îna- 
poiată în generator. Aceasta se explică prin oscilaţia în energie înmagazinată 


în cîmpul magnetic al inductanței. Această energie înmagazinată, LE, 


trece printr-un maxim de două ori în fiecare ciclu complet. 

Puterea medie, B, corespunde liniei punctate orizontale. Pentru a 
calcula valoarea ei, să privim la produsul UI, cu U=/ocosot şi 
I = Io cos(ot+ e): 


UI= Folo cos ot cos (ot + 9) = Colo(cos? gt cos p— cos atsin otsin 9) (64) 


Termenul proporţional cu cos wt sin ot are media temporală zero, cum 
este evident dacă îl scrieţi ca 2 sin 2at, în timp ce media lui cos?ot este -.. 
Astfel avem pentru media temporală 


P= UI = 2 fel cos 9. (65) 


* În reţelele electrice din SUA frecvenţa este 60 Hz (N. Trad.). 
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Fig. 8.18. Puterea instantanee U/ este energia transferată în unitatea de timp de la sursa de 
tensiune electromotoare din stînga la elementele de circuit din dreapta. Media temporală a 
acesteia este indicată prin linia punctată orizontală. 


Dacă atît curentul cît și tensiunea sint exprimate ca valori eficace în volt 
şi amper respectiv, 

P = Uy le cosg. (66) 

(watti) (velţi! (amperi) 

În acest circuit toată energia este disipată în rezistorul R. Natural, orice 
bobină reală are o oarecare rezistenţă. În scopul de a analiza circuitul, am 
inclus-o pe aceea în rezistența R. Desigur căldura se dezvoltă la poziţia 
reală a rezistenţei. 

Pentru a exersa metodele pe care le-am dezvoltat în $ 8.4, vom analiza 
circuitul din figura 8.19, a. O rezistență de 10000 ohmi și 1 watt a fost 
legată cu doi condensatori de capacitate 0,2 şi 0,5 -microfarazi (uF). Pro- 
punem să conectăm aceasta la o priză de 120 volţi, 60 cieli. 

Întrebare: va deveni rezistorul de 1 watt prea fierbinte? În cursul 
analizei dacă puterea medie disipată în R depăşeşte 1 watt, vom calcula 
unii dintre curenţii şi tensiunile pe care le-am putea măsura în circuit. Un 
mod de a discuta circuitul este schiţat mai jos. 


(1) Admitanţa lui Cs = io Ca = (377) (2 X 107)i = 0,754xX10-4i ohm-l. 
(II) Admitanţa rezistenței = = = 104 ohm. 


(III) Admitanţa lui Ş= = 104(1 + 0,754 i) ohm! 
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Fig. 8.19. O reţea reală (a) gata spre a fi conectată 
la o sursă de tensiune electromotoare, și (b) dia- 
grama circuitului. 


(IV) Impedanţa lui 3 ia = PE Pt 
40-A(1 + 0,754 î) 
e-— 


__ A04(4 — 0,754) 
424 0,7542 
= (6 360—4800 i) ohmi 
(V) Impedanţa lui C, = — = SE 
aC, 
i 


0 1877)(5x107) 
= —5 300 i ohmi 


(VI) Impedanţa întregului circuit = 
= (6 360 — 10100 i) ohmi 


120 


iai Bu fa 6 360— 10100 


___ 420(6 360 + 10100) 
(6 360)2 + (10 100): 


() 


= (5,37 + 8,53 i) x 10-32 amperi. 


Deoarece am folosit 120 volţi, care este 
tensiunea eficace, obținem curentul eficace. 
Aceasta înseamnă că modulul numărului com- 
plex I,, care este [(5,37)+(8,53)2]42 x 10-2 amperi sau 10,0 miliamperi (mA), 
este curentul eficace în amperi. Un miliampermetru de curent alternativ 
introdus în. serie ar arăta 10 mA. Acest curent are un unghi de fază e = 
= tg”1 (0,853/0,537) sau 1,01 radiani faţă de linia de tensiune. Puterea 
medie debitată întregului circuit este atunci: 


(VIII) P = (120 volt) (0,010 amp)cos 1,01 = 0,64 watt 


În acest circuit rezistenţa este singurul element disipativ, astfel încît 
aceasta trebuie să fie puterea medie disipată în ea. 
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Ca verificare, putem găsi tensiunea U, pe rezistenţă: 
(UX) 0, = =) = (5,37 + 8,53 i) (—5300 î402 

= (45,2 — 284 îi) volt 
(X) Uz = 120 — U, = (74,8 + 284 i) volt 


Curentul I2 în R va fi în fază cu Uz, desigur, astfel puterea medie în 
R va fi 


2 
Pi ră (74,8). -+ (204 0,64 watt, 


care verifică. 

Astfel clasa rezistenței nu este depăşită, deoarece acea asigurare este 
valabilă. În realitate, faptul dacă rezistența va deveni prea fierbinte depinde 
nu numai de puterea medie disipată în ea dar și de cit de uşor se poate 
elibera de căldură. Clasa de putere a unei rezistenţe este doar o ghidare 


în mare. 


PROBLEME 


R şi L în serie 3.1. Ce inductanţă, în henry, trebuie legată în serie 
cu un bec de 120 volţi, 60 waţi, dacă acesta trebuie 
să lucreze normal cînd combinaţia este legată la o reţea 
de 240 volţi, 60 cicli pe secundă? (Determinaţi mai întîi 
reactanța inductivă necesară. Puteţi neglija rezistenţa 
inductorului şi inductanţa becului.) 


R și C în serie 8.2. O rezistenţă de 2000 ohm şi un condensator de 
1 microfarad sînt legate în serie la o reţea de 120 volţi 
(rpm) și 60 cicli. 

a) Care este impedanța? 

b) Care este valoarea eficace a curentului? 

c) Care este puterea disipată în circuit? 

d) Care va fi citirea unui voltmetru de curent alter. 
nativ legat pe rezistenţă? legat pe capacitate? 

e) Plăcile orizontale ale unui tub de raze catodice sînt 
legate pe rezistenţă și plăcile verticale pe capacitate. 
Schiţaţi figura pe care vă așteptați să o vedeţi pe ecran. 
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R, L și C în paralel 


8.3. O rezistenţă de 1000 ohm, o capacitate de 500 pF 
și o inductanţă de 2 mH sînt legate în paralel. Care 
este impedanţa acestei combinaţii la o frecvenţă de 
10 kc/sec? La o frecvenţă de 10 Mce/sec? Care este frec- 
venţa la care valoarea absolută a impedanţei este maximă? 


8.4. În circuitul rezonant din figură elementul disipativ 
este o rezistență R” legată în paralel, şi nu în serie, cu 
combinaţia LC. Dezvoltaţi ecuaţia, analoagă ecuaţiei 2, 
care se aplică acestui circuit. Găsiţi de asemenea con- 
diţiile asupra soluţiei analoage acelora care au loc în 
circuitul RLC serie. Dacă un circuit RLC serie și un 
circuit R'LC au acelaşi L, C şi Q, cum se leagă R' de R? 


Fig. la problema 8.4 


8.5. Să presupunem că curentul din circuitul în figura 
8.1 este dat de ecuaţia 12. Calculaţi energia înmagazinată 
în circuit la t = 0. Apoi calculaţi energia înmagazinată 
în circuit un sfert de ciclu mai tirziu, la 1 = x/2o. Veri- 
ficaţi că diferenţa este egală cu energia disipată în rezis- 
tența R pe durata acestui interval. Pentru această pro- 
blemă, presupuneţi că amortizarea este mică, adică 
a/w & 1, și neglijaţi termenii proporţionali cu «2. 


8.6. Pentru circuitul din figura 8.3 a, determinaţi 
valorile lui 6, și fa în cazul hiper-amortizat, cu R = 600 
ohmi. Determinaţi de asemenea raportul lui B la A, 
constantele din ecuaţia 16. 
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8.7. O cavitate rezonantă de forma ilustrată în figură 
este o parte esenţială a multor oscilatori de microunde. 
Ea poate fi privită ca un circuit „LC“ simplu. Inductanţa 
este aceea a unui toroid cu o spiră; această inductanţă 
este legată direct la condensatori cu plăci paralele. Găsiţi 
o expresie pentru frecvenţa de rezonanţă a acestui circuit, 
şi arătaţi printr-o schiță configuraţia cîmpurilor mag- 


„_netic și electric. 


Fig. la problema 8.7 


Capitolul 9 


Cimpuri electrice în substanţă 


9.1. Dielectrici 

9.2. Momentele unei distribuții de sarcină 

9.8. Potenţialul și cîmpul unui dipol 

9.4. Cuplul și forța asupra unui dipol într-un cîmp exterior 

9.5. Dipoli atomici și moleculari. Momente dipolare induse 

9.6. Tensorul de polarizabilitate 

9.7. Momente dipolare permanente 

9.8. Cîmpul electric produs de materia polarizată 

9.9. Condensatorul umplut cu dielectric 
9.10. Cîmpul unei sfere polarizate 
9.11. 0 steră dielectrică într-un cîmp uniform 

9.12. Cîmpul unei sarcini într-un mediu dielectric şi legea lui Gauss 
9.18. Legătura între susceptibilitatea electrică şi polarizabilitatea atomică 
9.14. Variaţii de energie la polarizare 
9.15. Dielectrici alcătuiți din molecule polare 
9.16. Polarizarea în cîmpuri variabile 

9.17. Curentul de sarcină legată 


Probleme 


9.1. DIELECTRICI 


Condensatorul pe care l-am studiat în capitolul 3 era alcătuit din 
doi conductori, izolaţi unul de altul, neavînd nimic între ei. Sistemul de doi 
conductori a fost caracterizat printr-o anumită capacitate C, o constantă 
care corelează mărimea sarcinii Q pe condensator (sarcina pozitivă Q pe o 
placă, sarcină negativă egală pe cealaltă) cu Uuz, diferenţa de potenţial 
electric între cei doi conductori: 

= (4) 


= ge 


Pentru condensatorul cu plăci paralele, două plăci plane de arie A şi separate 
printr-o distanţă £, am găsit capacitatea 


Cs et, (2) 


i 


Condensatori ca acesta se pot găsi în unele aparate electrice. Ei sint numiţi 
condensatori cu vid şi sint alcătuiți din plăci introduse într-un tub vidat. 
Ei sint folosiţi în principal cînd sînt implicate potenţiale extrem de înalte 
şi rapid variabile. De departe mult mai 
uzuali, totuşi, sint condensatorii în care 
spaţiul dintre plăci este umplut cu o 
oarecare substanţă neconductoare solidă 
sau lichidă. Cei mai mulţi dintre conden- 
satorii cu care aţi lucrat în laborator sint 
de felul acesta; există duzine de asemenea 
condensatori în orice receptor de tele- 
viziune. Pentru conductori implantaţi 
într-un mediu material, ecuaţia 2 nu se 
potriveşte cu experiența. Să presupunem 
că umplem spaţiul dintre cele două 
plăci arătate în figura 9.1, a cu un strat 
de plastic, ca în figura 9.1, b. Experi- 
mentind acest nou tip de condensator, 


C > 
a 


Fig. 9.1. (a) Un condensator format din plăci 
Z conductoare plane. (b) Aceleaşi plăci cu un strat 
izolator între ele. 
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încă găsim o proporţionalitate între sarcină și diferenţa de potenţial, astfel 
putem încă defini o capacitate prin isa 1. Dar găsim că C este con- 
siderabil mai mare decit ar prezice ecuaţia 2 

Nu numai in dispozitivele speciale numite condensatori, dar aproape 
oriunde în lumea din jurul nostru, cîmpurile electric şi magnetic există în 
prezenţa materiei şi nu în vid — dacă nu în materia densă, atunci cel puţin 
într-un gaz, anume aerul. Toate acestea ne reamintesc că, exceptind digre- 
siunea din capitolul 4 în domeniul conductivității electrice, am studiat de 
fapt cimpul electromagnetic în spaţiul vid, populat doar prin anumite sarcini 
punctuale sau distribuții de sarcină continue. Trebuie să căutăm acum să 
înţelegem interacţiile cimpurilor electrice şi magnetice cu materia. 

Ne sînt deschise două moduri de abordare diferite. Menţinind un punct 
de vedere la scară largă, sau macroscopic, am putea vedea în ce fel prezenţa 
unui bloc de material omogen ca stratul de plastic din figura 9.1, b modifică 
cimpul electric din spaţiul din afară, unde putem măsura cîmpul. Am putea 
încerca să descoperim legi simple” care ar descrie în mod adecvat astfel 
de efecte în orice sistem de conductori sau izolatori. Am găsi că, compor- 
tarea electrică macroscopică a substanţelor omogene poate fi într-adevăr 
caracterizată foarte simplu şi complet. Ecuația 2, de exemplu, are nevoie 
doar de înlocuirea constantei eg printr-o constantă e, caracteristică sub- 
stanței particulare, pentru a da corect capacitatea oricărui condensator 
umplut cu acel material. e este numit constanta dielectrică sau permitivitate 
a acelei substanţe, şi materialul însuși este în general numit drept dielectric 
cînd considerăm comportarea sa într-un cîmp electric. Constantele dielectrice 
ale cîtorva substanţe uzuale sint înscrise în tabelul 9.1 (v. mai jos) Odată 
constenta dielectrică a unui material particular determinată, poate prin 
măsurarea capacităţii unui condensator umplut cu el, sintem în măsură să 
prezicem comportarea, nu numai a condensatorilor cu două plăci, dar a 
oricărui sistem electrostatic alcătuit din conductori și bucăţi din acel die- 
lectric de orice formă. Adică, putem prezice toate cîmpurile electrice care 
vor exista în vid în afara dielectricilor pentru sarcini sau potenţiale date 
pe conductorii din sistem. 


Tabel 9.1 
Constantele dielectrice ale diverselor substanţe 
Substanţa Condiţii Prpraraneri 

Aer Gaz, OC, 1 atm 1,00059 
Acid clorhidric, HCl Gaz, OC, 1 atm 1,0046 
Apă, HO Gaz, 110C, 1 atm 1,0126 

Lichid, 20*C0 80 
Benzen, CH, Lichid, 20*C0 2,28 
Amoniac, NH, Lichid, —34*C 22 
Ulei de transformator Lichid, 20*C 2,24 
Clorură de sodiu, NaCl Cristal, 20*0 6,12 
Sulf, $ Solid, 200 4,0 
Cuarţ, Si0, Cristal, 20"0 (| pe axa optică) 4,34 

Cristal, 20*C (|| axa optică 4,27 
Polietilenă Soli d, 200 2,25—29,3 
Neopren Solia: 20*0 41 
Porţelan Solid 20*0 6,0—8,0 
Parafină transparentă Solid, 200 2,1—2,5 
Sticlă Pyrex 7070 Solid, 200 4,00 
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Teoria care ne îngăduie să facem aceasta a fost dezvoltată de către 
fizicienii secolului al nouăsprezecelea. Neavind o imagine completă a struc- 
turii atomice a materiei, ei au fost mai mult sau mai puţin obligați să 
adopte o descriere macroscopică. Din acest punct de vedere, interiorul unui 
dielectric este un domeniu fără particularităţi al unei „gelatire matematice“ 
perfect omogene, a cărui singură proprietate electrică care îl distinge de vid 
este o constantă dielectrică diferită de eo. 

Dacă dezvoltăm doar o descriere macroscopică a materiei într-un cimp 
electric, ne va fi greu să răspundem la unele întrebări care se impun destul 
de firesc — sau mai degrabă, greu să punem aceste întrebări încît să li se 
poată răspunde cu înţeles. De exemplu, care este intensitatea cimpului 
electric în interiorul stratului de plastic din figura 9.1, b cînd pe armături 
se află nişte sarcini? Intensitatea cimpului electric este definită prin forța 
asupra unei sarcini de încercare. Cum putem pune o sarcină de incercare în 
interiorul unui solid dens perfect, fără a deranja nimic şi să măsurăm 
forţa asupra ei? Ce ar însemna acea forță, dacă am fi măsurat-o? Aţi putea 
gindi să faceţi o gaură și să puneţi sarcina de încercare în gaură cu oarecare 
spaţiu în care să se miște, astfel incit să puteți măsura forţa asupra ei ca 
esupra unei particule libere. Dar atunci aţi măsura, nu cimpul electric în 
interiorul dielectricului, ci cîmpul electric într-o cavitate în dielectric, 
ceea ce este un lucru cu totul diferit. 

În mod fericit avem la dispoziţie o altă linie de atac, care pleacă de 
la nivelul microscopic sau atomic. Știm că materia este alcătuită din atomi 
şi molecule; la rîndul lor, acestea sint compuse din particule elementare 
încărcate. Cunoaştem ceva despre mărimea şi structura acestor atomi şi 
cunoaștem ceva despre aranjarea lor în cristale, fluide şi gaze. În loc să 
descriem stratul nostru dielectric ca un volum fără structură de gelatină, 
care nu e totuși vid, îl vom descrie ca o mulțime de molecule care 
populează vidul. 

Dacă putem afla ce fac sarcinile electrice într-o singură moleculă cînd 
acea moleculă este doar ea într-un cimp electric, am fi în măsură să înțe- 
legem comportarea a două astfel de molecule separate printr-o distanţă în 
vid. Doar va fi necesar să includem influenţa, asupra fiecărei molerule, a 
oricărui cimp electric provenind de la cealaltă. Aceasta este o problemă 
de vid. Acum tot ceea ce avem de făcut este să extindem aceasta la o 
populaţie de, să spunem, 10% molecule ocupind un centimetru cub de vid, 
şi avem dielectricul nostru real. Sperăm să facem aceasta fără a crea 102% 
probleme separate. Dacă îl ducem la bun sfirşit, acest program ne va recom- 
pensa în două moduri. Vom fi în măsură să spunem la sfirşit ceva despre 
cîimpurile electrice și magnetice în materie, răspunzind la întrebări ca aceea 
ridicată mai înainte. Ceea ce este mai important, vom înţelege cum feno- 
menele macroscopice electrice şi magnetice din materie apar, și prin aceasta 
dezvăluie, natura structurii atomice de bază. Urmează să studiem efectele 
electrice și magnetice separat. Începem 'cu dielectricii. Deoarece primul nostru 
obiectiv este să descriem cîmpul electric produs de un atom sau o mo- 
leculă, va fi de folos să facem citeva observaţii generale despre cimpul 
electrostatic în exteriorul oricărui sistem de sarcini. 
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9.2. MOMENTELE UNEI DISTRIBUŢII DE SARCINĂ 


Un atom sau moleculă constă din sarcini electrice ocupîind un mic 
volum, poate cițiva angstromi cubici (10-24 <m5) de spaţiu. Sintem inte- 
resaţi in cimpul electric în exteriorul acelui volum, care provine de la această 
distribuție de sarcină destul de complicată. Ne vom ocupa în particular 
cu cîmpul departe de sursa, prin care înțelegem la depărtare în comparație 
cu mărimea sursei însăşi. Ce trăsături ale structurii de sarcină determină 
în principal cimpul în puncte îndepărtate? Pentru a răspunde, să privim 
la o distribuţie arbitrară de sarcini şi să vedem cum am putea face să 
calculăm cimpul într-un punct în afara ei. Figura 9.2 arată o oarecare 
distribuţie de sarcină localizată în vecinătatea originii coordonatelor. Ar 
putea fi o moleculă alcătuită din mai multe nuclee pozitive şi un număr 
mare de electroni. În orice caz o vom presupune descrisă de o funcţie de 
densitate de sarcină p (z, 4,2) dată. p este negativ unde se află electroni 
şi pozitiv unde se află nuclee. 
Pentru a găsi cîmpul electric în 
puncte depărtate, putem începe 
prin calcularea potenţialului dis- 
tribuţiei de sarcină. Pentru a ilus- 
tra, să luăm un oarecare punct 
A pe axa z. (Deoarece nu pre- 
supunem vreo simetrie specială în 
distribuția de sarcină, nu există 
nimic particular în axa z.) Fie r 
distanța lui A de la origine. Po- 
tenţialul electric în A, notat a, 
se obține, ca de obicei, prin în- 
sumarea contribuţiilor de la toate 
elementele distribuţiei de sarcină: 


__(_e(z',y,2")dv” 
pa pe (8) 


În integrală, dv' este un element 
de volum în interiorul distribu- 
ției de sarcină, p(z', y', z”) este 
densitatea de sarcină acolo, şi R 
la numitor este distanţa de la A 
la acest element de sarcină parti- 
cular. Integrarea este efectuată 
în coordonatele z', y', z', desigur, 
şi este extinsă la toată regiunea 
care conţine sarcină. Putem ex- 
prima R prin r şi distanţa r' de 
la origine la elementul de sar- 
cină. Folosind legea cosinusului 
cu 0 unghiul între r' şi axa pe 
care se află A: 


Fig. 9.2. Calcularea potenţialului, în punctul A, 
R = (72 + ri2—2rr' cos 0]Y2. (4) a unei distribuții de sarcină moleculare. 
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Cu această expresie pentru R, integrala devine: 
pdu' 
ATEo 


94 = $ [r2 + ri2 — 277” cos B]-th, (4a) 


Vrem acum să ne folosim de faptul că pentru un punct depărtat ca 4, r' 
este mult mai mic decit r pentru toate regiunile distribuţiei de sarcină. 
Aceasta sugerează să dezvoltăm rădăcina pătrată din ecuaţia 4 în puteri 
ale lui r'/r. Scriind 


[72 + r'2 — 2rr' cos 0]-!? = ii + [a - sui 9 (5) 


şi folosind dezvoltarea (1 + 3)-!2 = 1 — = â+ = 2..., obținem, după 


gruparea termenilor de aceeași putere în rr: 


-) (3 cos? 0 — 1) îi 


[72 + r'2 — 2rr' cos 6]-!? = Fi + 7 cos 6 - (3 
A r r 2 


+ | termeni de )); (6) 


puteri mai mari 
Acum r este constant în integrare, astfel încît îl putem scoate în afară şi 
scriem ecuaţia pentru potenţialul în A cum urmează: 


za = 2 | pdo” + -Î - (ri cos 0 pdo' + 
7 ATE9 r âxeg 
Ke 


K, 


+ 3 Ama | pi (8 00 933) pdy' +... (7) 
ră ne 2 
o ÎN a N E EEE 


Ka 


Fiecare din integralele de mai sus, Ko, Ku, Ka are o valoare care depinde 
numai de structura distribuţiei de sarcină. Deci potenţialul pentru toate 
punctele de-a lungul axei z se poate scrie ca o serie de puteri în (/r cu 
coeficienți constanţi: 


K K 
pa = at 
ATEor Aneor2 Axegră 


(8) 


Pentru a termina problema, am avea de obţinut cimpul electric în toate 
celelalte puncte, pentru a calcula cimpul electric ca — grad e. Am mers 
destul de departe, totuși, pentru a înfățișa punctul esenţial: comportarea 
potenţialului la distanţe mari de la sursă va fi dominată de primul termen 
în serie al cărui coeficient nu este zero. 


Să privim la acești coeficienți mai îndeaproape. Coeficientul Ko 
este | pdy', care nu este altceva decit sarcina totală în distribuţie. Dacă 


avem cantităţi egale de sarcină pozitivă şi negativă, ca într-o moleculă 
neutră, Ko va fi zero. Pentru o moleculă odată ionizată, Ko va avea valoarea 
e. Dacă Ko nu este zero, atunci oricît de mari ar fi K,, Ka etc., dacă ne 
îndepărtăm la o distanţă suficient de mare, termenul Ko/r se va impune. 
Mai departe, potenţialul se va apropia de acela al unei sarcini punctuale 
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în origine şi tot așa va face și cimpul. 
Aceasta nu este deloc surprinzător. 

Să presupunem că avem o moleculă 
neutră, astfel înțit Ao este zero. Interesul 
nostru se deplasează acum la cel de-al doilea 


termen, cu coeficientul X, = |r' cos 0pdy'. 


Deoarece r' cos 0 este simplu z', acest ter- 
men măsoară deplasarea relativă, pe direcţia 
către A, a sarcinii pozitive şi negative. E] 
are o valoare nenulă pentru distribuțiile 
schițate în figura 9.3, unde densităţile de 
sarcină pozitivă şi negativă au fost indicate 
separat. De fapt, toate distribuțiile arătate 
acolo au aproximativ aceeași valoare a lui X,. 

Merită să notăm că dacă distribuţia 
este neutră, valoarea lui X, este indepen- 
dentă de poziţia originii. Adică, dacă 
înlocuim z' prin (z' + 20), astfel deplasind 
de fapt originea, valoarea integralei nu este 


schimbată: e + 20) pdy' == z'p dv' + 
+20 | e dv” şi ultima integrală este totdeauna 


zero pentru o distribuţie neutră. 

Evident, dacă Ko = 0 și A, 7 0, po- 
tențialul de-a lungul axei z va varia asimp- 
totic (adică, în aproximaţia de distanţe 
mari) ca 1/r2. Ne aşteptăm atunci ca inten- 
sitatea cimpului electric să se compare 
asimptotic ca 1/r?, în contrast cu depen- 
denţa 1/r? a cimpului unei sarcini punctuale. 
Desigur am discutat potenţialul numai pe 
axa z. Ne vom întoarce la problema formei 
exacte a cimpului după ce vom da o vedere 
generală a situaţiei. 

Dacă Ko și K, sint ambele zero, și Ka 
nu este, potenţialul se va comporta ca 1/r* 
la distanţe mari, și intensitatea cîmpului 
electric va descreşte cu inversul puterii 
a patra a distanţei. Figura 9.4 arată o dis- 
tribuţie de sarcină pentru care Ko și X, 
sint zero (şi ar fi zero oricare direcţie am 
fi ales-o drept axă z) în timp ce Kz2 nu 
este zero. 


Fig. 9.3. Cîteva distribuții de sarcină cu K,=0, 
K, zf 0. Aceasta înseamnă că fiecare are sarcina 
totală zero, dar moment dipolar nenul. 


+e 


319 


== E Fig. 9.4. Pentru această distribuție de sarcină, Kg = 
= K, = 0, dar K3=£0. Este o distribuţie cu moment 
13 quadripolar nenul, 


Cantităţile K,, K,, Kz... sînt corelate 
e: cu ceea ce se numesc momentele distribuţiei 
de sarcină. 


Folosind această terminologie, numim 
Ko, care este simplu sarcina totală, momen- 
tul de monopol, sau intensitatea de monopol. 
K. este o componentă a momentului de dipol 
al distribuţiei. Momentul de dipol are di- 
mensiunile sarcină ori deplasare; el este 
un vector și K, al nostru este componenta 
sa z. A treia constantă X2 este legată de 
momentul de quadripol al distribuţiei, ur- 
mătoarea de momentul de octopol, şi aşa mai 
departe.* 


Avantajul pentru noi de a descrie o distribuţie de sarcină prin această 
ierarhie de momente este că ea distinge tocmai acele trăsături ale distri- 
buţiei de sarcină care determină cimpul la distanţe mari. Dacă ne ocupam 
cu cîmpul din imediata vecinătate a distribuţiei, ar fi fost un exerciţiu 
fără rod. Pentru sarcina noastră principală, înţelegerea a ceea ce se petrece 
într-un dielectric, apare că numai intensitatea de monopol (sarcina netă) 
şi intensitatea de dipol a părților constitutive moleculare contează. Putem 
nesocoti toate celelalte momente. lar dacă moleculele sint neutre, avem 
de considerat doar momentele lor dipolare. 


+e 


9.3. POTENŢIALUL ȘI CÎMPUL. UNUI DIPOL 
Contribuţia dipolară la potenţialul în punctul A, distanţă r de la 
origine, a fost dată prin (1/4xe0r2) | cos 0 pdo'. Putem scrie r' cos, 


care este tocmai proiecția lui r' pe direcţia către A, ca rr'. Astfel putem 
scrie potenţialul fără referinţă la vreo axă ca 


4 = iz | îr pâv' = $ rpav' (9) 


care va da potenţialul în orice punct. Integrala din dreapta ecuaţiei 9 este 
momentul dipolar al distribuţiei de sarcină. El este un vector, evident, cu 


* Se poate arăta că Dai puntea sursei în diverși multipoli, dacă este efectuată 
complet, precizează în mod unic distribuţia de sarcină. Cu alte cuvinte, dacă cunoaştem 
toate intensităţile de multipol putem „în principiu“ deduce p(z',y',z"). Aceasta nu este 
foarte folositor. Momentele de quadripol sau mai înalte nu sint vectori, dar entităţi 
mai complicate. 
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Fig. 9.5. Cîmpul electric al unui dipol, schițat prin cîteva linii de cîmp. 
dimensiunile sarcină or. distanță. Vom nota vectorul moment dipolar 
prin p: 

p = | T” pdy (10) 


Folosind momentul de dipol p, putem rescrie ecuaţia 9 ca 


A 


e(r) = - se (41) 


Cimpul electric este gradientul negativ al acestui potenţial. Pentru a 
vedea cum este cimpul dipol, fixaţi un dipol p în origine, orientat în direcţia 
z (fig. 9.5). Cu acest aranjament, 


= p COS i) 4 
ap A ae e (12) 
Potenţialul şi cîmpul sînt, desigur, simetrice în jurul axei z. Să lucrăm în 
planul zz, unde cos = za? + z2)!P. În acest plan, atunci 
= P2 A 13 
? Axep(22 + 2232 nu 
Componentele intensității cimpului electric sînt obţinute imediat: 


| VEDE E PE Is 
zi Oz area 2252 aregră a 
iii e ee Pa 30 zii 2 P(3_cos?6 — 1) 
z âz 4meo [ (22 + z25/2 (22 + 323 ] Zi ag: sapă i. 
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În orice direcţie de la dipol, găsim că intensitatea cîmpului electric 
descrește ca 1/r?, cum am anticipat. De-a lungul axei z, cimpul este paralel 
cu momentul dipolar p, şi are mărimea 2p/4xeor?. În planul ecuatorial 
cimpul este orientat antiparalel față de p şi are valoarea — p/4reor?. 

Acest cimp vă poate readuce în minte de unul pe care l-am întîlnit 
înainte. Amintiţi-vă sarcina punctuală în vecinătatea conductorului plan, 
cu „sarcina imagine“. Poate cea mai simplă distribuţie de sarcină cu un 
moment dipolar este două sarcini punctuale, +g şi —g, separate printr-o 
distanţă s. Pentru un sistem de sarcini punctuale ecuaţia 10 ia forma unei 
sume. Momentul dipolar al perechii de sarcini punctuale este chiar gs, şi 
vectorul este orientat în direcția de la sarcina negativă la pozitivă. Am 
schiţat în figura 9.6 cîmpul acestei perechi de sarcini, în principal pentru a 
accentua că în vecinătatea sarcinilor cîmpul nu este de dipol. Această distri- 
buţie de sarcină are multe momente multipolare, de fapt infinit de multe, 
astfel încit numai „cîmpul depărtat“ la distanţe rgs poate fi repre- 
zentat ca un cîmp de dipol. 

Pentru a genera un cimp de dipol pînă în origine am avea să facem s 
să tindă la zero mărind g fără limită, astfel încît să menţinem p = gs finit, 
Această abstracţie singulară nu este foarte interesantă. Știm că distribuţia 
de sarcină moleculară va avea cimpuri apropiate complicate, astfel încît 
nu am putea reprezenta regiunea apropiată în nici un caz. Din fericire nu 
vom avea nevoie să o facem. 


Fig. 9.6. Cîmpul electric al unei perechi de sarcini punctiforme egale și de semn contrar apro- 
ximează cîmpul unui dipol la distanțe mari în comparaţie cu distanţa s dintre sarcini. 


SE: 
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9.4. CUPLUL ŞI FORŢA ASUPRA UNUI 
DIPOL ÎNTR-UN CÎMP EXTERN 


Să presupunem că două sarcini g şi —g 
sînt legate mecanic astfel încît s, distanţa 
dintre ele, este fixată. Puteţi gindi despre 
sarcini ca fiind prinse la capătul unei scurte 
vergele neconductoare, de lungime s. Vom 
numi acest obiect un dipol. Momentul său 
dipolar p este simplu gs. Să punem dipolul 
într-un cîmp electric exterior, adică un 
cîmp de la o oarecare altă sursă. Cimpul 
„ dipolului însuși nu ne interesează acum. 
Să considerăm mai întîi un cîmp electric 
uniform, ca în figura 9.7, a. Capătul pozi- 
tiv al dipolului este atras spre dr ta, 
capătul negativ spre stinga, printr-  orţă 
de modul Eg. Forţa totală asupra obiec- 
tului este zero şi tot așa este cuplul, în 
această poziţie. Un dipol care face un oare- 
care unghi 6 cu direcţia cimpului ca în 
figura 9.7, b evident este supus unui cuplu. 
În general, cuplul N este rx F, unde F 
este forţa aplicată la . distanța r de la 
origine (vol. I, cap. 6). Luînd originea în 
centrul dipolului, astfel încît r = s/2, avem 


N=rxE+(—xE._ (15) 


N este un vector perpendicular pe planul 
figurii, şi mărimea sa este 


N = 2 Eq sin 0 + 2 Eg sin 6 = 
= sqE sin 0 = pE sin 0 (16) 


Aceasta se poate scrie simplu 


N=pxE (17) 


Fig. 9.7. (a) Un dipol într-un cîmp uniform. 
(b) Cuplul asupra dipolului este N=px E, Neste 
un vecţor orientat perpendicular pe pagină în jos. 


(c) Lucrul mecanic efectuat pentru a roti dipolul de - 


la o orientare paralelă cîmpului la orientarea ară- 
tată este pE(1 — cos). 


21* 
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Orientarea dipolului în figura 9.7, a corespunde la energia cea mai 
joasă. Trebuie să efectuăm lucru pentru a-l roti în oricare altă poziţie. Să 
calculăm lucrul necesar pentru a roti dipolul dintr-o poziţie paralelă cu 
cîmpul, printr-un unghi oarecare 6g, cum se arată în figura 9.7, c. Rotirea 
printr-un unghi infinitesimal d6 cere o cantitate de lucru Nd6. Astfel 
lucrul total efectuat este 


Ş Nd6 = j: pE sin 040 = pE (1 — cos 8) (48) 
0 0 


Întoarcerea dipolului, rotind capetele unul în locul celuilalt, corespunde 
la 09 = 7 şi cere o cantitate de lucru egală cu 2pE. 

Forţa totală asupra dipolului în orice cimp uniform este zero, evident, 
indiferent de orientare. Într-un cimp neuniform forțele asupra celor două 
extremităţi ale dipolului nu vor fi în general exact egale şi opuse, şi va 
exista o forță totală asupra obiectului. Un exemplu simplu este un dipol 
în cimpul unei sarcini punctuale Q. Dacă dipolul este orientat radial ca 
în figura 9.8, a, cu extremitatea pozitivă mai aproape de sarcina pozitivă 
Q, forţa totală va fi în afară, și mărimea sa va fi 


F = (9) E + (—9) E pi (19) 


Fig. 9.8. Forța asupra unui dipol într-un cîmp neuniform. (a) Forța rezultantă asupra dipolu- 
lui în această poziție este radială înspre exterior. 


(b) Forţa rezultantă asupra dipolului în această poziţie este înspre interior. 


(b) 


(a) 
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Pentru sr, avem nevoie doar să evaluăm aceasta pină la termeni de 
ordinul întîi în s/r, ceea ce facem după cum urmează: 


tea 00 | It ta po 2 4 RE AER 
4reor? [! i: s j2 4mepr? PR 2s Areord 
| 
În funcţie de momentul de dipol p, aceasta este simplu 
Rau Vs (21) 


Amor? 


Cu dipolul la unghi drept faţă de cîmp, ca în figura 9.8, d, există de 
asemenea o forță. Acum forţele asupra celor două extremităţi, deși egale, 
nu sînt exact opuse în direcţie. 

Nu e greu să dezvoltăm o formulă generală pentru forța asupra unui 
dipol într-un cimp electric neuniform. Forţa depinde în esență de gradienţii 
diverselor componente ale cîmpului. În general, componenta z a forţei asupra 
unui dipol de moment p este 


F„ = p* grad E, (22) 


cu formule corespunzătoare pentru F, şi F,. 


9.5. DIPOLI ATOMICI ŞI MOLECULARI. MOMENTE DIPOLARE INDUSE 


Descriind distribuţia de sarcină dintr-un atom sau moleculă vom avea 
de folosit termeni clasici pentru a zugrăvi un sistem cuantic. De asemenea, 
vom avea de tratat ca statică o structură în care particulele sînt, într-un 
sens, în mișcare în mod continuu. Mai tirziu în curs, în volumul IV, veţi 
vedea cum mecanica cuantică, departe de a discredita imaginea pe care 
tocmai am schițat-o, o sprijină. 

Să considerăm cel mai simplu atom, atomul de hidrogen, care constă 
dintr-un nucleu şi un electron. Dacă vă imaginaţi electronul încărcat negativ 
rotindu-se în jurul nucleului pozitiv ca o planetă în jurul Soarelui — ca în 
modelul atomic al lui Niels Bohr — veţi trage concluzia că atomul are, 
la un moment dat, un moment dipolar electric. Vectorul moment dipolar p 
este orientat paralel la raza vectoare electron-proton, şi mărimea sa este e 
ori distanța electron-proton. Direcţia acestui vector se schimbă rapid şi 
în mod continuu pe măsură ce electronul se rotește pe orbita sa. Mai precis, 
media temporală a lui p va fi zero pentru o orbită circulară, dar ne-am 
aștepta ca componentele momentului dipolar variind periodic să genereze 
cîmpuri electrice rapid oscilante și radiaţie electromagnetică. Absența unei 
astfel de radiaţii în atomul de hidrogen normal a fost unul dintre paradoxurile 
fizicii cuantice timpurii. Mecanica cuantică modernă ne spune că este mai 
bine să gindim despre atomul de hidrogen în starea de energie cea mai 
joasă (condiţia uzuală a celor mai mulţi dintre atomii de hidrogen din 
univers) ca o structură simetrică cu sarcina electronică distribuită, în 
media temporală, într-un nor în jurul nucleului. Nimic nu se rotește sau 
oscilează. Dacă am putea lua un instantaneu cu un timp de expunere mai 
scurt de 10-15 secunde, am putea distinge un electron localizat la o oarecare 
distanță de la nucleu. Dar pentru procese care implică timpi mult mai lungi 
decit acela avem, de fapt, o distribuţie continuă de sarcină negativă în 
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jurul nucleului care se extinde în toate direcţiile cu densitate descrescătoare, 
Sarcina totală în această distribuţie este chiar —e, sarcina unui electron. 
Aproximativ jumătate din ea se află în interiorul unei sfere de rază 
0,5 angstrom (0,5 x 10-* cm). Densitatea descrește exponențial spre exterior, 
o sferă de numai 2,2 angstromi în rază conţine 99 de procente din sarcină. 

O imagine asemănătoare este cea mai bună de luat pentru alţi atomi 
şi molecule. Putem trata nucleele din molecule ca sarcini punctuale; pentru 
scopurile noastre prezente mărimea lor este prea mică încît să conteze. 
Întreagă structura electronică a moleculei este de imaginat ca un singur 
nor de sarcină negativă de densitate variind în mod continuu. Forma 
„acestui nor și variația densităţii de sarcină în nod vor fi desigur diferite 
pentru diferite molecule. Dar la marginile norului densitatea va scădea 
totdeauna exponențial, astfel încît are un oarecare sens să vorbim despre 
mărimea și forma distribuţiei de sarcină moleculară. 

Figura 9.9 reprezintă distribuţia de sarcină în atomul normal de 
hidrogen. Figura reprezintă o secțiune transversală prin norul de simetrie 
sferică, cu densitatea sugerată prin înnegrire. Evident momentul dipolar 
al unei astfel de distribuții este zero. Aceeași afirmaţie este corectă despre 
orice atom în starea de energie cea mai joasă, indiferent câţi electroni conţine, 
deoarece în toate aceste stări distribuţia de electroni are simetrie sferică. 
Este de asemenea adevărată despre orice atom ionizat, deşi un ion, 
desigur, are un „moment monopolar“, adică, o sarcină netă. 

Pînă aici nu avem nimic foarte interesant. Dar să punem acum atomul 
de hidrogen într-un cîmp electric furnizat de o oarecare sursă exterioară, 
ca în figura 9.10. Cimpul electric deformează atomul, trăgind sarcina negativă 


Fig. 9.9. Distribuţia de sarcină Fig. 9.10. Într-un cîmp electric sarcina negativă 
mediată în timp în atomul normal este trasă într-un fel, nucleul pozitiv într-alt fel. 
de hidrogen. Umbrirea reprezintă Cînd se atinge echilibrul, atomul este ușor 
densitatea sarcinii (negative) elec- deformat. 

tronice. 


AA XA ++ rr. 
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god 
AAA A+ +++. 
Fig. 9.11. Un model atomic pri- Fig. 9.12. Echilibru în cîmp extern, cu nucleul şi 
mitiv. Sarcina negativă umple, cu centrul bilei sferice de sarcină negativă separate la 
densitate uniformă, o sferă de distanță b. 


rază 0, centrată pe nucleu. 


în jos și împingind nucleul pozitiv în sus. Atomul deformat va avea un 
moment dipolar electric deoarece „centrul de greutate“ al sarcinii pozitive 
şi acela al sarcinii negative nu mai coincid. 


Putem folosi un model primitiv al atomului de hidrogen pentru a 
estima, ca ordin de mărime, cantitatea de deformare de așteptat. Să pre- 
supunem că în absenţa cîmpului electric sarcina electrică negativă e este 
distribuită cu densitate constantă într-o sferă de rază a, în afara căreia 
este zero. Figura 9.11 ilustrează această aproximaţie folosită în locul distri- 
buţiei reale reprezentată în figura 9.9. Să presupunem că atunci cînd 
cîmpul E este aplicat, această minge de sarcină negativă își păstrează forma 
şi densitatea şi este doar deplasată, relativ la nucleu, astfel încît nucleul 
rămîne la o oarecare distanţă b de la centrul sferei (fig. 9.12). La echilibru, 
forţa asupra nucleului datorită intensității cimpului electric E, o forță e E 
newtoni acționind în sus, trebuie să fie compensată de atracţia în jos exerci- 
tată asupra nucleului de norul de sarcină negativă, care trage nucleul spre 
centru. Pentru a găsi mărimea forţei din urmă, reamintim că în interiorul 
unei distribuții de sarcină sferice, într-un punct la distanţa b de la centru, 
cîmpul electric este acela datorat sarcinii în interiorul sferei de rază b. În 
acest caz cantitatea de sarcină în interiorul sferei de rază b este (b/a)*-e, 
deoarece e este sarcina în interiorul sferei de rază a. La locul nucleului, 
de aceea, cîmpul provenind de la norul electronic este chiar (1/4reob?)e(b/a)? 
sau eb/A4meoga?. Egalarea acestei intensităţi de cimp cu aceea a cîmpului 
aplicat de intensitate E dă condiţia de echilibru 


s 3E 
SE i-ai Dai 
Area? e 


E = 


(23) 
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Să introducem în ea cifra rotundă 1 angstrom, sau 10-82 cm, pentru a. 
Am sugerat că o rază de această mărime ar cuprinde cea mai mare parte 
a sarcinii într-o distribuţie reală. Pentru E vom lua 30000 volt/em, un 
cîmp de laborator destul de intens. Cu aceste premize, ecuaţia 23 dă pentru 
b mărimea 2 X 101% cm*. Deformarea este foarte mică. Deplasarea este 
aproximativ 10-5 din raza atomică, şi nu mult mai mare decit raza nucleului. 
Momentul dipolar electric rezultant este eb, astfel încît relaţia între 
momentul dipolar şi cimpul aplicat, în acest model, este 


p = eb = âmeoatE (24) 


Direcţia vectorului moment dipolar este în sus, adică, în aceeași direcţie 
ca și cimpul electric. 

Observaţi că cîmpul electric este proporțional cu cimpul aplicat. Ne 
putem aștepta ca aceasta să fie adevărat în atomul real, cel puţin pentru 
deformări mici, și calculul nostru sugerează că practic orice cimp din labo- 
rator perturbă numai foarte puţin un atom. Orice atom poate fi polarizat 
în acest fel. Spunem că momentul dipolar este indus de intensitatea cîmpului 
electric E. În toate cazurile găsim că p este proporțional cu E: 


p = oxB (25) 


Constanta « este o proprietate a atomului numită polarizabilitate atomică. 

Pentru modelul nostru al atomului de hidrogen polarizabilitatea a este 
egală cu 4ma%. Observaţi că « are dimensiunea de volum. Un calcul cuantic 
exact al polarizabilităţii atomului de hidrogen prezice « = (9/2)a3, unde ao 
este „raza Bohr“, 0,52 X 10% cm, distanța caracteristică în structura 
atomului de H în starea sa normală. Polarizabilităţile electrice ale mai 
multor tipuri de atomi, determinate experimental, sînt date în tabela 9.2. 


Tabel 9.2 
Polarizabilități atomice, în unități de 10-24 em? 


Element 
a = 


Exemplele date sint aranjate în ordinea numărului crescător de electroni. 
Observaţi variațiile mari în a. Dacă sinteţi obișnuit cu sistemul periodic 
al elementelor, puteţi distinge ceva sistematic aici. Hidrogenul și metalele 
alcaline, litiu, sodiu și potasiu, care ocupă prima coloană a sistemului periodic. 


* La efectuarea calculelor valorile numerice se introduc în unități SI (N. trad.). 
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au valori mari ale lui a şi acestea cresc 
în mod constant cu creșţerea numărului 
atomic, de la hidrogen la potasiu. Gazele 
nobile au polarizabilităţi atomice mult mai 
mici, dar acestea cresc de asemenea cînd 
trecem, în această familie, de la heliu la 
neon, la krypton. Atomii alcalini, ca o clasă, 
sînt ușor deformaţi de un cimp electric, în 
timp ce structura electronică a atomului de 
gaz nobil este mult mai rigidă. Electro- 
nul exterior slab legat, sau „de valență“, 
din structura atomilor alcalini este cel a=32,6 - 10-24 cm? 
răspunzător pentru polarizabilitatea uşoară, 

O moleculă, de asemenea, dezvoltă un 

î A Z 3 Fig. 9.13. Molecula de metan, 

moment dipolar indus cînd i se aplică un alcătuită din patru atomi de 
cîmp electric. Molecula de metan reprezen- hidrogen și un atom de carbon. 
tată în figura 9.13 este alcătuită din patru 
atomi de hidrogen așezați în colţurile unui tetraedru în jurul atomului 
de carbon central. Acest obiect are o polarizabilitate electrică, determinată 
experimental, de 


CH, 


32,6 x 10-24 cm3. 


Este interesant de comparat aceasta cu suma polarizabilităților unui atom 
de carbon şi patru atomi de hidrogen izolaţi. Luind datele din tabela 9.2, 
găsim ac+ hag = 51,5 X 1072: cm5. Evident legarea atomilor într-o 
moleculă a modificat întrucitva structura electronică. Măsurători ale polari- 
zabilităţilor atomice şi moleculare au fost mult timp folosite de către 
chimiști drept chei la structura moleculară. 


9.6. TENSORUL DE POLARIZABILITATE 


Moleculele sînt în mod necesar mai puţin simetrice decit atomii. 
Aceasta ridică posibilitatea unui moment dipolar indus neparalel cu cîmpul 
electric care l-a indus. Să considerăm molecula de bioxid de carbon. Ea 
este o moleculă liniară „în formă de ţigară“ cu atomii constituenți aranjaţi 
cum se arată în figura 9.14, a. Ar fi surprinzător dacă această structură 
electronică ar fi la fel de rigidă faţă de deformări longitudinale și trans- 
versale. În general, ne-am aştepta ca un cîmp electric aplicat paralel axei 
să producă un moment dipolar indus diferit în mărime de acela indus de 
către un cimp de aceeași intensitate aplicat ca la unghi drept faţă de axa 
moleculară. Într-adevăr, polarizabilitatea observată a moleculei de COz 
este 50,9 x 10-21 cm, pentru un cimp aplicat paralel la axă, și ceva mai 
puţin de jumătate din aceasta pentru un cimp transversal. Molecula are 
două polarizabilităţi, pe care le-am putea nota ay şi ay. Ce se întîmplă 
dacă aplicăm un cîmp într-o oarecare altă direcţie, ca în figura 9.14, b? 
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(a) 


(b) 


cea) 


Aceasta se poate prezice ușor. Deoarece ne 
ocupăm cu un fenomen linear* (efect direct 
proporţional cu cauza) principiul superpo- 
ziţiei are loc. Putem descompune intensitatea 
cimpului E în componente paralelă și perpen- 
diculară la axa moleculară. E, = £ cos 0 
şi Ey = E sin 0. Ne putem imagina aceste 
componente aplicate separat, și apoi să 
combinăm vectorii moment care rezultă. 
Ey induce un moment de-a lungul axei 
moleculare de mărime pu = o ay Eu = 
= eo aj E cos 6. Ey produce un moment 
perpendicular pe axă: p| =coa4 E sin 0. 
Acestea împreună dau momentul p produs 
de cîmpul original E. Momentul dipolar nu 
este paralel cu E dacă a zay. El este 
orientat mai aproape de direcţia de pola- 
rizare uşoară. (Puteţi imagina un analog 
mecanic pentru această comportare?) 

Acest exemplu arată că polarizabili- 
tatea unei molecule nu este un simplu 
număr, un scalar, ci mai degrabă un set 
de coeficienţi care exprimă o dependenţă 
lineară a componentelor unui vector p, în 
acest exemplu, de acelea ale altuia, E. Un 
astfel de set de coeficienţi este numit 
tensor. Cea mai generală relaţie de acest fel 
ar implica nouă coeficienţi, şi ar putea fi 
scrisă în acest fel: 


Pa = £o (xx Ex + QxuEy + ax-E.) 
Pu = 0 (ya Ex + vu + ayzE2) (26) 
ps co(zx Ex + &zyEy + &zE,) 


Cei nouă « definiţi în acest fel constituie 
ceea ce este cunoscut drept tensorul de 
polarizabilitate. 


Fig. 9.14. (a) Molecula de bioxid de carbon polari- 
zează mai ușor parale! cu axa lungă decît perpendi- 
cular pe aceasta. 


(b) Aceasta înseamnă că componenta cîmpului apli- 
cat Ey are un efect mai mare decît E]. 


(c) Astfel polarizarea indusă p nu este paralelă 
cîmpului aplicat E. 


* Ne ocupăm de asemenea cu o moleculă 
lineară (atomi aranjaţi pe o linie dreaptă)! Linear 
are, desigur, înţelesuri cu totul diferite în cele 
două întrebuinţări. 


În exemplul moleculei de CO;, dacă orientăm axa z de-a lungul axei 
moleculei, coeficienții devin xx =]; ya = 0; şi ceilalţi 
şase coeficienţi sînt zero. Dacă am fi ales o altă orientare pentru axele 
de coordonate, să spunem axa z la 30" de axa moleculară, un cîmp E în 
direcţia z, ca în figura 9.14, c ar produce un moment de dipol p avind o 
componentă în direcţia z. Astfel a nu ar fi zero. (Puteţi găsi valoarea 
pe care ar avea-o descompunind E în componente paralelă şi perpendiculară 
la axa moleculară, găsind polarizaţia indusă de acestea, și apoi componenta z 
a rezultantei.) Astfel elementele tensorului de polarizabilitate vor depinde 
de orientarea axelor de coordonate. Ele trebuie să se transforme la rotația 
axelor de coordonate astfel încît să păstreze invariantă relaţia dintre vectorii 
E şi p. Această relație poate să depindă numai de direcţia lui E faţă de 
axa fizică a moleculei, şi nu de cum se întîmplă să aşezăm axele z,y și z. 
Nu vom dezvolta aici regulile după care se transformă coeficienţii tensoriali. 
Ele sint analoage regulilor pentru transformarea componentelor unui vector. 
Dacă vreţi să vedeţi ce se întimplă cu un minim de muncă, aţi putea să o 
faceţi pentru cazul bidimensional, cum se sugerează în problema 9.23. 

În tensorul de polarizabilitate a numai șase coeficienţi sint in- 
dependenţi. Se poate demonstra că ay = Oy, az = Oz ȘI Oyz = Ozu: 
Adică, matricea pătrată de nouă numere este totdeauna simetrică faţă de 
diagonala principală. Simetria tensorului exprimă un fapt fizic cu totul 
remarcabil care merită o oarecare gindire. Aceasta înseamnă că un cîmp 
E aplicat în direcţia z produce întotdeauna e componentă z a polarizării 
exact egală cu componenta z a polarizării care ar îi produsă de un cimp 
egal aplicat după direcţia z. Dacă gindiți că aceast fapt este evident sau 
banal, reflectaţi că el este adevărat chiar pentru o moleculă care nu are 
nici un fel de simetrie ca molecula arătată în figura 9.15. Este un fel de 
teoremă de „reciprocitate“ care, ca şi egalitatea inductanţelor mutuale pe 
care am demonstrat-o în $ 7.7, nu provine din simplă simetrie geometrică, 
ci din ceva mai general. Dacă vă întrebaţi cum se poate demonstra aceasta 
probleme 9.22 v-o va arăta. 

Un corolar important al simetriei lui « este faptul că este totdeauna 
posibil a orienta axele, relativ la cadrul molecular, astfel încît coeficienţii 
„nediagonali“ ax, etc., să fie zero. În aceste coordonate polarizabilitatea 
moleculei este complet descrisă de trei numere ax, Oy; &zz. Și aceasta 
este adevărat chiar pentru o moleculă care nu are nici un fel de simetrie. 
Nu vom folosi aceste fapte în studiul nostru limitat al dielectricilor. Ele 
sînt extrem de importante în investigarea proprietăţilor optice ale molecule- 
lor şi sînt probabil încă mai familiare chimiștilor, astăzi, decit fizicienilor. 
Scopul principal al acestei digresiuni asupra tensorului de polarizabilitate a 
fost să vă familiarizeze, prin intermediul acestui exemplu intuitiv, cu natura 
unui tensor. 


9.7. MOMENTE DIPOLARE PERMANENTE 


Unele molecule sint construite astfel încît au momente de dipol electric 
chiar în absenţa unui cîmp electric. Ele sînt nesimetrice chiar din starea 
lor normală. Molecula arătată în figura 9.15 este un exemplu. Un exemplu 
mai simplu este dat de orice moleculă biatomică alcătuită din atomi neasemă- 
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Fig. 9.15. O moleculă fără nici un fel de 
simetrie, bromoclorofluormetan. Aceasta este 
metan cu trei halogenuri diferite substituite 
pentru trei dintre hidrogeni. Lungimile legă- 
turilor și muchiile tetraedrului sînt toate 
puţin diferite. 


nători, ca acidul -clorhidric, HCl. Nu 
există nici un punct pe axa acestei 
molecule față de care molecula este 
simetrică „înainte-înapoi“; cele două 
capete ale moleculei sînt fizic diferite. 
Ar fi doar un accident dacă „centrul 
de greutate“ al sarcinilor pozitive și cel 
al sarcinilor negative s-ar întîmpla să 
cadă în același punct de-a lungul axei. 
Cind molecula de HCl este formată 
din atomi iniţial sferici de H și CI, 
electronul atomului de H se deplasează 
parţial către structura de CI, lăsind atomul de hidrogen în parte dezgolit. 
Astfel există un oarecare exces de sarcină pozitivă la capătul hidrogenului 
şi un exces corespunzător de sarcină negativă la capătul clorului. Mărimea 
momentului dipolar rezultant, 3,43 X 10% coulomb-metru, este echi- 
valentă cu deplasarea unui electron aproximativ o cincime de angstrom. 
Prin contrast atomul de hidrogen într-un cimp de 30 kV/cm, cu polari- 
zabilitatea trecută în tabela 9.2, ajunge la un moment indus mai mic de 
3 X 10% coulomb-metru. Momentele dipolare permanente, cind există, 
sint de regulă imens mai largi decit orice moment care poate fi indus de 
cîmpuri electrice de laborator obișnuite.* Din cauza aceasta, distincția 
între molecule polare, cum sint numite moleculele cu momente dipolare 
proprii, şi molecule nepolare, este foarte netă. 

Am spus la începutul $ 9.5 că atomul de hidrogen are, la orice moment 
de timp, un moment dipolar. Dar apoi l-am îndepărtat ca fiind zero în 
medie temporală, datorită mişcării rapide a electronului. Părem acum să 
vorbim despre momente dipolare moleculare ca și cînd o moleculă ar fi 
un obiect staționar obişnuit ca o paletă de baseball ale cărei capete ar putea 
fi examinate în voie pentru a vedea care este mai mare! Moleculele se 
mişcă mai încet decit electronii, dar mișcarea lor este rapidă faţă de stan- 
darde comune. De ce le putem atribui momente dipolare electrice „per- 
manente“? Dacă această inconsistență v-a neliniștit, urmează să fiţi lăudaţi. 
Răspunsul complet nu poate fi dat fără ceva mecanică cuantică, dar dife- 
renţa implică în esență scala temporală a mişcării. Timpul necesar unei 
molecule să interacţioneze cu mediul din jur este în general mai scurt decît 
timpul necesar mișcării intrinseci a moleculei să medieze în mod continuu 
momentul dipolar. Deci molecula acționează în realitate ca şi cînd ar avea 


* Există un motiv întemeiat pentru aceasta. Cimpurile electrice intense în atomi 
şi molecule sînt în mod natural de ordinul lui e/4mey (10-1%m)* care este aproximativ 
1011 V/m! Nu putem aplica un astfel de cimp materiei în laborator din motivul că ar 
rupe materia în bucăţi. - 
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momentul despre care vorbeam. Un 
timp foarte scurt apare drept „per- 
manent“ în universul unei molecule 
şi al vecinilor ei. 

Citeva molecule polare comune 
sînt arătate în figura 9.16, cu direcţia 
şi mărimea momentului dipolar perma- 
nent indicată pentru fiecare. Molecula 
de apă are un moment dipolar elec- 
tric deoarece este încovoiată la mijloc, 
axele 0—H făcînd un unghi de aproxi- 
mativ 105” între ele. Aceasta este o 
ciudăţenie cu consecinţele cele mai 
cuprinzătoare. Momentul dipolar al 
moleculei este în mare măsură res- 
ponsabil pentru proprietăţile apei ca 
solvent, şi joacă un rol decisiv în 
chimia care are loc în mediu apos. 
Este greu de imaginat cum ar arăta 
lumea dacă molecula de H20, aseme- 
nea moleculei de COz, avea părţile 
aranjate după o linie dreaptă; pro- 
babil nu am fi aici să o observăm. 
Ne grăbim să adăugăm că forma 
moleculei de H20O nu este o fantezie 
capricioasă a Naturii. Mecanica cuan- 
tică a dezvăluit clar de ce o moleculă 
alcătuită dintr-un atom cu opt elec- 
troni legat de doi atomi cu un elec- 
tron trebuie să fie încovoiată. 

Comportarea unei substanţe po- 
lare ca dielectric este izbitor de dife- 
rită de aceea a materiei compuse din 
molecule nepolare. Constanta dielec- 
trică a apei este circa 80, aceea a 
alcoolului metilie 33, în timp ce un 
lichid nepolar tipic ar putea avea o 
constantă dielectrică în jur de 2. 
În substanţa nepolară aplicarea unui 
cîmp electric induce un mic moment 
dipolar în fiecare moleculă. În sub- 
stanţa polară dipolii sînt deja prezenți 
cu mare intensitate dar, în absența 
unui cîmp, sînt orientaţi aleatoriu 
astfel încît nu au nici un efect la 
scară mare. Un cimp electric aplicat 
doar îi aliniază într-un grad oarecare. 
În ambele procese, totuși, efectele 
macroscopice vor fi determinate de 
cantitatea netă de polarizare pe uni- 
tatea de volum. 


acid clorhidric 


amoniac 


apă 


metanol. 


Fig. 9.16. Cîteva molecule polare bine- 
cunoscute, Mărimea observată a mo- 
mentului dipolar „permanent“ este dată 
în unități de 10-29 coulomb=metri. 
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9.8. CÎMPUL ELECTRIC PRODUS DE MATERIA POLARIZATĂ 


Să presupunem că alcătuim un bloc de materie prin asamblarea unui 
mare număr de molecule într-o regiune anterior goală din spaţiu. Să pre- 
supunem de asemenea că fiecare din aceste molecule este polarizată în 
aceeaşi direcţie. Nu avem nevoie să ne preocupăm acum cu natura mole- 
culelor sau cu mijloacele prin care este menţinută polarizarea lor. Ne 
interesează numai cimpul electric pe care ele îl produc cind sînt în această 
condiție; mai tirziu putem introduce orice cimpuri de la alte surse care ar 
putea fi imprejur. Dacă vreţi, vă puteţi imagina că acestea sint molecule 
cu momente dipolare permanente care au fost alineate și îngheţate în acea 
poziţie. Tot ce avem nevoie să precizăm este N, numărul de dipoli pe 
centimetru cub, și momentul fiecărui dipol p. Vom presupune că N este 
-atit de mare încît orice mic volum macroscopic dv conţine totuși un mare 
număr de dipoli. Intensitatea dipolară totală într-un astfel de volum este 
pNdv. În orice punct departe de acest element de volum, cîmpul electric 
de la acești dipoli va fi practic acelaşi dacă ar fi înlocuiţi printr-un singur 
moment dipolar de intensitatea pNVdy. Vom numi ph densitatea de pola- 
rizare și o: vom desemna prin P, o cantitate vectorială cu dimensiunile 
sarcină-cm/cm? sau sarcină/em?. Atunci P dv este momentul dipolar 
de asociat cu orice mic element de volum dv în scopul calculării cimpului 
electric la o distanţă. În treacăt, materia noastră a fost alcătuită doar 
din molecule neutre; nu există nici o sarcină netă în sistem sau pe vreo 
moleculă, astfel încît avem de considerat numai momentele dipolare drept 
surse ale cimpului la distanţă. 

În figura 9.17 este arătată o coloană subţire, sau cilindru, din acest 
material polarizat. Secţiunea sa transversală este da, şi se întinde vertical 


Fig. 9.17. O coloană de material polarizat (a) produce același cîmp, în oricare punct exte- 
rior A, ca două sarcini, una la fiecare capăt al coloanei (b). 


Suprafața da 


Sarcina + P da 


+ Pda 
dz 


e pe 


P da 


i Sarcina —P da 


(a) 
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de la z, la za. Densitatea de polarizare P în coloană este uniformă pe toată 
lungimea şi orientată în direcţia z pozitivă. Urmează să calculăm poten- 
ţialul electric, într-un oarecare punct exterior, al acestei coloane de pola- 
rizare. Un element al cilindrului, de înălțime dz, are un moment dipolar 
Pdy = Pdadz. Contribuţia sa la potenţialul în punctul A poate îi scrisă 
referindu-ne la formula ecuaţiei 12 pentru potenţialul unui dipol: 


P da dz cos 6 (27) 


do, = 
PA Îmi 


Potenţialul datorat întregii coloane este 


area Pda E dz cos 6 5 (28) 


4) Jz, pă 


Aceasta este mai simplu decit arată; dz cos 0 este tocmai —dr, astfel 
încît integrandul este o diferenţială totală, d(1/r). Rezultatul integrării 


este atunci 
a = (aa). (29) 


Ecuația 29 este exact aceeaşi cu expresia pentru potenţialul în A care 
ar fi produs de două sarcini punctuale, o sarcină pozitivă de mărime Pda 
stind în virful coloanei la o distanţă r2 de A, și o sarcină negativă de aceeași 
mărime la celălalt capăt al coloanei. O sursă constind dintr-o coloană de 
materie polarizată uniform este echivalentă, cel puţin în ceea ce privește 
cîmpul în toate punctele exterioare, cu două sarcini concentrate. 

Putem dovedi aceasta riguros fără nici un fel de matematică. Să con- 
siderăm o mică secţiune a coloanei de înălțime dz, conținind moment 
dipolar în cantitatea Pda dz. Să facem acum o imitație sau un înlocuitor 
pentru aceasta, luînd un izolator nepolarizat de aceeaşi mărime şi formă 
şi punînd o sarcină +P da sus și o sarcină — Pda jos. Acest mic bloc are 
acum acelaşi moment dipolar ca acea bucată din coloana originală și de 
aceea va aduce o contribuţie identică la cîmpul din orice punct îndepărtat 
A. (Cimpul din interiorul înlocuitorului nostru, sau foarte aproape de el, 
poate fi diferit de cimpul originalului — nu ne preocupăm de aceasta.) Să 
facem acum un întreg set de astfel de blocuri, şi să le așezăm unul peste 
altul pentru a imita coloana polarizată. Ele trebuie să dea același cimp 
în A ca şi întreaga coloană, deoarece fiecare bloc dă aceeaşi contribuţie ca 
şi perechea din original (fig. 9.17, 5). Să vedem acum ce avem! La fiecare 
îmbinare sarcina pozitivă de pe suprafaţa de sus a unui bloc coincide cu 
sarcina negativă de pe suprafaţa inferioară a blocului de deasupra, făcînd 
sarcina zero. Singurele sarcini lăsate necompensate sint sarcina negativă 
— Pda de pe faţa de jos a celui mai jos bloc și sarcina pozitivă + Pda 
de pe faţa de sus a celui mai de sus bloc. Văzute dintr-un punct înde- 
părtat cum este A, acestea arată ca sarcini punctuale. Tragem concluzia, 
ca şi înainte, că două astfel de sarcini produc în A exact același cimp ca 
şi coloana de material polarizat. 

Fără alte calcule putem extinde acestea la o placă, sau un cilindru drept, 
de orice proporţii, polarizat uniform într-o direcţie perpendiculară pe feţele 
paralele (fig. 9.18, a). Placa poate fi subdivizată într-un mănunchi de 
coloane şi potenţialul în exterior va fi suma contribuţiilor coloanelor, 
fiecare dintre ele putind fi înlocuită printr-o sarcină la fiecare capăt. 
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Fig. 9.18. O bucată de material polarizat (a) este echivalentă cu două straturi de sarcină (b), 
în măsura în care este considerat cîmpul din afară. 


Sarcinile de pe faţa de sus, Pda pe fiecare capăt de coloană de arie da, 

“alcătuiesc un strat uniform de densitate de sarcină superficială o = p 
coulomb pe unitate de arie. Tragem concluzia că potenţialul oriunde în 
afara unei plăci sau cilindru uniform polarizat este tocmai ceea ce ar rezulta 
de la două straturi de sarcină superficială localizate unde suprafeţele de 
sus și de jos ale plăcii erau localizate, purtind densitatea de sarcină de 
suprafaţă constantă o = +P şi o = —P respectiv (fig. 9.18, b). 

Nu sintem cu totul gata să spunem ceva despre cimpul în interiorul 
plăcii. Totuși, cunoaștem potenţialul pe toate punctele de pe suprafaţa 
plăcii, sus, jos sau pe margini. Oricare două astfel de puncte, A și B, 
pot fi conectate printr-o traiectorie trecînd în întregime prin cimpul extern, 


astfel încît integrala curbilinie (E - ds este în întregime determinată de 


cîmpul exterior. Ea trebuie să fie aceeași ca și integrala de-a lungul curbei 
A'B' din figura 9.18, d. Un punct literalmente pe suprafaţa dielectricului 
ar putea fi în interiorul razei de acțiune a cimpurilor moleculare intense, 
„cîmpul apropiat“ al moleculei pe care l-am neglijat. Să convenim a defini 
frontiera dielectricului drept o suprafaţă îndeajuns de îndepărtată de cel 
mai exterior nucleu atomic — 10 sau 20 de angstromi ar fi suficient — astfel 
încît în orice punct în afara acestei frontiere, „cimpul apropiat“ al atomilor 
individuali aduc o contribuţie neglijabilă la întreaga integrală de la A la B. 

Cu aceasta în minte, să privim la o placă relativ subţire, lată, de 
material polarizat, de grosime t arătată în secţiune transversală în 
figura 9.19, a. Figura 9.19, b arată, de asemenea în secţiune, straturile 
echivalente de sarcină. Pentru sistemul de două straturi de sarcină 
cunoaștem cimpul, desigur, în spaţiul atit în afara cît şi dintre straturi. 
Intensitatea cimpului în interior, departe de muchii, trebuie să fie o/eo, 
cu orientare în jos, şi diferența de potenţial între pupcetele A' şi B' este 
de aceea ot/ep volt. Aceeaşi diferență de potenţial a A să existe între 
punctele corespunzătoare A și B pe placa noastră polarizată, deoarece 
întreg cimpul ezterior este acelaşi în cele două sisteme. 
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Este cimpul interior identic, de ase- 
menea? Cu siguranţă nu, deoarece placa 
este plină de nuclee pozitive și electroni, 
cu cîimpuri de milioane de volți pe centi- 
metru cu direcţia variind din loc în loc. 
Dar un lucru este acelaşi: integrala de linie 
a cîmpului, efectuată pe orice traiectorie 
internă de la A la B, trebuie să fie 
tocmai pg — Pa, care aşa cum am văzut 
este aceeași cu ep, — pa”, care este egală 
cu ot/so, sau Pt/eo. Aceasta trebuie să fie 
astfel deoarece introducerea sarcinilor ato- 
mice, indiferent de distribuţia lor, nu 
poate distruge proprietatea conservativă a 
cimpului electric, exprimată în afirmaţia 


că | E - ds este independentă de traiectorie, 


sau rot E=0. 

Știm că în figura 9.19, b diferenţa de 
potenţial între straturile superior și inferior 
este aproape constantă, cu excepţia vecină- 
tăţii muchiilor, deoarece cîmpul electric 
interior este practic uniform. De aceea în 
regiunea centrală a plăcii noastre polari- 
zate diferența de potenţial între suprafeţe 
trebuie să fie în mod asemănător constantă. 


În această regiune integrala de linie [, E : ds 
A 


luată din orice punct A de pe faţa de sus 
a plăcii la orice punct B de pe faţa inferi- 
oară, pe orice traiectorie, trebuie totdeauna 
să dea aceeași valoare Pt/eo. Figura 9.20 
este o „vedere mărită“ a regiunii centrale 
a plăcii, în care moleculele polarizate au 
fost făcute să arate ca moleculele de Hz0O 
toate orientate în acelaşi fel. Nu am încercat 
să figurăm cimpurile foarte intense care 
există între molecule, și în interiorul lor. 
(La zece angstromi depărtare de o moleculă 
de apă cimpul ei se ridică la mai multe 
sute de kilovolt/cm, cum puteţi descoperi 
din tabela 9.1 şi ecuaţia 14.) Trebuie să 
vă imaginaţi niște configurații destul de 
complicate de cimp în vecinătatea fiecărei 


molecule.  Observaţi că E în | E-ds 


înseamnă cîmpul electric total într-un punct 
dat din spaţiu, în interiorul sau în exte- 


22 — Electricitate şi magnetism vol. II 


Fig. 9.19. Integrala curbilinie a 


lui E de la A la B trebuie să fie 
aceeași pe toate traiectoriile, in- 
terioare sau exterioare, deoarece 
cîmpurile electrice „microsco- 
pice“ sau „atomice“ interioare 
sînt de asemenea conservative 
(rot E=0). Straturile echivalente 
de sarcină (b) au același cîmp 
exterior. 


Fig. 9.20. De-a lungul oricărei 
traiectorii de la A la B integrala 
curbilinie a cîmpului microscopic 
real este aceeași. 
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a 


| 


rorul unei molecule; el cuprinde aceste cimpuri complicate și intense tocmai 
menţionate. Am obţinut concluzia remarcabilă că orice traiectorie prin acest 
amestec de sarcini şi cîmpuri, indiferent dacă ocolește moleculele sau le 
pătrunde, trebuie să dea aceeaşi valoare pentru integrala curbilinie, anume 
valoarea pe care o găsim în sistemul din figura 9.19, b unde cimpul este 
aproape uniform și are intensitatea P/eo. 

Aceasta ne spune că media spaţială a cîmpului electric în interiorul 
plăcii noastre polarizate trebuie să fie —P/e. Prin medie spaţială a unei 
intensității E pe un oarecare volum V, care am putea-o nota (E), înţelegem 
aceasta: 


(Ey = - Ş: Edo. (30) 


Un mod de a evalua cimpul în multe elemente d egale și mici în care 
V ar putea fi împărţit ar fi de a măsura cimpul de-a lungul fiecărei linii 
într-un „mănunchi de fibre“ de linii paralele strinse. Tocmai am văzut că 
integrala curbilinie a lui E de-a lungul oricărei sau tuturor acestor traiec- 
torii este aceeași ca şi cînd am fi într-un cîmp electric constant de inten- 
sitate —P/e. Aceasta este justificarea pentru concluzia că (EY = —P/eo. 

Cimpul mediu este o cantitate macroscopică. Volumul pe care luăm 
media trebuie să fie destul de larg încit să cuprindă foarte multe molecule, 
altfel media ar fluctua de la un astfel de volum la cel învecinat. Cimpul 
mediu (E) definit prin ecuaţia 30 este de fapt singurul fel de cimp 
electric macroscopic în interiorul unui dielectric despre care putem vorbi. 
El dă singurul răspuns satisfăcător, în contextul unei descrieri macroscopice 
a materiei, la întrebarea „Care este cimpul electric în interiorul unui material 
dielectric?“ 

Intensitatea E în integrandul din dreapta, în ecuaţia 30, îl putem numi 
cîmpul microscopic. Dacă punem pe cineva să măsoare valorile de cimp 
de care avem nevoie pentru integrala curbilinie, el va măsura cîmpuri 
electrice în vid, în prezenţa, desigur, a sarcinii eleztrice. Va fi nevoie de 
instrumente foarte mici, deoarece se poate cere măsurarea cimpului într-un 
oarecare punct tocmai în interiorul unui capăt al unei anumite molecule. 
Avem vreun drept să vorbim în acest fel despre integrala curbilinie a lui 
E de-a lungul unei traiectorii oarecare care ocolește colțul de sud-est al 
unei molecule date și apoi tunelează prin molecula vecină? Da. Justificarea 
este evidenţa masivă că legile electromagnetismului se aplică la o scară de 
dimensiuni mult mai mică decit dimensiunile atomice. Putem chiar descrie 
o experienţă care ar servi la măsurarea mediei cimpului electric microscopic 
de-a lungul unei traiectorii definită bine în limitele dimensiunilor atomice. 
Tot ceea ce avem de făcut este să trimitem o particulă încărcată energetică, 
de exemplu o particulă alpha, prin material. Din schimbarea totală a 
impulsului său cimpul electric mediu care a acţionat asupra sa, pe întreaga 
traiectorie, ar putea fi dedus. 

Să lucrăm cu un exemplu numeric care implică materiale polarizate. 
Imaginaţi-vă un disc de rază 1 cm și 0,3 cm grosime, ca în figura 9.21, a. 
Fie densitatea moleculelor în disc 3 x 1022 molecule/ecm?. Să presupunem 
că ele sint toate molecule polare, fiecare cu un moment dipolar 6.0 x 10-% 
coulomb-metru. În fine — și aceasta este o presupunere destul de 
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forțată — să presupunem că ele sînt 
toate alineate în sus, ca moleculele din 
figura 9.20, cu momentele lor dipolare ori- 
entate în aceeași direcţie, paralel la axa dis- 
cului. Vom discuta cimpul într-un punct A 
în interiorul discului, un punct B în afara 
discului, şi un punct C la 10cm depărtare 
de axă. Polarizarea P are valoarea 


P= Np = (3 X 10% m) x 
x (6,0x 10-% coulomb — metru) = (31) 
= 0,18 coulomb/metru?. 


Straturile echivalente de sarcină sînt arătate 
în figura 9.21, c. Dacă aceste straturi se 
extindeau la infinit, cîmpul în punctul A 
între ele ar fi fost simplu c/eo, sau 2,03xX 
X 1010 V/m. Aceasta ar fi o aproximaţie 
destul de bună în acest caz, deoarece 
separarea între straturi este relativ mică 
în comparaţie cu diametrul lor. În reali- 
tate, cîmpul va fi ceva mai mic. Cimpul 
în afară, la punctul B, ar fi zero pentru 
suprafeţe infinite, dar în cazul real va 
avea o valoare relativ mică, îndreptată 
spre dreapta. Discontinuitatea în E la 
stratul pozitiv va fi exact o/eo, sau P/eo. 
Dacă avem nevoie să calculăm cîmpurile 
în A sau B precis, putem folosi formula 
dezvoltată în capitolul 2, pentru cîmpul 
unui disc de sarcină superficială, super- 
punind cîmpurile a două astfel de discuri 
localizate în mod convenabil. Pentru a 
estima cîmpul într-un punct depărtat ca C, 
tot ce avem nevoie să cunoaștem este 
momentul dipolar total al obiectului. 
Văzut din C nu contează mult cum sînt 
distribuiţi dipolii individuali. Discul se 
comportă ca un singur dipol de inten- 
sitate pi = Volumul : P = 0,942 :106 m*: 
- 0,18 coulomb/metru? = 1,7 - 1072 C-m. 
Cimpul pe axa unui astfel de dipol, 
la 10 cm depărtare, este 

„Atat 9 e Agas 40 Ci, ac 
Amegră (0,1)3 


= 3,06 - 10 V/m. (32) 


22* 


10 cm 
(a) 


Rae 0 
3 + 10% molecule/cm? 

P =0,6 » 10-22 coulomb-metri 
(p) 


[+ 
d 8 = 0,18 coulomb/metri2 
rap 

Ir + 

EA 4 Ea Ec 
inna i 

| + 

| + 

[+ 

e 


(c) 


Fig. 9.21. (a) Un disc alcătuit din 
molecule polare cu momentele 
dipolare orientate toate în aceeași 
direcție paralel la axă. (b) Sec- 
ţiunea transversală a discului. 
(c) Secţiunea transversală a 
discurilor echivalente de sarcină. 


339 


Sarcina 


Sarcina +Q 


| 
— 
i] sai 


(a) 


9.9. CONDENSATORUL UMPLUT CU DIELECTRIC 


Am discutat mult în jurul condensatorului cu dielectric, dar acum 
putem aduce asupra acestei probleme o oarecare înțelegere a însuși dielectri- 
cului. Să considerăm mai întîi cele două plăci conductoare în vid cu sarcina 
—Q pe placa de sus, sarcina +Q pe placa de jos. Figura 9.22, a este chiar 
figura 9.1, a, cu care am început acest capitol, în secţiune transversală. 
Cimpul între plăci E, este egal cu Q/eo A, şi este orientat în sus. Diferenţa 
de potenţial între plăci, e12, este egală cu Qi/soA. Capacitanţa condensatoru- 
lui gol, Co, este dată de formula de acum familiară 


cae a SE (33) 


Acum să aducem între plăci un dielectric. Cimpul va polariza atomii sau 
moleculele în dielectric. Nu putem, în acest stadiu, să prezicem mărimea mo- 
mentului dipolar indus al fiecărei molecule deoarece cimpul care acţionează 
asupra moleculei în această situaţie nu este tocmai intensitatea cîmpului 
E, dar include de asemenea o contribuţie de la celelalte molecule. Direc- 
ţia polarizării, în orice caz, va fi paralelă cu E, pentru un dielectric care 
este izotrop. Să notăm mărimea densităţii de polarizare, oricare ar fi, prin P. 
Avem acum sistemul arătat în figura 9.22, c, constind din două straturi 
reale de sarcină plus o placă de material polarizat. Superpoziția celor două 
distribuții de sarcină pe care le-am analizat deja, aceea a figurii 9.22, a, și 
aceea a figurii 9.19, a, este arătată în figura 9.22, b. Cimpul electric va fi suma 
cimpurilor acelor două distribuții, cîmpul Eo 

a două straturi reale de densitate de sar- 

cină superficială o = Q/A, plus intensitatea 

cimpului E” al celor două straturi de sarcină 

Aria de densitate o' = P, cu care placa polari- 

a: zată este echivalentă. Observaţi că E” este 

„4 ; orientat invers faţă de E deoarece P este în 
[i aceeaşi direcţie ca Eo; stratul de sarcină 
echivalentă pozitivă se află lingă placa 
încărcată negativ. Motivul pentru aceasta, 
desigur, este că sarcina negativă de pe 
placă a polarizat atomii dielectricului atră- 
gind părţile lor pozitive şi respingind păr- 
ţile lor negative, trăgind astfel sarcina 


Saperpatiţie Sarcină pe armătură, pozitivă mai aproape de acea placă. 


3 i Fig. 9.22. Un condensator cu dielectric între armă- 
= — Sarcină echivalentă unei turi (c) poate fi analizat ca superpoziţie a unui 
ci de material polarizat. condensator încărcat-vid (a) și a unei plăci de 

apti fiare Ea Tae material polarizat (b). 
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În interiorul condensatorului, atunci, intensitatea cîmpului electric E este 


E= E +E'= Ep — P/e (34) 
Mărimea diferenţei de potenţial dintre plăci a devenit 
Pe = (Eo — Pleo)t (35) 


Sarcina pe condensator este totuşi aceeaşi. Dacă plăcile ar fi conectate 
printr-o sîrmă, sarcina Q s-ar scurge, dielectricul relaxîndu-se între timp 
înapoi la starea sa nepolarizată. Deoarece diferenţa de potenţial a fost 
redusă prin factorul (Eo — P/eo)Eo, în comparaţie cu condensatorul de vid 
la aceeași sarcină, capacitatea, C = Q/pa2, a crescut prin inversul acelui 
factor: 


Eo 


Co Cozi 


(36) 


Este mai bine să exprimăm aceasta prin E, intensitatea cimpului electric 
(cîmpul macroscopic, sau mediu) care există acum în condensator. Deoarece 
Eo = E + Pleo, din ecuaţia 34, avem: 


C= Co Se = cai + 2). (37) 


Raportul lui P şi E este o proprietate intrinsecă a materialului dielectric. 
Acest raport este numit susceptibilitatea electrică a materialului, și simbolul 
X, este folosit în mod obișnuit. Raportul este adimensional. Întreaga 
cantitate în paranteze în ecuaţia 37 este numită constanta dielectrică a mate- 
rialului notată prin k. 


Poe apă, Em:pit (38) 


Acestea sint doar definiţii: fizica este în ecuaţiile 34 și 37. 

Strict vorbind, umplerea condensatorului de vid cu material dielectric 
crește capacitatea tocmai prin factorul X, doar dacă umplem tot spaţiul 
din jur ca și spaţiul între plăci. În exemplul de mai sus, am presupus tacit 
că separarea dintre plăci t este atit de mică în comparaţie cu lărgimea 
plăcilor că „efectele de margine“, incluzind mica cantitate de sarcină care 
este pe exteriorul plăcilor în vecinătatea marginii (vezi fig. 3.11, d) sint 
neglijabile. Se poate face o afirmaţie cu totul generală despre un sistem 
de conductori de orice formă sau dispunere care este în întregime scufundat 
într-un dielectric omogen și izotrop — de exemplu într-o cuvă mare de ulei. 
Cu orice sarcini, Q, Qa etc., pe diverşii conductori, intensitatea cimpului ma- 
croscopic Emes oriunde în mediul dielectric este exact 1/X, ori cimpul Esia care 
ar exista acolo cu aceleaşi sarcini pe aceeași conductori în vid (fig. 9.23). 
Desigur toate diferenţele de potenţial sint reduse prin același factor, 1/k. 

Chestiunile noastre neterminate privesc două probleme de o natură 
cu totul diferită: 


(i) Dorim să înţelegem comportarea oricărui sistem de izolatori și 
conductori, date fiind constantele materialelor implicate. Adică, vrem să 
fim în stare să calculăm cimpurile electrice în exteriorul dielectricilor şi 
intensitatea citmpului macroscopic E în interior, oricare ar fi condiţiile de 
frontieră impuse prin potenţialele și sarcinile pe conductori. 
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Fig. 9.23. Pentru aceleași sarcini pe conductori, prezența dielectricului reduce toate intensi- 
tățile cîmpului electric (și de aici toate diferențele de potenţial) prin factorul 1/s. Sarcinile 
Q, Qa şi Qa sînt sarcinile care ar curge în realitate afară din conductori dacă am descărca 
sistemul. 


(ii) Relaţia cantitativă între polarizabilitatea globală a materialului 
exprimată prin susceptibilitatea X,, şi polarizabilitatea atomilor şi molecu- 
lelor din care este compus dielectricul, rămîne destul de misterioasă. Pentru 
a o descoperi vom avea de decis ce cimp simte de fapt un atom polarizabil 
cînd cimpul mediu spaţial, sau macroscopic, din vecinătatea sa, este cunoscut. 
Ceea ce simte un atom fixat este nu cîmpul mediu spaţial, ci un alt cimp 
pe care îl putem numi cimpul local. Este cimpul local, Ey. care induce 
de fapt momentul dipolar al atomului. Această problemă cere o altă privire 
„microscopică“ la interiorul dielectricului. 

Ne întoarcem mai întii către problema (i). 


9.10. CÎMPUL UNEI SFERE POLARIZATE 


Sfera solidă în figura 9.24, a este presupusă uniform polarizată, ca şi 
cînd ar fi fost cioplită din substanţa plăcii polarizate în figura 9.18, a. Cum 
trebuie să fie cimpul electric, atît în interiorul cît și în exteriorul sferei? 
Aceasta este o problemă instructivă, şi rezultatele vor fi folositoare în 
diverse moduri. P va desemna ca de obicei densitatea de polarizare, con- 
stantă în mărime și direcţie peste tot volumul sferei. Materialul polarizat 
ar putea fi împărţit, ca placa din figura 9.18, a, în coloane paralele la P, 
şi fiecare din acestea înlocuite printr-o sarcină de mărime (P X secţiunea 
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transversală a coloanei), sus și jos. Astfel cimpul pe care îl căutăm este 
acela al unei distribuții de sarcină superficială răspindită pe o sferă cu o 
densitate c = P cos 0. Factorul cos 9 intervine, cum ar trebui să fie evident 
din figură, deoarece o coloană de secţiune transversală da delimitează pe 
sferă o bucată de suprafaţă de arie da/cos 0. Figura 9.24, b este o secţiune 
transversală prin această pătură de sarcină superficială echivalentă în care 
densitatea sarcinii a fost indicată prin grosimea variabilă a semicercului 
negru de sus (densitate de sarcină pozitivă) şi semicercul deschis de jos 
(densitate de sarcină negativă). 

Dacă încă nu aţi înţeles, această figură vă poate sugera că gindim 
despre polarizarea P ca provenind din mica deplasare în sus a unei bile 
umplută în mod uniform cu sarcină pozitivă de densitate de volum p, faţă 
de o bilă de densitate de sarcină negativă —p. Aceasta ar lăsa sarcină 
pozitivă necompensată pe faţa de sus, şi sarcină negativă pe faţa de jos, 
variind în mărime întocmai ca cos 0 pe întreaga frontieră. În interior, 
unde densităţile de sarcină pozitivă şi negativă încă se suprapun, ele se 
anulează una pe alta. Cu această imagine, vedem un mod foarte ușor de a 
calcula cîmpul în exteriorul păturii de sarcină superficială. Orice distribuţie 
sferică de sarcină, după cum știm, are un cîmp extern acelaşi ca şi cînd 
întreaga sarcină ar fi fost concentrată în centru. Astfel, superpoziția a două 
sfere de sarcină totală +Q și —Q respectiv, cu centrele separate printr-o 
mică deplasare s, vor produce un cimp exterior identic cu acela a două 
sarcini punctuale Q și —Q, s cu depărtare. Ceea ce este tocmai un dipol 
cu moment dipolar po = Qs. 


Fig. 9.24 (a) Împărțiţi sfera polarizată în bare polarizate și înlocuiţi fiecare bară prin parcele 
de sarcină pe suprafaţa aceleiaşi sfere. (b) O sferă de densitate de sarcină de volum pozitivă 
şi o sferă de densitate de sarcină de volum negativă, ușor deplasate, sînt echivalente unei 
distribuții de sarcină pe suprafața sferică. 
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Fig. 9.25. O sferă de dipoli moleculari aliniați în sus (a) este echivalentă cu sfere suprapuse 
ușor deplasate, de sarcină pozitivă (b), și negativă (C). 


O descriere microscopică a substanței polarizate ne conduce la aceeaşi 
concluzie. În figura 9.25, a dipolii moleculari răspunzători în realitate 
pentru polarizarea P au fost reprezentaţi schematic drept alcătuiți individual 
dintr-o pereche de sarcini g și —g, s cm depărtare, pentru a da un moment 
dipolar p = qs. Cu W din acestea pe centimetru cub, P= Np = Ngqs şi 
numărul total de astfel de dipoli din sferă este (4x/3)rg N. Sarcinile pozitive, 
considerate separat (fig. 9.25, d), sint distribuite într-o sferă cu un con- 
ţinut total de sarcină Q = (4/3) r?Ng, iar sarcinile negative ocupă o sferă 
asemănătoare cu centrul deplasat (fig. 9.25, c). Este limpede că fiecare 
dintre aceste distribuții de sarcină poate fi înlocuită printr-o sarcină punc- 
tiformă în centrul ei, dacă ne interesăm de cimpul binişor în afara distribuţiei. 
„Binișor în afară“ înseamnă destul de departe de la suprafață astfel încît 
caracterul granular al distribuţiei de sarcină să nu conteze, şi acesta este un 
aspect pe care îl avem totdeauna de neglijat cînd vorbim de cimpuri macro- 
scopice. Astfel încît pentru -scopurile prezente imaginea sferelor suprapuse 
de densitate de sarcină uniformă şi descrierea prin dipoli reali în vid sînt 
echivalente* şi arată că cimpul în exteriorul distribuţiei este identic cu 
acela al unui singur dipol localizat în centru. Momentul acestui dipol po 
este simplu polarizarea totală a sferei: 


po = 05 = "Ş ANqs = E AP. (39) 


* Aceasta s-ar fi putut să fie îndeajuns de evident, dar am lucrat detaliile în acest 
caz pentru a evita orice bănuială că imaginea „bilei de sarcină continuă“, care este 
atit de diferită de ceea ce știm că este interiorul unei substanțe reale, ne-ar putea induce 
în eroare. 
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Cantităţile Q şi s nu au, în mod separat, nici o semnificaţie și pot fi acum 
scoase din discuţie. 

Cimpul exterior al sferei polarizate este acela al unui dipol central po, 
nu numai la mare distanţă de la sferă; el este un cimp de dipol pur chiar 
pînă la suprafață, macroscopic vorbind. Tot ceea ce am avut de făcut 
pentru a construi figura 9.26, o reprezentare a liniilor de cimp externe, a 
fost să acoperim o arie circulară din figura 9.5. 

Cimpul interior este o chestiune diferită. Să considerăm potenţialul 
electric, qe(z, y, 2). Cunoaștem potenţialul în toate punctele frontierei 
sferice, deoarece cunoaștem cimpul exterior. Este chiar potenţialul dipolar, 
Po 008 0 /4meor?, care pe frontiera sferică de rază r devine 


Po cos? Pre cos 
Aro ra 3 


= (40) 


Deoarece ro cos 0 = z, vedem că potenţialul unui punct de pe sferă depinde 
doar de coordonata sa z: 


Pz 


Problema găsirii cimpului intern s-a redus la aceasta: ecuaţia 41 dă 
potenţialul la fiecare punct pe frontiera regiunii, în interiorul căreia e 
trebuie să satisfacă ecuaţia lui Laplace. În conformitate cu Teorema de 
Unicitate pe care am demonstrat-o în capitolul 3, aceasta este suficient 
pentru a determina e peste tot în interior. Dacă putem găsi o soluţie, ea 
trebuie să fie soluţia. Acum funcţia Cz, unde C este orice constantă, satisface 
ecuația lui Laplace, astfel încît ec. 41 ne-a 
dat de fapt soluţia pentru potenţialul în 
interiorul sferei. Acesta este potenţialul unui 
cimp electric uniform în direcţia —z: 


pi. imi e tr e 
ii az sf ) 4) 


Cum direcţia lui P a fost singurul lucru care 
distinge axa z, putem scrie rezultatul nostru 
în forma mai generală 


E, = — Ea (43) 


3% 


Acesta este cimpul macroscopic în materialul 
polarizat. 


Fig. 9.26. Cîmpul în exteriorul unei sfere polarizate 
uniform este identic cu acela al unui dipol localizat în 
centrul sferei. 
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Fig. 9.27. Cîmpul sferei uniform polarizate, atît în 
interior cît și în exterior. 


Figura 9.27 arată atit cîmpul interior 
cît și cimpul exterior. La polul de sus al 
sferei, intensitatea cîmpului extern exterior 
orientat în sus este, din ecuaţia 14 pentru 
cîmpul unui dipol 


BE = = = = 2 (an afară) 
(44) 


care este exact de două ori mărimea cîmpu- 
lui intern orientat în jos. 
Acest exemplu ilustrează regulile gene- 
rale pentru comportarea componentelor 
cîmpului la suprafața unui mediu polarizat. E este discontinuu la frontiera 
mediului polarizat exact cum ar fi la suprafața în vid care ar purta o 
densitate de sarcină superficială o = P,. Simbolul P, desemnează com- 
ponenta lui P normală la suprafaţă spre "exterior. Urmează că componenta 
normală a lui E trebuie să se schimbe brusc printr-o cantitate P„/eo în 
timp ce componenta lui E paralelă la frontieră rămîne continuă, adică, 
are aceeaşi valoare de ambele părţi ale frontierei. Într-adevăr, la polul nord 
al sferei noastre schimbarea totală în E, este 2P/3e — (—P/3e0) sau 
P|eo. Prin referire la ecuaţia 14 pentru cimpul de dipol, puteţi verifica 
că componenta lui E paralelă la suprafaţă este continuă de la interior 
spre exterior oriunde pe sferă. 

Nici una dintre aceste concluzii nu depinde de felul în care a fost 
produsă polarizarea sferei. Presupunind că o sferă oarecare este polarizată, 
figura 9.27 arată cimpul ei. Peste acesta poate fi superpus orice cimp de 
la alte surse, reprezentind astfel multe sisteme posibile. Aceasta nu va 
afecta discontinuitatea în E la frontiera mediului polarizat. Regulile tocmai 
formulate se aplică în consecință în orice sistem, discontinuitatea în E 
fiind determinată doar de polarizarea existentă. 


(II) 


9.11. O SFERĂ DIELECTRICĂ ÎNTR-UN CÎMP UNIFORM 


Ca exemplu, să punem o sferă de material dielectric caracterizat printr-o 
constantă dielectrică k& într-un cîmp electric omogen E, ca de exemplu 
cimpul între plăcile paralele ale unui condensator de vid, figura 9.28. 
Sursele acestui cimp, sarcinile de pe plăci, să fie situate departe de sferă 
astfel încît ele nu se deplasează cînd introducem sfera. Atunci oricare ar fi 


346 


cimpul din vecinătatea sferei, el va rămine 
practic Ev la distanţe mari. Aceasta se înţelege 
prin a pune o sferă într-un cimp uniform. Cimpul 
total E nu mai este uniform în vecinătatea 
sferei. El este suma cimpului uniform E, al 
surselor depărtate şi a unui cîmp E" generat 
de însăși materia polarizată: 


E=E+E. (45) 


Cimpul E' depinde de polarizarea P a dielec- 
tricului, care la rîndul ei depinde de valoarea 
lui E în interiorul sferei: 


P = coxeE = (k — 1)eoE. (46) 


Încă nu știm care este cimpul total E; ştim 
doar că ecuaţia 46 trebuie să se verifice în orice 
punct din interiorul sferei. Dacă sfera devine 
uniform polarizată, o presupunere care va avea 
să fie justificată prin rezultatele noastre, relaţia 
dintre polarizarea sferei şi propriul ei cîmp E, 
în puncte interioare, este dată deja de ecuaţia 43. 
(În ec. 43 foloseam simbolul E pentru acest 
cimp; în acel caz era singurul cimp prezent,) 


E 7 dee (47) 


Avem acum destule ecuaţii să eliminăm P și E”, 
ceea ce ne-ar da o relaţie între E şi E. Folosind 
ecuațiile 45 la 47 găsim: 


E= Bu = BSE. (48) 


Rezolvind pentru E, 


3 
E = E. 
(E (49) 
Deoarece k& este mai mare decit unu, factorul 
3/(2 + k) va fi mai mic decit unu; cimpul în 
interiorul dielectricului este mai slab decit E. 
Polarizarea este 


Păi tes = 3eo [177] Bo- (50) 


Eo 


AAA + + + +++ 


Fig. 9.28. Sursele cîmpu: 
lui E rămîn fixate. Sfera 
dielectrică dezvoltă o oare- 
care polarizare P. Cîmpul 
total E este superpoziția 
lui E și cîmpul acestei 
sfere polarizate. 


Fig. 9.29. Cîmpul total E, 
atît în interiorul cît și în 
exteriorul sferei  dielec- 
trice. 
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Presupunerea unei polarizări uniforme apare acum consistentă prin ea însăși.* 
Pentru a calcula cimpul total E în exteriorul sferei trebuie să adunăm vec- 
torial la Ea cimpul unui dipol central de moment dipolar egal cu P ori 
volumul sferei. Citeva linii de cimp ale lui E, atit în interiorul cit și în 
exteriorul sferei dielectrice, sint arătate în figura 9.29. 


9.12. CÎMPUL UNEI SARCINI ÎNTR-UN MEDIU DIELECTRIC 
ŞI LEGEA LUI GAUSS 


Să presupunem că un volum foarte mare dintr-un dielectric omogen 
are undeva în el o sarcină concentravă Q, care nu face parte din structura 
moleculară normală a dielectricului. Imaginaţi-vă, de exemplu, că o mică 
sferă metalică a fost încărcată și apoi introdusă într-o cuvă de ulei. După 
cum s-a afirmat mai înainte, cîmpul electric în ulei este simplu 1/ ori 
cimpul pe care l-ar produce Q în vid. 


beti. (51) 


4 megkr? i 


Mărimea £ = eok se numește permitivitate dielectrică a mediului și este o 
constantă de material. eo este numit uneori permitivitatea spațiului vid. 
Este interesant să vedem cum se aplică legea lui Gauss. Integrala de 
suprafață a lui E (care este cîmpul macroscopic, ori mediul spaţial, vă 
amintiţi) luată pe o sferă în jurul lui Q, dă Q/e, dacă credem ecuaţia bl, 
şi nu Qjeo. De ce nu? Răspunsul este că Q nu este singura sarcină în inte- 
riorul sferei. Există de asemenea toate sarcinile care alcătuiesc atomii și 
moleculele dielectricului. În mod obișnuit orice volum din ulei ar fi electric 
neutru. Dar acum uleiul este polarizat radial, ceea ce înseamnă că sarcina 
Q, presupunind-o pozitivă, a atras către ea sarcina negativă din moleculele 
de ulei și a respins sarcinile pozitive. Deşi deplasarea poate fi foarte mică 
în fiecare moleculă, totuși în medie orice sferă pe care o ducem în jurul 
lui Q va conţine mai multă sarcină moleculară negativă decit sarcină mole- 
culară pozitivă. Deci sarcina netă în sferă, incluzind sarcina „străină“ Q 
din centru, este mai puțină decit Q. De fapt este Q/k. 

Este adesea folositor să distingem între sarcina „străină“ Q și sarcinile 
care alcătuiesc dielectricul. Asupra primelor avem un oarecare grad de 
control — sarcina poate fi adăugată sau îndepărtată de pe un obiect, ca de 
exemplu plăcile unui condensator. Aceasta este adesea numită sarcină liberă. 
Celelalte sarcini, care sint părți integrale ale atomilor sau moleculelor 
dielectricului, sint numite în mod obișnuit sarcini „legate“. Sarcină struc- 
turală ar putea fi un nume mai potrivit. Aceste sarcini nu sint mobile dar 
mai mult sau mai puţin elastic legate, contribuind, prin mica lor deplasare, 
la polarizare. 


* Aceasta este ceea ce face ca acest sistem să fie ușor de tratat. Pentru un cilindru 
dielectric de lungime finită într-un cîmp electric uniform, presupunerea nu ar lucra. 
Cimpul E” al unui cilindru uniform polarizat — de exemplu unul cu lungimea aproxi- 
mativ egală cu diametrul — nu este uniform în interiorul cilindrului. (Cum trebuie să 
arate?) De aceea E=—E,+ E nu poate fi uniform — dar în acest caz P= eoxeE 
nu poate fi, la urmă, uniform. De fapt doar dielectrici de formă elipsoidală, între care 
sfera este un caz special, primesc o polarizare uniformă într-un cîmp uniform, 
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Se poate imagina o mărime vectorială care este legată prin ceva ase- 
mănător cu legea lui Gauss de singura sarcină liberă. În sistemul pe care 
tocmai l-am examinat, o sarcină punctuală scufundată într-un dielectric, 


vectorul &E are această proprietate. Adică, | FE: da, luată pe o suprafaţă 


oarecare închisă S, este egală cu Q/eo dacă S cuprinde Q, şi zero dacă nu. 
Prin superpoziţie, aceasta trebuie să aibă loc pentru orice mulțime de 
sarcini libere descrise printr-o densitate de sarcină liberă Piiberă (7, 7, 2) 
într-un mediu dielectric omogen infinit: 


| KE - da = zi Puibera dv (52) 
3 €9JV 


unde V este volumul închis de suprafaţa ;$. O relaţie integrală ca aceasta 
implică o relaţie „locală“ între divergenţa cimpului vectorial E și densi- 
tatea de sarcină liberă: 


div (KE) = Puiberă /eo- (53) 


Deoarece k a fost presupus constant în tot mediul, ecuația 53 nu ne 
spune nimic nou. Totuși ne poate ajuta să identificăm rolul sarcinii izolate. 
Într-un sistem oricare ar fi ele, relaţia fundamentală între cimpul electric 
E și densitatea de sarcină totală Prineră + fregată rămine valabilă: 


div E = (Puneră -+- Plegată )/Eo- (54) 
Din ecuaţiile 53 și 54 urmează că 
div (k — 1)E = —regat/Eo. (55) 
După ecuaţia 38, (& — 1) E= P/eo, astfel încit ecuaţia 55 implică 
div P = —piegat: (56) 


Ecuația 56 este o afirmaţie despre două aspecte ale distribuţiei de 
sarcină legată în orice vecinătate, şi despre nimic altceva. De aceea ea nu 
poate depinde de condiţiile din altă parte a sistemului, nici de modul 
în care este menţinută aranjarea particulară a sarcinilor legate. Orice 
aranjament de sarcină legată care are un anumit exces local, pe unitate 
de volum, de protoni nucleari faţă de electroni atomici trebuie să repre- 
zinte o polarizare cu o anumită divergență. Astfel ecuaţia 56 trebuie să 
aibă loc în mod general, nu numai în dielectricul nelimitat. Puteţi căpăta 
o intuiţie asupra identităţii exprimate în ecuaţia 56 imaginindu-vă citeva 
molecule polare dispuse încît să dea o polarizare cu divergență pozitivă 
(fig. 9.30). Dipolii sînt orientaţi spre exterior, ceea ce lasă în mod necesar 
o mică concentrare de sarcină negativă în mijloc. Desigur, ecuaţia 56 se 
referă la medii pe elemente de volum atit de largi încît P şi piega: pot îi 
tratate drept mărimi continuu variabile. 


Din ecuaţiile 54 și 56 obţinem relaţia 
div (B+ 2) = puser eo: (57) 
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Fig. 9.30, Dipoli moleculari aranjaţi astfel încît 
div P> 0. De notat concentrarea sarcinii negative 
în mijloc, consistentă cu ecuaţia 56, 


Sa 


e n a. 


GD CD CD Aceasta este complet independentă de 


orice relaţie între E şi P. Ea nu este limi- 
tată la acele materiale, pe care le numim 


$ Q dielectrici, în care P este proporţional cu E. 
Este obişnuit a da combinației E + 3 


un nume special, vectorul de deplasare 
electrică, şi propriul său simbol, D. Adică, 
definim D prin 


D= soE+P. (58) 
Într-un dielectric izotrop, D este simplu soXE, dar relaţia 
div D = Piiperă (59) 


are loc în orice situație în care mărimile macroscopice P, E și p pot 
fi definite. 

Aspectul ecuaţiei 59 poate sugera să privim D drept un cimp vectorial 
a cărui sursă este distribuţia de sarcină liberă river, în același sens în 
care distribuţia de sarcină totală p este sursa lui E. Aceasta ar fi greșit. 
Cimpul electrostatic E este determinat în mod unic — cu excepţia adăugării 
unui cîmp constant — de distribuția de sarcină p deoarece, completind 
legea div E = p/eo, există o altă condiţie universală, rot E = 0. Wu este 
adevărat, în general, că rot D = 0. Astfel distribuţia de sarcină liberă nu 
este suficientă pentru.a determina D din ecuaţia 59. Încă ceva este necesar, 
cum sint condiţiile de frontieră la diferite suprafeţe dielectrice. Condiţiile 
de frontieră asupra lui D sint desigur o simplă cale alternativă de a: 
exprima condiţiile de frontieră implicind E și P, deja formulate spre sfirșitul. 
$ 9.10. 

În abordarea pe care am luat-o pentru cimpuri electrice în materie 
introducerea lui D este un artificiu care nu este, în întregime, foarte folositor. 
Am menţionat D deoarece este înconjurat de tradiţie, începînd cu Maxwell*, 
iar studentul îl va întilni sigur în alte cărţi, multe tratindu-l cu mai mult 
respect decit se cuvine. 


* Importanţa lui D în formularea lui Maxwell a teoriei electromagnetice, și alegerea 
numelui de deplasare poate fi probabil atribuită înclinării sale către un fel de model 
mecanic al „eterului“. Whittaker a observat în lucrarea sa clasică, O istorie a teoriilor 
eterului și electricităţii, vol. 1, p. 266 (Harper Torchhooks, New York, 1960, în limba 
engleză) că această înclinare pare să-l fi indus în eroare pe însuși Maxwell la un moment 
dat în aplicarea teoriei sale asupra problemei reflexiei luminii de către un dielectric. 
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Concluziile noastre esențiale despre cimpuri electrice în materie pot 
fi rezumate astfel: 


(i) Materia poate fi polarizată, starea sa putind fi descrisă complet, 
cîtă vreme este considerat cimpul macroscopic, printr-o densitate de pola- 
rizare P, care este momentul dipolar pe unitate de volum. Contribuţia 
unei astfel de materii la cimpul electric E este identică cu aceea a unei distri- 
buţii de sarcină Piegat, existind în vid și avind densitatea Piegat+ = —div P. 
În particular, la suprafaţa unei substanţe polarizate, unde există o dis- 
continuitate în P, aceasta se reduce la o sarcină superficială de densitate 
o = —P,. Adăugaţi orice distribuţie de sarcină liberă care poate fi prezentă, 
şi cîmpul electric este cimpul pe care această distribuţie de sarcină totală 
l-ar produce în vid. Acesta este cîmpul macroscopic E atit în interiorul 
cît şi în afara materiei, cu menţiunea că în interiorul materiei este media 
spaţială a cîimpului macroscopic adevărat. 

(ii) Dacă P este proporţional cu E într-un material, numim materialul 
dielectric. Definim susceptibilitatea x, şi constanta dielectrică k carac- 
teristice materialului: x, = P/eoE şi k = 1 + x. Sarcini libere scufundate 
într-un dielectric generează cimpuri electrice care au 1/k din intensitatea 
pe care aceleași sarcini ar produce-o în vid. 


9.13. LEGĂTURA ÎNTRE SUSCEPTIBILITATEA ELECTRICĂ 
ŞI POLARIZABILITATEA ATOMICĂ 


Raportul densităţii de polarizare P la cîmpul electric macroscopic E 
într-o substanţă este, pină la o constantă, susceptibilitatea electrică x. Să 
presupunem că substanţa este alcătuită din atomii de polarizabilitate ato- 
mică a. Acum P nu este decit suma, în unitatea de volum, a momentelor 
dipolare p ale atomilor individuali. Putem prezice momentul dipolar indus 
al unui atom dacă știm a şi cimpul electric care acţionează asupra atomului 
pentru a-l polariza. De aici ar trebui să fim în stare, dacă știm a și numărul 
de atomi per unitate de volum, N, să prezicem susceptibilitatea x. Să 
încercăm să facem o teorie care să lege x, cu &. 

Momentul dipolar indus într-un atom A este determinat de către 
cimpul, provenind de la toate celelalte surse, care acţionează asupra ato- 
mului. Acesta nu este identic cu cimpul macroscopic E din acea vecinătate, 
deoarece acel cimp cuprinde o contribuţie de la sarcinile din însuşi atomul 
A. Astfel că problema noastră ia o întorsătură interesantă chiar de la 
început. Pentru a face situația clară, considerăm un sistem foarte par- 
ticular. Substanţa noastră este alcătuită din atomi identici aliniaţi într-o 
reţea cristalină cubică cu distanţare b cm între vecinii cei mai apropiaţi. 
Polarizabilitatea fiecărui atom este «. Figura 9.31 este o secţiune trans- 
versală prin reţea. Direcţia presupusă a cimpului macroscopic E din 
acea regiune este indicată, ca şi deformarea atomilor polarizaţi. Întrebarea 
noastră este, care este mărimea cîmpului care produce acea deformare? 
Fiecare atom poate fi imaginat ca ocupind propria sa celulă cubică, şi 
vom presupune că atomii sint mult mai mici decit distanţarea în reţea, 
astfel incit toată sarcina dintr-un atom este foarte aproape de centrul 
celulei. 

Vom nota prin Ease cîmpul care acţionează asupra atomului A. 
Sursele acestui cimp sint oriunde altundeva în sistem, incluzind toţi ceilalţi 


351 


| 
| 
| 
| 
dpi 
| 
| 
| 
| 
4 
| 
| 
| 
ră 
| 
| 
| 
| 
L 


- 
„ 


Ei 
Ap 


Beni i 
| 
| 
| 
| 
2 (nedemn uda 
| 
| 
| 


i 
E IATA = fai 
| udata tă 
$:Â.. 
Ra ea ie O e e e Pa 
= i 
aisiaii 
iezi idee cheta! 
k—b—s 


Fig. 9:31. O aranjare cubică a 
atomilor într-un cristal. Fiecare 
atom este arătat polarizat. 


Fig. 9.32. Atomul A şi cîmpul 
Eauto care provine numai de la 
acel atom. 
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atomi şi oricare sarcini în afară. Fame este 
cîmpul pe care l-am găsi în celula A dacă 
am putea îndepărta în mod magic ato- 
mul A în același timp îngheţind toate 
celelalte distribuții de sarcină în forma 
pe care o au cu atomul A prezent. Eaite 
nu va fi cu totul constant în celula A, 
dar vom presupune că valoarea sa medie 
în celulă este destul de apropiată de ceea 
ce vrem. Printr-o medie peste volumul 
cuprins de celula A înţelegem, ca de obicei, 


integrala | E dv împărţită la volumul celu- 


lei. Vom indica astfel de medii prin ( Yee:uiă: 

Fie Eauto cimpul atomului A. Cimpul 
total microscopic, Emic, este atunci în 
fiecare punct 


Erie a Eaite + Eauto- (60) 


Știm că cimpul macroscopic E este egal cu 
media spaţială a cimpului microscopic Emye- 
Variația lui Emi este desigur aceeași în 
fiecare celulă. De asemenea, celulele umplu 
spațiul complet fără nici un gol între ele. 
De aceea media lui Emic în orice celulă 
individuală trebuie să fie aceeaşi ca și media 
peste o regiune mai mare conţinind multe 
celule*. Urmează că 


CEmie celulă = E. (61) 


Dar (Emic celulă = (Eante celulă + (Eauto celulă» 
media unei sume fiind suma mediilor, 
astfel că (Eante ceru, care este mărimea 
pe care e căutăm, este dată de 


(Eante celulă = B— (Eauto celulă. (62) 


Problema noastră s-a redus acum la 
calcularea lui (EautoYcerură; media pe celulă 
a cimpului atomului care ocupă celula 


(Eauto Ycelură == a! Eauto dy. (63) 
celulă 


Trebuie să includem în integrare toate 
elementele de volum în interiorul celulei, 
în interiorul ca şi în exteriorul distribuţiei 
atomice de sarcină. Figura 9.32 sugerează 
cum ar putea arăta cîmpul Esuto. Aceasta 


* Nu uopiați această Ai napa pie crucială fără 
gindire. De ce golurile între celule ar strica-o? 


Fig. 9.33. Calcularea „mediei de celulă“ a cîmpului unei sarcini punctuale q care este ușor 
deplasată de la centrul celulei. 


face ca sarcina noastră să pară extraordinară. Totuşi, putem totdeauna 
lucra cu un element de distribuţie de sarcină la un moment dat. Să calculăm 
media pe celulă a cimpului E, de la o sarcină punctiformă individuală g. 


Dacă sarcina punctiformă era în centrul celulei, ca în figura 9.33, a, 
integrala E, dv ar fi zero. Datorită simetriei, fiecare element de volum 


celulă 
din celulă se potriveşte cu un altul în care cimpul are intensitate egală în 
direcţia opusă. Să deplasăm acum sarcina g în sus printr-o mică distanţă z, 
ca în figura 9.33, b. Există un strat subţire în partea de jos a celulei, de 
grosime 2z, care nu este echilibrat de stratul de sus. Acest strat alcătuiește 


celulă 
lăm media lui Eqz; Eqx şi Eqy se vor media încă la zero. Dacă neglijam 
ușoara variaţie a lui E, în grosimea stratului, integrala de volum a lui Eq2 
pe volumul stratului este chiar de 2z ori integrala de suprafaţă a lui Eg, 
peste pătratul care formează planul median al stratului (fig. 9.33, c) 


| Ea do = 22) Ex da. (64) 
strat pătrat . 


acum singura contribuţie la | E, dv. Evident, avem nevoie doar să calcu- 


Legea lui Gauss ne vine acum în ajutor, deoarece integrala de suprafaţă 
în ecuaţia 64 este tocmai fluxul lui E, printr-una din feţele unui cub centrat 
în jurul sarcinii g. Acel flux trebuie să fie chiar g/6eo, deoarece un cub are 


şase feţe echivalente. Tragem concluzia că 2z az Eq da = —22(q/6e0) = 
a 
= —92/3eo astfel că 


(Eazceluă = = Sea Ed =. (65) 
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Semnul minus exprimă faptul că deplasarea în sus a unei sarcini pozitive 
rezultă în preponderența cimpului orientat în jos în celulă. O formulă ase- 
mănătoare s-ar obţine pentru o mică deplasare în direcţia z sau direcţia y. 
De aceea o mică deplasare r de la centru în orice direcție va rezulta într-un 
cîmp mediu în celulă —gr/3eob3. Deci pentru un atom complet A, cu distri- 
buţia de sarcină p(z, y, 2), cimpul mediu în celulă va fi 


za $ 79 do- (66) 


În integrala Șre do putem recunoaște momentul dipolar al distribuţiei de 


(EautoYcelulă i 


sarcină, p. (Comparaţi cu definiţia momentului dipolar, ec. 10). Avem acum 


CEauto)oerma = 23 Pe (67) 


Restul este un exercițiu. Din ecuaţia 62 obţinem imediat 
CEauto)eeua = E +a P- (68) 


Dacă spunem că (EanteVeerum este cimpul efectiv în polarizarea atomului, 
atunci p este legat de acest cîmp prin polarizabilitatea atomică: 


P = €o&( Eauto Ycetulă: (69) 
Din ecuaţiile 68 şi 69 obţinem relaţia care leagă p și E: 
= P_). 
p = ea +2) (70) 


Aceasta se poate scrie în funcţie de densitatea de polarizare macroscopică P. 
Deoarece N, numărul de atomi polarizaţi per centimetru cub, este egal cu 
1[b%, P.= Np = p/b?. Înlocuind în ecuaţia 70. 


Pa coNa| E ră a] (71) 
care, rearanjată, este 
= Na 
P = fe ca aa E E: (72) 


Factorul în paranteze trebuie să fie susceptibilitatea X,. 

Am făcut două aproximaţii de-a lungul drumului către ecuaţia 72. Am 
presupus că toate părţile distribuţiei de sarcină atomică se află lingă centrul 
celulei; ecuaţiile 65 şi 66 nu sînt exacte dacă z, sau r, nu este mic în 
comparaţie cu b. De asemenea, am folosit media lui Eaue pe celulă, în 
locul valorii Eaue la centrul celulei, drept cîmp care polarizează atomul. 
Pentru atomi legaţi împreună atît de aproape cum sint în cele mai multe 
cristale, prima presupunere nu este foarte realistă, iar problema implicată 
în a doua presupunere nu este relevantă. Nu ne putem aştepta ca ecuaţia 72 
să fie urmată exact de un cristal real. 

Dacă atomii unei substanţe sint foarte depărtaţi, astfel încît Na/3< 1, 
putem neglija acel termen la numitorul. ecuaţiei 72, ceea ce ne dă 


X, = Na (73) 
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Acesta este rezultatul pe care l-am îi obţinut dacă am fi uitat despre 
influenţa dipolilor unul asupra altuia. Ea se aplică destul de bine la gaze de 
densitate normală, pentru care termenul neglijat este de ordinul lui 102. În 
această limită aranjarea geometrică a atomilor nu contează, doar numărul 
pe centimetru cub. Astfel prin măsurarea cu precizie a constantei dielectrice 
a unui gaz la presiune scăzută, polarizabilitatea atomică poate fi deter- 
minată fără nici un fel de complicaţii din influenţa mutuală a dipolilor. 
Măsurători asupra unei forme mai dense ale aceleiaşi substanțe* poate fi 
atunci folosită pentru a verifica o formulă teoretică cum este ecuaţia 72. 

Termenul —Na/3 în numitorul ecuaţiei 72 reflectă interacţia atomilor 
polarizaţi în cristal. Evident interacţia are natura unei întăriri, conducind 
la o polarizare mai mare decit ar exista fără ea. Dacă luăm în serios 
formula matematică, ea sugerează o posibilitate surprinzătoare. Ce ar fi 
dacă Na ar fi atît de mare încît Na/3 ar îi egal sau ar depăşi unu? Rezultă 
că X, ar tinde la infinit. Aceasta ar putea însemna o polarizare în 
cimp aplicat zero! Sună ca un non-sens, dar nu este în întregime. Sint 
cunoscute unele cristale care prezintă o polarizare electrică spontană. 
Totuși, ceva mai mult decit polarizarea indusă este implicat în acest caz, 
teoria noastră nu este aplicabilă. De fapt, pentru a face Wa/3 să se 
apropie de unu, atomii trebuie să fie atit de strinși împreună încît apro- 
ximaţiile noastre nu sînt bune de loc (vezi prob. 9.30). 


9.14. VARIAŢII DE ENERGIE ÎN POLARIZARE 


Pentru a încărca un condensator la o diferență de potenţial U, un 
lucru în mărime de cu este de făcut. Acea -cantitate .de energie poate 


fi recuperată permițind condensatorului să se descarce printr-un circuit 
extern. Energia a fost înmagazinată în condensatorul încărcat. S-a arătat 
în capitolul 2 că în orice sistem electrostatic energia înmagazinată poate fi 


calculată atribuind eo? joule/m* cîmpului electric. Pentru a ne reaminti, 


intensitatea E a cimpului în condensatorul de vid cu plăci paralele, cu 
suprafaţa plăcilor A şi distanţare î, este V/t, astfel încît 


E coE?) X volumul = coV24 at = cva. 


Dacă condensatorul este umplut cu dielectric de constantă dielectrică 
k şi încărcat la aceeaşi diferenţă de potenţial V, lucrul efectuat va fi mai 
mare prin factorul k, deoarece C este de atitea ori mai mare. Totuşi, E 
este acelaşi. De aceea energia de asociat cu unitatea de volum în dielectric 


* Se poate arăta că relaţia dată în ecuaţia 72 este valabilă nu numai pentru un 
cristal cu simetrie cubică dar de asemenea pentru un gaz în care atomii ocupă pasiţii 
intîmplătoare în spaţiu. Cea mai bună confirmare experimentală a acesteia vine de la 
măsurători ale constantei dielectrice a gazelor la densitate şi presiune relativ ridicate 
(vezi Prob. 9.28). 
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Fig. 9.34. O moleculă polarizată este ca două sarcini 
ţinute împreună de un arc elastic. Într-un cîmp E 
arcul este întins. 


este nu coE2, ci 2. ReoE?. Aceasta se 


oate generaliza la orice sistem electrostatic. 
n locul ecuaţiei 2.36 avem acum: 


Energia = Le $ kE2dv. (74) 


Cum este înmagazinată „extra“-energia? 
Să considerăm o moleculă  polarizabilă 
izolată, căreia i se poate aplica un cîmp 
electric. În figura 9.34 molecula este repre- 
zentată prin două sarcini fixate la extremi- 
tăţile unui resort elastic. Momentul ei 
dipolar p este un vector de mărime gs. 
Cîmpul E provine de la niște surse externe, 
ca plăcile şi bateria arătate în figură. Să presupunem că în timp ce 
cîmpul E este prezent, sarcinile se deplasează printr-o creştere ds. Momentul 
dipolar se schimbă prin aceasta de la gs la q(s + ds). Și a existat o mișcare 
de sarcină în direcţia lui E, echivalentă cu deplasarea sarcinii 4+g pe dis- 
tanţa ds. (Nu contează dacă se deplasează o extremitate, sau amindouă.) 
Deci lucru în cantitatea Egds a fost efectuat asupra moleculei. Originea 
ultimă a acestui lucru este sursa cimpului — în figura 9.34 bateria care 
menţine diferența de potenţial constantă dintre plăci. Dacă dW reprezintă 
lucrul efectuat asupra moleculei, atunci 


dW = Eqds = E: dp (75) 


Energia înmagazinată care corespunde la aceasta poate fi găsită în 
două locuri, în resortul elastic care a fost întins la o lungime mai mare, 
şi în cîmpul electric al însuși dipolului molecular, care acum are mai multă 
energie totală deoarece cele două sarcini sînt mai depărtate. În cazul unei 
molecule reale nu avem de făcut o astfel de distincţie. Toată energia aparţine 
structurii moleculare, şi dacă aveam de privit în.acea structură dinamică 
am găsi energia ca energie potenţială electrostatică și energie cinetică a 
mişcării electronului. Principalul este acesta: Lucrul care a fost efectuat 
asupra moleculei pentru a-i schimba polarizarea, E: dp, a mărit exact cu 
aceasta energia legată în însăși moleculă. 

Să vedem cît. de mult din energia înmagazinată în dielectric poate fi 
explicată în felul acesta. Cu N molecule per unitate de volum, P= Wp. 
Cind P variază prin dP, atunci E-dP este creşterea în energia internă a 
moleculelor în 1 m?. Dar deoarece P = (& — 1)eoE, 


E:dP = (k— MeE-dE = 2 (k— 1)eo d(E2). (76) 


De aceea, din cei kegE?/2 joule care apar a îi înmagazinaţi în dielectric, 
(& — 1)eoE2/2 pot fi explicaţi ca energie internă. crescută a moleculelor pola- 
rizate. Restul, <oE?/2 este tocmai energia înmagazinată în cimpul de vid. 
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9.15. DIELECTRICI ALCĂTUIȚI DIN MOLECULE POLARE 


Moleculele cu momente dipolare permanente, moleculele polare, reacţio- 
nează la un cîmp electric încercînd să se alinieze paralel cu el. Modelul mecanic 
potrivit nu este acela a două sarcini la capetele unui resort, ci două sarcini 
fixate la capetele unei vergele (fig. 9.35). Dacă vergeaua nu este paralelă cu 
cimpul, există un cuplu asupra ei, de mărime Egs sin 0. Lucrul efectuat într-o 
deplasare unghiulară dO este (cuplul X deplasarea unghiulară) sau Egs sin 9 d0. 
Aceasta se poate scrie de asemenea prin momentul dipolar vectorial p, care 
este un vector de mărime gs, şi variaţia dp care apare la rotația prin d0. 
Din diagramă este clar că mărimea lui dp este p dO, şi direcţia sa este 
astfel că E-dp = Edpsin 0. Astfel dW = E-dp. Aceasta este în acord 
cu ecuaţia 75, cum trebuie să fie. 

Dacă o moleculă polară izolată ocupă poziţia indicată în figura 9.35 
la momentul la care este aplicat cimpul, ea se va roti paralel cu cîmpul, 
dar apoi va continua să se rotească peste echilibru şi va oscila ca un pendul, 
deoarece nu are nici o cale de a scăpa de energia ei. Totuşi, o moleculă 
reală înconjurată de alte molecule poate schimba energie cu vecinii ei, 
dînd un fel de „frecare“ care amortizează oscilaţia. Ar părea că aceasta ar 
putea rezulta în aceea că toate moleculele polare dintr-o substanţă se așază 
exact paralel cu orice cimp aplicat, chiar slab. Așa ar fi la temperatura 
zero absolut, presupunind că rotația era încă posibilă. La orice temperatură 
peste zero absolut mișcarea întimplătoare a agitaţiei termice, care este 
cu atit mai intensă cu cit este temperatura mai înaltă, acţionează împotriva 
alinierii ordonate. Cimpul aplicat face energetic favorabilă pentru un dipol 
molecular o orientare paralelă cu cîmpul, dar în mod continuu ciocnită de 
vecini, cel mai bun lucru pe care îl poate face este să stea ceva mai mult 
timp orientată în direcţia corectă decit în 
aceea inversă. În apă, de exemplu, un cimp 
de 1000 volt/cm rezultă într-o polarizare 
echivalentă cu aliniere perfectă de aproxi- 
mativ o moleculă din 3000. Chiar şi aşa, 
aceasta este o polarizare mult mai mare 
decît ar arăta o substanţă nepolară în ace- 
laşi cimp, şi este motivul pentru constanta 
dielectrică extrem de înaltă a apei. Polari- 
zarea globală într-un dielectric polar este 
în general proporţională cu intensitatea 
cimpului electric aplicat și invers propor- 
țională cu temperatura absolută. 
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Fig. 9.35. O moleculă polară este ca două sarcini 
în capetele unei tije rigide. Un cîmp Ecexercită un 
cuplu asupra structurii. 
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9.16. POLARIZAREA ÎN CÎMPURI VARIABILE 


Pină aici am considerat doar cîmpuri electrostatice în materie. Este 
nevoie să considerăm efectele cimpurilor electrice care variază în timp, ca 
de exemplu cimpul într-un condensator folosit într-un circuit de curent 
alternativ. Întrebarea importantă este, vor menţine variațiile în polarizare 
pasul cu variațiile în cîmp? Va fi raportul lui P la E, la orice moment, 
același ca şi într-un cimp electric static? Pentru variaţii foarte lente nu 
ne-am aștepta la nici o diferenţă dar, ca întotdeauna, criteriul pentru carac- 
terul lent al variaţiei depinde de procesul fizic particular. Apare că polari- 
zarea indusă și orientarea dipolilor permanenţi sînt două procese cu timpi 
de răspuns cu totul diferiţi. 

Polarizarea indusă a atomilor şi moleculelor apare prin deformarea 
structurii electronice. Este implicată o masă mică iar structura este foarte 
rigidă; frecvențele ei naturale de vibraţie sint extrem de înalte. Pentru a 
formula altfel, mișcările electronilor în atomi și molecule sînt caracterizate 
prin perioade de ordinul a 10-1€ secunde — ceva ca perioada undelor de 
lumină vizibilă. Pentru un atom, 10-14 secunde este un timp lung. Nu are 
nici o dificultate în a-și rearanja structura electronică într-un astfel de timp. 
Din cauza aceasta, substanţele strict nepolare se comportă practic identic 
de la „curent continuu“ pînă la frecvenţe apropiate de acelea ale luminii 
vizibile. Polarizarea se menţine în pas cu cîmpul și susceptibilitatea X, = 
= P|eoE este independentă de frecvenţă. Ceea ce se întimplă cînd frecvența 
de oscilație a cîmpului se apropie de o frecvenţă naturală a structurii elec- 
tronice este o întrebare interesantă pe care trebuie să o lăsăm pentru volu- 
mul următor (o consecință este curcubeul!). 


Fig. 9.36. Variaţie cu frecvenţa a constantei dielectrice a apei şi a gheții. 
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Orientarea unei molecule polare este un proces cu totul diferit de 
simpla deformare a norului electronic. Întreaga structură moleculară trebuie 
să se rotească. La scară microscopică, este oarecum ca a întoarce o alună 
cu cite 180 de grade într-o plasă cu alune. Rezistenţa de frecare tinde să 
facă rotația să rămînă în urma cuplului și să reducă amplitudinea pola- 
rizării rezultante. Unde pe scara timpului apare acest efect, variază enorm 
de la o substanţă polară la alta. În apă, „timpul de răspuns“ pentru re- 
orientarea de dipol este ceva ca 101! secunde. Constanta dielectrică rămine 
în jurul a 80 pină la frecvenţe de ordinul a 10! cicli pe secundă. Peste 
1011 ciclii pe secundă k scade la o valoare modestă tipică pentru un lichid 
nepolar. Dipolii nu pot pur şi simplu urma o atit de rapidă alternare 
a cimpului. În alte substanţe, în special solide, timpul caracteristic poate 
îi mult mai lung. În apă chiar sub punctul de topire timpul de răspuns 
este în jurul a 10-5 secunde. Figura 9.36 arată citeva curbe experimentale 
ale constantei dielectrice în funcţie de frecvenţă pentru apă și gheaţă. 

Puteţi întreba dacă o moleculă polară se poate într-adevăr roti în 
interiorul unei substanţe rigide compacte cum este un cristal. Se întîmplă 
în realitate în multe cristale, unde datorită vibraţiilor vecinilor, o moleculă 
se poate găsi brusc cu destul loc pentru a se roti ca o unitate. Dar între- 
barea este bună, deoarece în unele solide, pot apărea deplasări ale sarcinilor 
electrice care nu se pot descrie ca rotații ale momentelor dipolare. Ne 
vom mai ocupa de această problemă. 


9.17. CURENTUL DE SARCINĂ LEGATĂ 


Ori de cite ori polarizarea din materie variază în timp există un curent 
electric, o adevărată mişcare de sarcină. Să presupunem că există W dipoli 
per unitatea de volum în dielectric, şi că în intervalul de timp dt fiecare 
variază de la pla p-+ dp. Atunci densitatea de polarizare macroscopică 
P variază de la P=Wp la P+dP=W(p-+dp). Să presupunem că 
variaţia dp a fost efectuată prin deplasarea unei sarcini g prin distanţa 
ds, în fiecare atom: qds = dp. Atunci în timpul dt a existat în realitate 
un nor de sarcină de densitate p = Ng, în mișcare cu viteza v = d8/dt, 
Acesta este un curent de conducţie de o anumită densitate I în amper/em?: 


ee pe ep o me (77) 


Legătura între rata de variaţie a polarizării și densitatea de curent, 
J = dP/dt, este independentă de detaliile modelului. O polarizare variabilă 
este un curent de conducţie, care nu diferă esenţial de oricare altul. 
Desigur, un astfel de curent este o sursă de cîmp magnetic. Dacă nu 
există alţi curenţi în preajmă, scriem a doua ecuaţie a lui Maxwell 
1 aP 


crot B = 9E/3t + (1/c0)] ca c2rot B = 2 +a 2 (78) 


Singura diferență între un curent de conducţie „obişnuit“ și densitatea 
de curent 9P/9t este că unul implică sarcină liberă în mișcare, celălalt 
sarcină legată în mișcare. Există o distincție practică destul de evidentă 
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— nu puteţi avea un curent de sarcină legată staționar, unul care curge 
neschimbat la nesfirşit. De obicei preferăm să menţionăm separat curentul 
de sarcină legată şi curentul de sarcină liberă, reţinind J drept simbol 
doar pentru densitatea curentului de sarcină liberă. Atunci pentru a include 
toţi curenţii în ecuaţiile lui Maxwell, trebuie să o scriem în acest fel: 


2 = — LE sa — d. 
Aro Bi + Sela ui (79) 


e ae pe ea 
Densitatea Densitatea 
curentului curentului 
de sarcină de sarcină 
legată liberă 


Într-un mediu dielectric, E + (1/e0)P = KE, conducind la o versiune 
mai scurtă a ecuaţiei 79: 


aro B= ka + LI (80) 


Mai general, ecuaţia 79 poate fi de Stie păr oseva)a prin intro- 
ducerea vectorului D, definit anterior ca sf + P 


aro B = 1 (7 +3). (81) 


Termenul 9D/2t este menţionat în mod obişnuit drept curentul de deplasare. 
În realitate, partea din:el care implică 2P/3t reprezintă, cum am văzut, un 
adevărat curent de conducţie, sarcini reale în mişcare. Singura parte a den- 
sității de curent total care nu este simplu sarcină în mișcare este partea 
în OE/0t, adevăratul curent de 'deplasare. în vid pe care l-am discutat la 
sfirşitul, capitolului: 7. “Incidental, dacă vrem să exprimăm toate compo- 
nentele densităţii de curent complete în. unităţi corespunzind acelora ale 
lui d, scriem ecuaţia 79 cum. urmează: 


aro B= 1 [to E re ee | E (82) 
€9 a at a 
P —— n Cc 
Densitatea Densitatea Densitatea 
curentului curentului curentului 
de depla- de sarcină de sarcină 
sare în vid legată liberă 


În distincţia dintre sarcină legată şi sarcină liberă este implicată o 
problemă pe care nu am pus-o: se pot totdeauna identifica fără ambiguitate 
„momentele dipolare moleculare“ in materie, în special în materia solidă? 
Răspunsul este nu. Să luăm o imagine microscopică a unui strat subțire 
dintr-un cristal de clorură de sediu. Aranjarea ionilor de sodiu pozitivi şi 
ionilor de clor negativi a fost arătată în figura 1.7. Figura 9.37 este o 
secțiune transversală prin cristal, care se extinde în afară spre stinga şi 
spre dreapta. Dacă vrem, putem considera o pereche adiacentă de ioni ca o 
moleculă neutră cu un moment dipolar. Grupind ca în figura 9.37, a, 
descriem mediul ca avind o densitate de polarizare macroscopică uniformă 
P, un vector orientat în jos. În același timp, observăm că există uii strat 
de sarcină pozitivă pe faţa de sus.a cristalului, și sarcină negativă pe faţa 
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Fig. 9.37. Aceeași rețea ionică, cu sarcinile grupate în 
perechi ca „molecule“ în două modiiri: vectorul de 
polarizare orientat în jos (a), sau în sus (b). Siste- 
mele sînt fizic identice, diferența este doar în 


descriere. „ «Sarcină liberă» pozitivă "a 


easier 


Sie | 


Oe; laic 


de jos care, nefiind incluse în' moleculele ei | va 
noastre, trebuie socotite sarcini libere. 2) ) Daca) € 

Acum am fi putut alege să grupăm » le le sia rai 
ionii ca în figura 9.37, b. În această des- S eCjeQeJa 


criere, P este un vector orientat în sus, dar 


avem un strat de sarcină liberă negativă 9 ._._ e 
pe faţa de sus a cristalului şi un strat de 

sarcină liberă pozitivă dedesubt. Fiecare >Sa remi: liberă negativi? 
dintre descrieri este corectă. Nu veţi avea (a) 


nici o dificultate în a găsi o alta, de ase- 
menea corectă, în care P este zero și nu 
există sarcină liberă. Fiecare dintre descri- 
eri prezice E = 0. Cimpul electric macro- 


scopic E este o mărime fizică observabilă. ia tag sii 
El ta depinde doar de distribuţie de sp riint Abezta Reg 97 
sarcină, nu de cum alegem să descriem dis- i ei L e Le) LA 
tribuţia de sarcină. il ! P$ 

Acest exemplu ne învaţă că în uni- La) le; e leii 
versul atomic real distincţia dintre „sarcină e lea e 
legată“ și „sarcină liberă“ este mai mult 
sau mai puţin arbitrară, și tot aşa este șle 
conceptul de densitate "de polarizare P. (O (O + 
Dipolii molecular este o noţiune bine defi- Lie) a ă je, Ș. Je Si 
nită doar cînd moleculele ca atare sînt D JeLlei 
identificabile — cînd există o oarecare | ! 
rațiune fizică pentru a spune: „Acest atom L] O $ la e e e_ 


aparţine la această moleculă şi nu aceleia“. 
În multe cristale o astfel de atribuire nu «Sarcină liberă» pozitivă 
are înţeles. Un atom sau ion poate inter- (B) 
acționa aproximativ la fel de puternic cu 
toţi vecinii săi; se poate vorbi doar despre 
întreg cristalul ca o singură moleculă. 
Orice arbitraritate în distincţia dintre sarcina liberă și legată, se 
menţine, desigur, în distincţia dintre densitatea de curent a sarcinilor 
libere J şi 92P/0t. Să considerăm polarizarea unui cristal, cum este gheaţa. 
Reţeaua este tridimensională, dar am desenat în figura 9.38 o aranjare 
bidimensională cu trăsături întrucitva asemănătoare. Să o numim gheaţă. În 
figura 9.38, a identificăm imediat moleculele de H20, deoarece observăm că 
fiecare atom de oxigen are exact doi atomi de H în apropiere. Cristalul așa 
cum e arătat este polarizat. P este orientat în jos deoarece, aşa cum s-a 
observat mai înainte în acest capitol, extremitatea de oxigen a moleculei de 
apă are un exces de sarcină negativă. Putem gindi părţile de hidrogen negre 
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în diagramă ca sarcini pozitive. Să presupunem cum că ceva se întimplă care 
schimbă condiția internă a acestui cristal la aceea arătată în figura 9.38, d, 
o vedere microscopică a aceleiași regiuni. Acum dipolii sînt inversaţi, și 
descriem cristalul drept avind o polarizare orientată în sus. 

Schimbarea ar fi putut îi efectuată în două moduri esenţial diferite, 
ilustrate în figura 9.38, b şi c. În figura 9.38, d un cîmp electric E orientat 
în sus a fost aplicat, împingind în sus extremitatea pozitivă a moleculelor, 
de fapt întorcind fiecare moleculă. Există o mișcare în sus netă de sarcină 
pozitivă; curentul pe care îl reprezintă va fi dat de termenul 9P/0t cum 
tocmai am învăţat. 

Figura 9.38, c reprezintă un proces cu totul diferit, în care aplicarea 
unui cimp electric orientat în jos încurajează hidrogenii să schimbe par- 
tenerii. Fiecare se deplasează către cel mai apropiat atom de O de sub el. 
(Aceasta este mai ușor, în cristalul real, deoarece H-ul care se află între 
doi atomi O este într-un oarecare grad împărțit de ambii, dind „legătura 
de hidrogen“ care ţine cristalul la un loc.) Configuraţia finală arată exact 
la fel. Dipolii sint toţi inversaţi — dar ceea ce a apărut a fost un curent 
în jos de sarcină pozitivă. Dacă calculăm curenţii din acest proces, pentru 
a-i introduce în partea dreaptă a ecuaţiei 79, avem de introdus acelaşi 
termen ca înainte, 9P/04, care corespunde la un curent în sus, dar trebuie 
să adăugăm un curent de conducţie J în jos mai mare, corespunzind 
mișcării fiecărei sarcini în jos printr-o întreagă constantă de rețea d. Dite- 
renţa va fi curentul net adevărat provenind de la deplasarea în jos reală 
a sarcinii pozitive prin distanţa s. 

Observaţi că în fiecare caz curentul total curge în direcţia cîmpului 
electric aplicat. Doar din măsurători macroscopice nu am putea spune care 
proces microscopic a avut loc. De fapt, încă se mai discută despre meca- 
nismul de polarizare pentru gheaţă. Pentru a argumenta, este nevoie a 
cunoaște suficient despre structura microscopică pentru a fi siguri: ce este 
mai uşor, a întoarce o moleculă, ori transferul de protoni. Pentru noi, lecţia 
de învăţat este simplu aceasta: Mişcarea microscopică reală a tuturor sar- 
cinilor determină curentul de conducţie total, liber sau legat. 


PROBLEME 
Proiectarea unui condensator 9.1. Aveţi la dispoziţie bandă de polietilenă, de con- 
practic. stantă dielectrică 2,3, lăţime 6,0 cm şi grosime 0,0025 cm, 


şi de asemenea foiţă de aluminiu cu lăţimea 5,0 cm şi 
grosimea 0,001 cm. Vreţi să faceţi un condensator cu 
capacitatea de aproximativ 0,05 uF, sub forma unei 
înfășurări cilindrice compacte. Arătaţi cum aţi putea-o 
face, estimind cantitatea de bandă de fiecare fel care 
ar fi necesară, și diametrul complet al condensatorului 
terminat. 
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Butelia de Leyda 


Fig. la problema 9.3 


Distribuţia de sarcină într-o 
moleculă 
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9.2. În 1746 Protesorul Musschenbroek din Leyda a 
încărcat apa dintr-o sticlă prin atingerea unui fir, ieşind 
din gitul sticlei, de mașina sa electrostatică. Cînd asisten- 
tul său, care ţinea sticla într-o mînă, a încercat să înde- 
părteze firul cu cealaltă, a fost supus unui șoc violent. 
Astfel a atras condensatorul atenția oamenilor de ştiinţă. 
Descoperirea „buteliei de Leyda“ a revoluţionat expe- 
rienţele din domeniul electricităţii. Deja în 1747 Ben- 
jamin Franklin descria experienţele sale cu „minunata 
butelie a d-lui Musschenbroek“. Butelia nu era de fapt 
decit sticlă cu un conductor de fiecare parte a ei. Pentru 
a vedea de ce a produs o astfel de senzaţie, estimaţi capa- 
citatea unei butelii alcătuită dintr-o sticlă de 1 litru cu 
pereţii de 2 mm grosime, sticla avind constanta dielec- 
trică &. De ce diametru ar fi sfera care, în acer, ar avea 
aceeaşi capacitate? 


9.3. Care este mărimea momentului dipolar a fiecăreia 
dintre distribuțiile de sarcină în părţile (a), (2) și (c) ale 
figurii? Care este direcţia vectorului moment dipolar p? 


9.4. În molecula de acid clorhidric distanţa dintre 
nucleul de clor şi proton este 1,28 Â. Să presupunem 
că electronul de la atomul de hidrogen este transferat 
în întregime la atomul de clor, unindu-se cu ceilalți elec- 
troni pentru a forma o sarcină negativă sferic simetrică 
și centrată pe nucleulsde clor. Cum se compară momentul 
dipolar electric din acest model cu momentul dipolar 
real al moleculei de HCI dat în fig. 9.16? Unde trehuie 
să fie localizat adevăratul „centru de gravitate“ al distri- 
huţiei de sarcină negativă în molecula reală? (Nucleul 
de clor are o sarcină 17 e, nucleul de hidrogen, o sar- 
cină €.) 


Cimpul unui dipol molecular 


Cimpul unui dipol macro- 
scopic 


Condensatorul permeabil 


O sferă polarizată 


Un conductor sferic într-un 
cimp uniform 


9.5. O moleculă de acid clorhidric este situată în origine 
cu linia H—CI de-a lungul axei z și Cl deasupra. Care 
este direcţia cîmpului electric, și intensitatea sa în V/m, 
într-un punct cu 10 Â mai sus de origine, pe axa 2? 
într-un punct cu 10 A în afara originii pe axa y? 


9.6. Un condensator plan-paralel, cu o capacitate 
măsurată C = 300 uF este încărcat la o diferență de 
potenţial de 1800 volţi. Plăcile sînt la 1,5 cm depărtare. 
Sîntem interesaţi în cîmpul în afara condensatorului, aşa- 
numitul cîmp „de margine“ pe care de obicei îl neglijăm. 
În particular, am dori să știm cîmpul la o distanţă de 
la condensator mare în comparaţie cu mărimea con- 
densatorului. Acesta poate fi găsit considerind distribuţia 
de sarcină pe condensator ca drept un dipol. Estimaţi 
intensitatea cîmpului electric (a) într-un punct la 3 
metri de condensator în planul plăcilor și (b) într-un punct 
la aceeaşi depărtare pe direcţia perpendiculară plăcilor. 


9.7. În $ 4.11 am discutat timpul de relaxare al unui 
condensator umplut cu un material de rezistivitate p. 
Dacă priviţi în urmă la acea discuţie veţi observa că am 
evitat problema constantei dielectrice a materialului. 
Acum puteţi îndrepta omisiunea. Introduceţi k în mod 
corect în expresia pentru constanta de timp. Un con- 
densator permeabil important pentru noi toţi este format 
din peretele unei celule vii, un izolator (printre multele 
sale alte funcțiuni!) care separă două fluide conductoare. 
Proprietăţile sale electrice sînt de un interes deosebit 
în cazul unei celule nervoase, deoarece propagarea unui 
impuls nervos este însoţită de schimbări rapide în diferen- 
ţa de potenţial electrică între interior şi exterior. În nota 
din $ 3.5, am menţionat că condensatorul de membrană 
celulară are în mod tipic o capacitate în jurul a 1 uF/em? 
de arie de membrană. Se crede că membrana este alcă- 
tuită din material avind constanta dielectrică de apro- 
ximativ 3. Puteţi acum calcula ce grosime implică aceasta. 
Alte măsurători electrice au indicat că rezistenţa unui 
cm? de membrană celulară, măsurată de la fluidul con- 
ductor de pe o parte la cealaltă, este în jurul a 1000 ohmi. 
Arătaţi că constanta de timp a unui asemenea condensator 
este independentă de aria condensatorului. Cit este de 
mare în acest caz? Unde s-ar situa rezistivitatea unei 
astfel de membrane în diagrama din figura 4.6? 


9.8. Dacă toţi dipolii moleculari dintr-o picătură de 
apă cu raza de 1 mm ar fi orientaţi în același fel, care 
ar fi intensitatea maximă a cîmpului (a) la 10 em depăr- 
tare de picătură? (2) la suprafața picăturii? 


9.9. Formula noastră pentru sfera dielectrică poate fi 
în realitate folosită pentru a descrie o sferă metalică 
într-un cîmp uniform. Pentru a o demonstra, cercetaţi 
cazul limită, k— oo, și arătaţi că cîmpul exterior A 
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Deducere alternativă a cimpu- 
lui într-o sferă polarizată 


Înmagazinarea energiei în. 
tr-un condensator ; cilepa con- 
siderațiuni practice. 


ia o formă care satisface condiţiile de frontieră de con- 
ductor perfect. Ce se întîmplă cu cîmpul interior? Faceţi 
o schiţă a cîtorva linii de cîmp în acest caz limită. Cit este 
de mare momentul dipolar indus într-o sferă conduc- 
toare de rază a, într-un cîmp Eg? Care ar fi diametrul 
unei sfere perfect conductoare care ar avea aceeași 
polarizabilitate ca şi atomul de hidrogen? 


9.10. Cit de mult diferă momentul dipolar indus al 
unei picături de apă (k = 81) de acela al unei bile de 
rulment de acelaşi diametru în același cîmp? 


9.11. În $ 9.10 faptul că cîmpul electric este uniform 
în interiorul sferei polarizate a fost dedus din forma 
potenţialului pe frontieră. Puteţi arăta aceasta de ase- 
menea prin superpunerea cîmpurilor interne a două 
bile de sarcină ale căror centre sînt separate. (a) Arătaţi 
că în interiorul unei distribuții uniforme de sarcină E 
este proporţional cu r. (b) Acum luaţi două distribuții 
sferice de densități p și — p, centre C, şi C, și arătaţi 
că cîmpul rezultant este constant și paralel cu linia de 
la C, şi Ca. (e) Analizaţi în același mod cîmpul unei 
vergele cilindrice circulare care este polarizată perpen- 
dicular pe axă. 


9.12. Figura. arată trei condensatori de aceeaşi arie 
şi distanţare între plăci. Să numim capacitatea con- 
densatorului în vid Ca. Fiecare din celelalte este pe 
jumătate umplut cu dielectric, de aceeași constantă 
dielectrică k, dar așezat în mod diferit, cum se arată. 
Găsiţi capacitatea fiecărora dintre aceşti doi condensatori. 
(Neglijaţi efectele de margine.) 


Fig. la problema 9.12 


9.13. Să considerăm condensatorul drept un dispozitiv 
de înmagazinare a energiei. Limitarea practică asupra 
diferenţei de potenţial dintre plăcile unui condensator 
este „tăria dielectrică“ a stratului dielectric, care este 
intensitatea cîmpului maxim care poate exista fără a 


Fig. la problema 9.14 


se produce o scînteie. Aceasta este în mod tipic 105 
volți/cm, pentru un dielectric lichid bun cu k 2 2,3 şi 
densitate p 2 1 gram/cm?. Neglijind greutatea electro- 
zilor și carcasei, cîţi joule de energie pot fi înmagazi- 
naţi pe kilogram de condensator? (Observaţi că aceasta 
este independent de capacitate, formă, număr de armă- 
turi etc.). Alegînd joule/kilogram drept „indice de calitate“ 
pentru un rezervor de energie, comparaţi condensaforul 
cu o baterie acumulatoare de automobil, și eu un volant 
rotitor. Veţi avea de făcut citeva aprecieri rezonabile 
asupra greutăţii şi debitului energetic al unei baterii 
acumulatoare, și veţi avea de decis ce limitează viteza 
unui tambur. Care este un avantaj al condensatorului 
ca rezervor de energie? 


9.14. Figura arată schematic două procese diferite, în 
fiecare din ele o bucată de dielectric este introdusă între 


Energia înmagazinată = ? 


| Energia înmagazinată = ? 


plăcile unui condensator încărcat. Urmează să analizaţi 
variațiile de energie implicate, cum se sugerează prin 
întrebările din desene. Ce puteţi spune despre forţa asupra 
dielectricului? 


9.15. Osferă metalică de rază a este înconjurată printr-o 
pătură dielectrică groasă de rază interioară a, rază exte- 
rioară b, şi constantă dielectrică k. Sfera metalică poartă 
o sarcină liberă Q. Nu există sarcină liberă pe sau în 
dielectric. Analizaţi complet acest sistem, determinind 
potenţialul sferei metalice și distribuţia de sarcină legată. 


Capitolul 10 


Cimpuri magnetice în substanță 


10.1. Cum răspund diferite substanțe la un cîmp magnetice 
10.2. Absența „sarcinii“ magnetice 

10.3. Cîmpul unei bucle de curent 

10.4. Forţa asupra unui dipol într-un cîmp exterior 
10.5. Curenţi electrici în atomi 

10.6. Spinul electronului și momentul magnetic 

10.7. Susceptibilitatea magnetică 

10.8. Cîmpul magnetic produs de materia magnetizată 
10.9. Cîmpul unui magnet permanent 
10.10. Curenţii liberi şi cîmpul H 
10.11. Feromagnetismul 

Probleme 
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ti ttttit: 


10.1. CUM RĂSPUND DIFERITE SUBSTANȚE 
LA UN CÎMP MAGNETIC 


Să ne gindim că facem niște experienţe cu un cimp magnetic foarte 
intens. Mai precis, să presupunem că am construit un solenoid de diametru 
interior 10 cm, lungime 40 cm, ca acela arătat în figura 10.1 Diametrul 
său exterior este 40 cm, cea mai mare parte din spaţiu fiind umplută 
cu înfăgurarea de cupru. Această bobină dă un cimp staționar de 3 tesla 


Fig. 10.1. (a) O bobină proiectată să producă un cîmp magnetic intens. Înfășurarea răcită 
cu apă este arătată în secțiune. (b) Un grafic al inducției magnetice Bz, pe axa bobinei. 
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(a) (8) 
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la centru dacă este alimentat cu 400 kilowatt de putere electrică — şi 
circa 150 de litri de apă pe minut, pentru a îndepărta căldura. Men- 
ționăm aceste detalii practice pentru a arăta că dispozitivul nostru, deşi 
cu nimic extraordinar, este totuşi un magnet de laborator întru totul res- 
pectabil. Intensitatea cimpului este de aproape 10% ori cimpul terestru, și 
probabil de 5 sau 10 ori mai puternic decit cimpul lingă orice bară 
magnetizată de fier sau magnet în formă de potcoavă cu care aţi fi putut 
lucra. Cimpul va fi cu totul uniform în vecinătatea centrului solenoidului, 
scăzind, pe axă la fiecare din capete, la aproximativ jumătate din valoarea 
sa centrală. Cimpul acesta va fi mai puţin uniform decit cimpul solenoi- 
dului din figura 6.18, deoarece bobina noastră este echivalentă cu o super- 
poziţie de bobine cu raportul lungime-diametru variind de la 4/1 la 1/4. 
De fapt, dacă analizăm bobina noastră în acel mod şi folosim formula 
(ec. 6.44) pe care am dedus-o pentru cimpul pe axa unui solenoid cu o 
înfășurare într-un singur strat, nu este greu să calculăm cimpul central: 
în mod exact. Un grafic al intensității cîmpului pe axă, cu cimpul central 
luat ca 3 tesla este cuprins în figura 10.1. Intensitatea chiar la capetele 
bobinei este 1,8 tesla, și în acea regiune cimpul variază cu un gradient 
de aproximativ 17 tesla/metru. 

Să introducem diferite substanţe în acest cimp și să vedem dacă acţio- 
nează vreo forță asupra lor. În general, detectăm o forţă. Ea se anulează 
cînd curentul în bobină este întrerupt. 
Descoperim îndată că forţa este cea mai 
intensă nu cînd mostra din substanță 
este la centrul bobinei unde cîmpul mag- 
netic B, este cel mai puternic, dar cind 
este localizată în vecinătatea capătului 
bobinei unde gradientul, dB,/dz, este mare. 
Să suspendăm fiecare mostră chiar la capă- 
tul de sus al bobinei. Figura 10.2 arată 
o astfel de mostră, conținută într-un tub 
de încercare suspendat printr-un resort care 
poate fi calibrat pentru a indica extra-forţa 
produsă de cimpul magnetic. Desigur avem 
de făcut o experiență „de referință“ doar 
cu tubul de încercare şi suspensia, pentru 
a ţine seama de forța magnetică asupra 
oricărui altceva decit mostra. 

Găsim într-un astfel de experiment 
că forța asupra unei substanțe particulare 
— aluminiu metalic, de exemplu — este pro- 
porțională cu masa probei și independentă 
de forma ei cită vreme proba nu este prea 
mare. (Experienţe cu probe mici în această 
bobină arată că forța rămine practic 


Forţa maximă 
în această regiune. 


Fig. 10.2. Montaj pentru măsurarea forței asupra 
unei substanțe într-un cîmp magnetic. 
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constantă pe o regiune de ciţiva centimetri întindere, la capătul bobinei; 
dacă folosim probe nu mai mari de 1 sau 2 cm? în volum ele pot fi bine 
ţinute în interiorul acestei regiuni.) Putem exprima rezultatele noastre 
cantitative, pentru o substanță dată, ca atiția newton forţă pe gram de 
probă, în condiţiile B, = 1,8 tesla, dB,/dz = 17 tesla/metru. 

Dar mai întii rezultatele calitative, care sint puţin deconcertante: 
Pentru un mare număr de substanţe pure cu totul obişnuite forța observată, 
deşi ușor măsurabilă, pare după întreg efortul nostru de a obține un cimp 
magnetic intens, ridicol de mică. Ea este de 1074 sau 2 X 104 newton 
pe gram, în mod tipic, nu mai mult decit cîteva procente din greutatea 
probei. Forţa este orientată în sus pentru unele substanțe, şi în jos pentru 
alte substanţe. Aceasta nu are nimic de-a face cu sensul cîmpului mag- 
netic, după cum putem verifica inversind curentul în bobină. În schimb, 
apare că unele substanţe sînt totdeauna atrase în sensul inducției crescătoare, 
altele în direcţia intensității de cimp descrescătoare, independent de direc- 
ţia cîmpului. 


Forţa care acţionează asupra unui gram de probă aflată în cimp magnetic, 
cu Bz — 1,8 tesla, dB2/dz — 17 tesla/metru 


„dial iz Să 


Diamagnetice 


Apă 

Cupru 

Plumb 

Clorură de sodiu 
Cuarţ 

Sult 

Diamant 

Grafit 


—110 
Azot lichid —10 (78K) 


Paramagnetice 
Sodiu +20 
Aluminiu +17 
Clorură de cupru +280 
Sultat de nichel i +830 
Oxigen lichid +7 500 (90K) 


Feromagnetice 


Fier -+400 000 
Magnetit +120 000 


* Bensul forţei: în jos +, în sus —. Toate măsurătorile făcute la 20” (cu excepţiile 
notate). 


Găsim citeva substanţe care sint atrase în bobină cu o forţă con- 
siderabil mai mare. De exemplu, cristalele de clorură de cupru sint atrase 
în jos cu o forță de 2,8:10* newtoni pe gram de probă. Oxigenul lichid se 
comportă spectaculos în această experienţă; el este atras în bobină cu o 
forţă de opt ori greutatea sa. De fapt, dacă am fi adus un balon neacoperit 
de oxigen lichid lingă capătul de jos al bobinei, lichidul ar fi ridicat în 
afară din balon. (Unde credeţi că s-ar opri?) Azotul lichid, de altă parte, 
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se dovedeşte a fi cu totul neinteresant; un gram de azot lichid este împins 
în afară din bobină cu forţa slabă de 10-+ newtoni. În tabelul precedent am 
trecut citeva rezultate care s-ar putea obţine într-o astfel de experienţă. 
Substanțele, incluzindu-le pe cele deja amintite, au fost alese pentru a 
sugera, cît se poate mai bine cu citeva exemple, domeniul lârg de compor- 
tare magnetică pe care îl întilnim în materiale obişnuite. 

După cum știți, cîteva substanţe, dintre care cea mai familiară este 
fierul, par mult mai „magnetice“ decit oricare altele. În tabel dăm forţa 
care ar acţiona asupra unei bucăţi de 1 gram de fier așezată în aceeași 
poziţie în cimp ca și celelalte probe. Forţa este aproape 5 N! (Nu vom fi 
fost atit de naivi încît să ne apropiem de magnetul nostru cu mai multe 
grame de fier suspendate într-un tub de probă pe o spirală delicată — 
trebuie folosită o suspensie diferită.) Observaţi că există un factor de mai 
mult de 105 între forţa care acționează asupra unui gram de fier şi forţa 
asupra unui gram de cupru, elemente altfel nu radical diferite. Incidental, 
aceasta sugerează că măsurători magnetice demne de încredere asupra 
unei substanțe cum este cuprul pot să nu fie ușoare. O contaminare de 
citeva părți la milion prin particule de fier metalic vor falsifica cu totul 
rezultatul. 

Există o altă diferență esenţială între comportarea fierului și a mag- 
netitei şi aceea a celorlalte substanţe din tabel. Să presupunem că facem 
încercarea simplă, prin variere a intensității cimpului magnetului, pentru a 
vedea dacă forța asupra probei este proporţională cu cimpul. De exemplu, 
am putea reduce curentul în bobină la jumătate, prin aceasta înjumătățind 
atît intensitatea cîmpului cît şi gradientul dB,/dz. Am găsi, în cazul fiecărei 
substanţe deasupra fierului în tabelă, că forța este redusă la o pătrime 
din valoarea sa precedentă, în timp ce forța asupra probei de fier și aceea 
asupra magnetitei, ar fi reduse doar la jumătate sau poate ceva mai puţin. 
Evident forţa, cel puţin în aceste condiţii, este proporţională cu pătratul 
intensității cîmpului pentru toate celelalte substanţe listate, dar aproape 
proporţională inţensităţii însăși a cimpului pentru Fe şi Fs0.. 

Apare că am putea avea de a face cu mai multe fenomene diferite 
aici. Ca un mic pas către înţelegere, putem introduce o clasificare. 

Mai întîi, acele substanţe care sînt slab respinse de magnetul nostru, 
apă, clorură de sodiu, cuarţ etc., sint: numite diamagnetice. Majoritatea 
compușilor anorganici și practic toţi compușii organici sint diamagnetici. 
Apare, de fapt, că diamagnetismul este o proprietate a fiecărui atom sau 
molecule. Cînd comportarea opusă este observată, aceasta se întimplă 
deoarece diamagnetismul este întrecut de un efect diferit şi mai puternic, 
unul care conduce la atracţie. 

Substanțele care sînt atrase către regiunea de cîmp mai intens sînt 
numite paramagnetice. În unele cazuri, paramagnetismul nu este mult mai 
puternic decit diamagnetismul comun. În alte materiale cum este NiSO4 
şi CuCI, din lista noastră, efectul paramagnetic este mult mai puternic. În 
aceste substanţe de asemenea, efectul crește cînd temperatura este coborită, 
conducînd la efecte deosebit de mari la temperaturi lingă zero absolut. 
Creşterea paramagnetismului cu scăderea temperaturii este responsabilă 
în parte pentru forţa mare măsurată pentru oxigenul lichid. Dacă gindiți 
că toate acestea se pot explica simplu, observați că cuprul este diamagnetice 
în timp ce clorura de cupru este paramagnetică, dar sodiul este paramagnetic 
în timp ce clorura de sodiu este diamagnetică. 
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În fine, substanţele care se comportă ca fierul şi magnetita sînt numite 
feromagnetice. Pe lîngă metalele comune din această clasă, fier, cobalt şi 
nichel, sint cunoscute multe aliaje feromagnetice şi compuşi cristalini. De 
fapt cercetarea curentă în feromagnetism mărește în mod constant lista. 

În acest capitol avem două sarcini. Una este să dezvoltăm o tratare 
de scară largă a fenomenelor implicind materiale magnetizate, în care mate- 
rialul însuşi este caracterizat prin cîțiva parametri și relaţiile determinate 
experimental între ei. Este ca o tratare a dielectricilor bazată pe citeva 
relaţii observate între cimpul electric şi polarizarea globală. Uneori numim 
o astfel de teorie fenomenologică. A doua noastră sarcină este să încercăm 
să înțelegem, cel puţin într-un mod general, originea atomică a dife- 
ritelor efecte magnetice. Chiar mai mult decit fenomenele dielectrice 
efectele magnetice, odată înţelese, dezvăluie citeva trăsături de bază ale 
structurii atomice. 

Un fapt general se desprinde din tabel. Foarte puţină energie, în scara 
energiilor moleculare, este implicată în diamagnetism şi paramagnetism. Să 
luăm exemplul extrem al oxigenului lichid. Pentru a scoate 1 gram de 
oxigen lichid în afara cimpului magnetului nostru, am avea nevoie de o canti- 
tate de lucru de ordinul de mărime a 7,5 X 10-2 newton ori o distanță de 
cîțiva centimetri (deoarece intensitatea cîmpului descrește substanţial pe o 
distanță de ciţiva centimetri). Să spunem, în mare, 5 X 10”? joule. Acum 
este nevoie de 300 de ori acea energie (0,4 calorii, sau 1,6 joule) pentru 
a ridica temperatura a Î gram de 02 lichid cu un grad, şi este nevoie de 
mai mult de 30 000 ori atita energie pentru a evapora lichidul, adică, 
pentru a separa moleculele una de alta. Orice s-ar putea întimpla în oxigen 
lichid la un nivel molecular, drept rezultat al cîmpului magnetic, este 
aparent un lucru foarte minor în termeni energetici. 

Știm că fie şi cimpuri magnetice intense nu au practic nici o influenţă 
asupra proceselor chimice, și aceasta se petrece pentru biochimie, de ase- 
menea. Vă puteţi pune mina şi braţul (nu acela cu ceasul!) într-un solenoid 
de 3 tesla, fără nici o senzaţie semnificativă sau consecință. Este greu 
de prezis dacă braţul dumneavoastră va fi paramagnetic sau diamag- 
netic, dar forţa asupra lui nu va fi în orice caz mai mult de 101 N. 
Generaţii de şoareci au fost născuţi şi crescuţi în cimpuri magnetice 
intense fără schimbări semnificative. Nici alte experiențe biologice nu au 
adus nimic remarcabil în sensul unor efecte magnetice asupra proceselor 
chimice*. Aceasta nu este surprinzător. În interacţia cu materia, cimpul 
magnetic joacă un rol complet diferit de acela al cimpului electric. Deoarece 
atomii şi moleculele sînt alcătuiți din sarcini electrice în mișcare lentă, 
forțele electrice domină întru totul scena moleculară. 


* Aceasta nu înseamnă că efectele mici sînt totdeauna fără consecinţă. La urmă, 
un argument ca acela pe care tocmai l-am folosit ar arăta că gravitatea este energetic 
neimportantă la scară moleculară, totuși pomii pe coasta unui deal cresc vertical. Aceasta 
probabil implica forța globală asupra unei unităţi biologice mai mari decit dimensiunile 
moleculare. Într-adevăr, un „tropism“ întrucîtva asemănător a fost demonstrat experi- 
mental în cazul puieților crescînd într-un cîmp magnetic puternic neomogen. Nici nu 
sugerăm că proprietăţile magnetice ale moleculelor nu sînt interesante pentru biochimist. 
Din contră, intermediarii în reacţii chimice sînt citeodată detectabili, chiar identificabili, 
prin, comportarea lor magnetică. Dar acesta a un lucru cu totul diferit de influenţa 
unui cimp extern asupra unui proces chimic. În treacăt, dacă vă aşezaţi capul într-un 
cimp magnetic intens și îl scuturaţi, veţi „gusta“ curenţii electrolitici în gura dumnea- 
voastră — simplă manifestare a forţei electromotoare induse. 
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10.2. ABSENŢA „SARCINII“ MAGNETICE 


Cimpul magnetic în exteriorul unei bare magnetizate ca de exemplu 
un ac de busolă arată foarte mult ca și cimpul electric în exteriorul unei 
bare polarizate electric, o bară care are un exces de sarcină pozitivă la 
un capăt, sarcină negativă la celălalt (fig. 10.3). Se poate imagina că cimpul 
magnetic are surse care îi sint corelate în modul în care sarcina electrică 
este legată de cîmpul electric. Atunci „polul nord“ al acului de busolă ar 
fi localizarea unui exces al unui fel de „sarcină magnetică“ şi polul sud ar fi 
localizarea unui exces de felul opus. Am putea numi „sarcina nordică“ 
pozitivă și „sarcina sudică“ negativă, cu cimpul magnetic orientat de la 
pozitiv la negativ, o regulă ca aceea adoptată pentru cîmpul electric şi 


Fig. 10.3. (a) Două discuri încărcate cu sarcină de semn contrar (electrozii arătînd în sec- 
ţiune ca bare negre continue) au un cîmp electric care este identic cu acela al unei vergele 
polarizate. Aceasta înseamnă că, dacă vă imaginați o astfel de vergea ocupînd regiunea în 
interiorul frontierei punctate, cîmpul ei exterior ar fi ca acela desenat. Cîmpul electric de 
aici a fost vizualizat printr-o mulțime de fibre negre minuscule, suspendate în ulei, care se 
orientează de-a lungul direcției cîmpului. Această metodă elegantă de a demonstra configu- 
rații de cîmp electric* este datorată lui Harold M. Waage, Palmer Physical Laboratory, Prin- 
ceton University, care a avut amabilitatea să pregătească fotografia originală pentru această 
ilustrație. (b) Cîmpul magnetic în jurul unui cilindru magnetizat, arătat prin orientarea de 
mici bucăți de sîrmă de nichel, cufundate în glicerină. (Această încercare de a îmbunătăți 
demonstrarea cu tradiționala „pilitură de fier“ printr-o adaptare a metodei lui Waage nu a 
fost prea reușită — firele de nichel tind să se unească în corzi lungi care sînt apoi atrase spre 
magnet.) Diagramele construite teoretic ale cîmpurilor în cele două sisteme sînt arătate 
în figura 10.21. 


* H.M. Waage, Am ]. Phys. 32, 388/1964. 


sarcina electrică. În mod istoric, acesta este modul în care a fost stabilită* 
convenţia noastră despre sensul pozitiv al cîimpului magnetic. Ceea ce 
am numit sarcină magnetică a fost numit în mod obișnuit intensitate 
de pol magnetic. 

Această idee este perfect rezonabilă pină aici. Ea devine încă mai 
plauzibilă cînd ne reamintim că ecuaţiile fundamentale ale cimpului electro- 
magnetic sint cu totul simetrice în E şi B. De ce, atunci, să nu ne așteptăm 
să găsim simetrie în sursele cîmpului? Cu sarcină magnetică drept sursă 
posibil a cimpului magnetic static, am avea din B = n/uo, unde n desem- 
nează densitatea de sarcină magnetică iar u permeabilitatea magnetică a 
spaţiului vid, în completă analogie cu densitatea de sarcină electrică p. 
Două sarcini magnetice pozitive (sau poli nord) de intensitate unitate, la o 
unitate de distanță depărtare, s-ar respinge unul pe altul cu o forță de o 
unitate, și așa mai departe. | 

Dificultatea este că lucrurile nu arată astfel. Dintr-un oarecare motiv, 
natura nu s-a folosit de această posibilitate. Lumea din jurul nostru apare 
cu totul asimetrică în sensul că nu găsim de loc sarcini magnetice. Nimenea 
nu a:observat vreodată un exces local al unui fel de sarcină magnetică — un 
pol nord izolat de exemplu. Dacă un astfel de obiect exista ar fi putut fi 
recunoscut în mai multe feluri. El ar fi dat naștere unui cîmp magnetic 
orientat radial înspre exterior de la obiect și descrescind ca 1/7? la distanţe 
mari. Poate încă mai izbitor, un astfel de obiect ar simţi o forţă .dacă se 
află într-un cîmp 'magnetic uniform. Introdus într-un solenoid, polul mag- 
netic ar simţi forța maximă la centrul bobinei mai degrabă decit la capete. 
Și spre deosebire de forța asupra unei particule încărcate electric aflată în 
mişcare într-un cîmp magnetic, forţa asupra unui pol magnetic în repaus 
ar fi paralelă cu cimpul în loc să-i fie perpendiculară. 

Dintr-o regiune a spaţiului conţinind un pol magnetic izolat ar exista 
un flux net al lui B. Absența aparentă a unor astfel de obiecte poate fi 
deci rezumată prin afirmaţia că, în loc de div B = n/uo, găsim simplu că 

|div B = 0 peste tot | (1) 

În realitate peste tot? Se poate să existe poli nord și sud uniţi în mod 
inseparabil în perechi de intensitate egală și opusă, și atit de aproape 
împreună încit să nu putem explora fizic regiunea dintre membrii perechii? 
Nu avem nici un motiv să gindim astfel, dar nu ar apărea nici o diferență 
deoarece formularea din ecuaţia 1 încă ar fi corectă ori de cite ori B 
însuși ar avea înţeles. Au existat speculaţii foarte serioase, totuşi, că perechi 
de poli, asemenea perechilor de particule elementare, ar putea fi create și 


-* În cap. 6, vă amintiţi, am stabilit sensul pozitiv la lui B prin referire la un 
sens de curent (sensul de mișcare a sarcinii pozitive) şi o regulă de mînă dreaptă. 
Acum „pol nord“ înseamnă „polul care caută nordul“ al acului de busolă. Astăzi nu 
înţelegem de ce polaritatea magnetică a Pămîntului este într-un sens și nu în celălalt. 
Alegerea de către Franklin a electricităţii „pozitive“ nu a avut nimic de-a face cu 
acestea. Astfel încît dacă se ia o „regulă de mînă dreaptă“ în locul unei „reguli de 
mîna stingă“, pentru a face teoria mai „consistentă“, este cel mai pur accident. 
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separate în reacţii nucleare foarte energetice. Mai multe căutări după 
astfel de particule, numite monopoli magnetici, nu au detectat nici unul.* 
Dacă ele nu pot exista, și dacă e așa de ce nu, rămîne o întrebare 
deschisă. Dacă va descoperi cineva un monopol acela va fi îndreptăţit să 
adauge triumfător după ecuaţia (1 calificarea: „...cu excepţia localizării 
acestui monopol magnetic nord (sau sud) care apare în placa mea fotografică 
(sau imagine de la camera cu bule, sau înregistrare de pulsuri etc.)“. Dar 
chiar aceasta nu ar afecta concluzia majoră: Materia obişnuită este alcătuită 
din sarcini electrice, şi nu din sarcini magnetice. 

Sintem nevoiţi să tragem concluzia că singurele surse ale cimpului 
magnetic sint curenţii electrici. Aceasta ne duce înapoi la ipoteza lui 
Amptre, ideea, sa că magnetismul în materie este explicat printr-o multitudine 
de inele minuscule de curent electric răspindite în substanţă. 


10.3. CÎMPUL UNEI BUCLE DE CURENT 


O buclă conductoare închisă se află în planul zy înconjurind originea, 
ca în figura 10.4, a. Un curent staționar /, măsurat în amperi, curge prin 
buclă. Ne interesează cimpul magnetic pe care îl creează acest curent — nu 
în apropierea buclei, dar într-un punct depărtat ca P, din figură. Vom 
presupune că ru, distanța la P,, este mult mai mare decit orice dimensiune 
a buclei. Pentru a simplifica diagrama am situat P, în planul yz; va aparea 
că aceasta nu reprezintă o particularizare. Avem acum un bun prilej de.a 
folosi potenţialul vector. Vom calcula mai întîi potenţialul vector A în 
punctul Pa, adică A (0, yu, 2). Din aceasta va fi evident care este poten- 
ţialul vector în orice alt punct (z, y, z) departe de buclă. Apoi luînd rotorul 
lui A vom obţine cîmpul magnetic B. 

Pentru un curent limitat într-un fir, am avut, ca în ecuaţia 6.35: 


4 dl, 
AO, yu 2) = 2 (= ei (2) 
TEgC Cc. 12 


Atunci ne-am preocupat doar de contribuţia unui mic segment de cir- 
cuit; acum avem de integrat în jurul întregii bucle. Să considerăm variaţia 
în numitorul lui rs2 cînd parcurgem bucla. Dacă P, este departe, variaţia 
de ordinul întîi în r2 depinde doar de coordonata y2 a segmentului dl, 
şi nu de za. Aceasta devine clar din vederea laterală schiţată în figura 10.4, d. 


* Pentru o relatare a cercetărilor asupra monopolilor magnetici, vezi articolul lui 
Kenneth Ford, Monopoli Magnetici, Sci. American 209, 30 (December, 1963). „Asimetria“ 
evidentă în absenţa sarcinii magnetice este cu totul diferită de asimetria electrică cu 
care sintem familiarizați, diferența în caracter între particulele pozitive și negative. 
Electronii sînt particulele negative stabile ; sarcina pozitivă se află sub forma protonului, 
o particulă mult mai grea. Dar știm că aceasta nu trebuie să fie universal, deoarece se 
știe că există antiparticulele. Toate faptele indică posibilitatea materiei alcătuite din 
electroni pozitivi şi protoni negativi; această „antimaterie“ ar fi perechea geamănă a 
materiei pe care o găsim în partea noastră a universului. Am văzut ingredientele unei 
antimaterii în laborator — dar ingredientele unui „dublet magnetic“ nu au fost văzute. 
Există o îndoială serioasă că ele există; şi există un motiv puternic că dacă ele există 
trebuie să fie cu totul diferite, în anumite alte privinţe, de particulele încărcate electric. 
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d*> pozitiv 
Y> pozitiv 


da negativ 
1» negativ 


Fig. 10.4. (a) Calcularea potenţialului vector A într-un punct departe de spira de curent, 
(b) Vedere laterală, privind de-a lungul axei X, arătînd că r322 ra — y> sin 0 dacă r>ya 


(c) Vedere de sus, pentru a arăta că $, Yadx2 este aria buclei. 
ă 
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Astfel, neglijind cantităţi proporţionale cu (a/r12)?, putem considera ri2 
şi ri, care se află una peste cealaltă în vederea laterală, ca fiind egale. 
Și în general, în primul ordin în raportul (dimensiunea buclei/distanţa 
la 2.) avem 


Tia 5 fi — Ya sin O. (3) 


Să privim acum la cele două elemente de curbă dle şi dl, arătate în 
figura 10.4, a. Pentru acestea dyz-i sint egali și opuși, după cum am 
şi observat, iar razi sint egali în primul ordin. În acest ordin atunci, 
contribuţiile lor la integrala curbilinie se vor simplifica, şi aceasta va fi 
adevărat pentru întreagă bucla. Deci A în P, nu va avea componenta y. 
Evident nu va avea componenta z, deoarece curba de curent nu are nici 
unde o componentă z. Componenta z a potenţialului vector provine de 
la partea în dz a integralei curbilinii. Astiel 


E d 
A(0, yu 2) = x îneacă a (4) 
Fără a strica aproximaţia de ordinul întîi, putem transforma ecuaţia 3 în 


Ie i(1 + me) Ea) 
Le? 
şi folosind aceasta pentru integrare avem 


AO, pisat Ş (1 3 sin 8] io (6) 


&meoc?ra 
În integrare r, şi 0 sint constante. Evident | dza în jurul buclei se anu- 


lează. Acum $ văz în jurul buclei este chiar aria buclei, indiferent de 


forma sa (vezi fig. 10.4, c). Astfel obținem în final 


STăin L 


A(0, ya, 23) = X———- (aria buclei). (7) 
umeoctri 


Acum avem un pas simplu dar crucial: deoarece forma buclei nu a 
avut importanţă, situarea lui P, în planul yz nu poate produce nici o dife- 
rență esenţială. De aceea avem în ecuaţia 7 rezultatul general pe care îl 
căutăm, dacă îl formulăm în mod general. Potenţialul vector al unei bucle 
de curent de orice formă, la o distanţă r de la buclă care este mult mai 
mare decit dimensiunea buclei, este un vector perpendicular pe planul care 
conţine r și normal pe planul buclei, de mărime 


Pai Ia sin 9 (8) 


Anegc?r2 


unde a înseamnă aria buclei. 

Acest potenţial vector este simetric în jurul axei buclei, ceea ce implică 
că cimpul B va îi de asemenea simetric. Explicaţia este că noi considerăm 
regiuni atit de îndepărtate de buclă încit detaliile formei buclei au o 
influență neglijabilă. Toate buclele cu același produs intensitatea curentului. 
arie produc același cimp de distanţe mari. Numim produsul 7, momentul 
dipolar magnetic al buclei de curent, și îl notăm prin m. Momentul dipolar 
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Fig. 10.5. Prin definiţie, vectorul mo- 
ment magnetic este legat de curent 
printr-o regulă de şurub drept, cum 
se arată aici. 


Fig. 10.6. Un dipol magnetic localizat 
în origine. În orice punct departe de 
buclă, A este un vector paralel la pla- 
nul Xy, tangent la un cerc în jurul 
axei z, 
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magnetic este evident un vector, direc- 
ţia sa fiind după normala la buclă, 
sau aceea a vectorului a, aria orientată 
a suprafeţei înconjurate de către buclă 


m= Ja. (9) 


Cit pentru semn, convenim că direcția 
lui m şi sensul curgerii de curent 
pozitiv în buclă urmează să fie co- 
relate printr-o regulă de şurub drept, 
ilustrată în figura 10.5. (Momentul 
dipolar al buclei în figura 10.4, a este 
orientat în jos, după această regulă.) 
Potenţialul vector al cimpului unui 
dipol magnetic m se poate scrie acum 
cu vectori: 


m x £ 
da (10) 


A 

unde r este un vector unitate în direc- 
ţia de la buclă către punctul în care 
A este calculat. Puteţi verifica că 
aceasta este în acord cu convenţia 
noastră despre semn. Observaţi că 
direcţia lui A trebuie totdeauna să 
fie aceea a curentului în partea mai 
apropiată a buclei. 

Figura 10.6 arată un dipol mag- 
netic localizat în origine, cu vectorul 
moment dipolar m orientat în direc- 
ţia z pozitivă. Pentru a exprima poten- 
țialul vector în orice punct (z,y,z) 
observăm că r=a24+- 242? şi 
sin 0 = |/ 22 vi/r. Mărimea A a 
potenţialului vector în acel punct este 


__ msin 0 _ mVayi, 
i 07 Med Too dal 


Deoarece A este tangent la un cere 
orizontal în jurul axei z, componentele 
sale sînt: 


i 
As = 4 (7) inegc?ri 


aa N ie (39) 
4 4(p a] Amegcir3 
pod 


Să evaluăm B într-un punct din planul zz, găsind componentele lui 
rot A și apoi (nu înainte!) punind y=0. 


fi PR po. EM. Atat ae de EPA. 
PB. = (7 x A) = 2y FR FR Anegc?( 2 + y2 + z2)32 Aregc?r5 
A. CE dA cd dAz aa 2 —my Pee 3myz 
Sp ml A A = îz — 0a Amegot(20-- 2 202 O amegctri 
ză a SAL e Ai up PER Da ata] să 
B, = (Y x A), sg 3z E — Amegct [ (22 + y2+ za) (22 + y2 + za) 
E ae (13) 


În planul zz, y=0, sin 06=z/r și cos 0=z/r. Componentele cimpului 
în orice punct din acel plan sint astfel date de 
> însă 3m sin 0 cos | 


i ; 


4megc2ră 
B,=0; (14) 


20 — 
SS m(3 cos20 1). 
ATegc?ră 


Să ne întoarcem acum înapoi la $ 9.3, unde în ecuaţia 9.14 am exprimat 
componentele în planul zz al cimpului E ale unui dipol electric p, care a 
fost situat exact ca şi dipolul nostru magnetic m. Expresiile sînt identice. 
Am găsit astfel că cîmpul magnetic al 
unei mici bucle de curent are în puncte 
îndepărtate aceeași formă ca și cimpul 
electric a două sarcini “separate. Știm deja 
cum arată acel cimp, cîmpul de dipol elec- 
tric. Figura 10.7 este o încercare de a 
sugera forma tridimensională a cimpului B 
magnetic B provenind de la bucla noastră 
de curent cu moment dipolar m. 

Cimpul magnetic în apropierea unei m 
bucle de curent este complet diferit de O 
cîmpul electric în - apropierea sarcinilor 
separate pozitivă şi negativă, după cum 


Fig. 10.7. Cîteva linii de cîmp magnetic în cîmpul 
unui dipol magnetic, adică, o mică buclă de curent. 
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arată comparaţia din figura 10.8. Observaţi că între sarcini cîmpul 
electric este orientat în jos, în timp ce în interiorul inelului de curent 
cimpul magnetic este orientat în sus, deşi cîmpurile la distanță sint asemă- 
nătoare. Aceasta reflectă faptul că cimpul magnetic satisface y -B=0 
peste tot, chiar și în interiorul sursei. Liniile de cîmp magnetic nu se termină. 
Prin aproape și departe înţelegem, desigur, relativ la dimensiunea curentului 


Fig. 10.8. (a) Cîmpul electric al unei perechi de sarcini egale şi opuse. La depărtare el devine 
cîmpul unui dipol electrc. 


(b) Cîmpul magnetic al unui inel de curent. La depărtare el devine cîmpul unui dipol 
magnetic. 
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sau separarea dintre sarcini. Dacă ne imaginăm că inelul de curent se 
micşorează în dimensiune, în timp ce curentul crește astfel încît momentul 
dipolar m = Ja să rămînă constant, ne apropiem de dipolul magnetic 
infinitesimal, care corespunde la dipolul electric infinitesimal descris în 
capitolul 9. 


10.4. FORŢA ASUPRA UNUI DIPOL ÎNTR-UN CÎMP EXTERIOR 


Să considerăm o mică buclă de curent circulară de rază r, situată în 
cimpul magnetic al unui oarecare alt sistem de curenţi, ca de exemplu 
un solenoid. În figura 10.9 este desenat un cimp B care este în general. 
în sensul lui z. Acela nu este un cimp uniform. Din contră, el devine mai 
slab pe măsură ce înaintăm în sensul lui z; aceasta este evident din răspîn- 
direa liniilor de cîmp. Să presupunem, pentru simplitate, că cîmpul este 
simetric în jurul axei z. Atunci el se aseamănă cu cimpul lingă capătul de 
sus al solenoidului în figura 10.1. Cimpul reprezentat în figura 10.9 nu 
include cîmpul magnetic al însuși inelului de curent. Vrem să găsim forţa 
asupra inelului de curent produsă de celălalt cimp, pe care îl vom numi, 
din lipsa unui nume mai bun, cîmpul extern. Forţa netă asupra inelului 
de curent datorată propriului său cimp este cu siguranță zero, astfel încît 
sintem liberi să neglijăm propriul său cîmp în această discuţie. 

Dacă studiaţi situaţia în figura 10.9 veţi trage curind concluzia că 
există o forță netă asupra inelului de curent. Ea apare deoarece cîmpul 
extern B are o componentă spre în afară B, peste tot în jurul inelului. 
De aceea dacă curentul curge în direcţia indicată, fiecare element al buclei, 
dl, trebuie să fie supus unei forţe de mă- 
rime IB,dl. Dacă B, are aceeași mărime 
în toate punctele inelului, cum trebuie să 
fie în cîmpul simetric divergent presupus, 
forţa totală în jos va avea mărimea 


F = 2mrIB,. (15) 


Acum B, poate fi legat de gradientul 
lui B,. Deoarece div B = 0 în toate punc- 
tele, fluxul net de cimp magnetic din orice 
volum este zero. Să considerăm micul 
cilindru de rază r și înălțime Az (fig. 10.10). 
Fluxul exterior lateral este 2rr(Az)B, iar 
fluxul exterior de la suprafeţele de capăt 
este 


zră — B,(2) + B„2 + Az)] 


Fig.10.9. Un inel de curent într-un cîmp magnetic 
neomogen. (Cîmpul inelului însuși nu este arătat.) 
Din cauza componentei radiale Br a cîmpului, există 
o forță asupra inelului ca un întreg. 
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Fig. 10.10. Teorema lui Gauss poate fi folosită 
pentru a lega B, și 8Bz/8z, conducînd la ecuația 16. 


care în primul ordin în distanța mică Az 
este xr2(8B,/8z)Az. Punind fluxul total 
egal cu zero: 


0 = x?r2(2B,/9z)Az + 2nrB,Az, 


care ne dă relaţia, 


ia a (16) 


Ca o verificare a semnului, observați că 
după ecuaţia 16, B, este pozitiv cînd B, 
descrește în sus; o privire asupra figurii 
arată că acesta este corect. 

Forţa asupra dipolului poate fi exprimată acum în funcţie de gra- 
dientul componentei B, a cimpului extern: 


Fe dal e ari AL: 47) 
2 2% 9z 
În factorul zr2/ recunoaştem mărimea m a momentului dipolar magnetic 


a inelului nostru de curent. Astfel că forța asupra inelului se poate exprima - 
foarte simplu prin momentul dipolar: 


RR e (18) 
3z 


Nu am dovedit-o, dar nu veţi fi surprinși să auziţi că pentru bucle mici 
de orice altă formă îorţa depinde doar de produsul curent-arie, adică, de 
momentul dipolar. Forma nu contează. Desigur, discutăm bucle destul de 
mici încît numai variația de ordinul întii a cîmpului exterior, pe întin- 
derea buclei, este semnificativă. 

Inelul în figura 10.9 are un moment dipolar magnetic m orientat în 
sus și forţa asupra sa este în jos. Evident, dacă am putea inversa curentul 
în inel, prin aceea inversind m, forța şi-ar schimba direcţia. Situaţia poate 
fi rezumată în acest fel: 


Momentul dipolar paralel cu cimpul exterior: Forţa acţionează în 
direcția intensității de cîmp crescătoare. 

Momentul dipolar antiparalel cu cimpul exterior: Forţa acţionează 
în direcţia intensității de cimp descrescătoare. 

Cimp extern uniform: Forţă zero. 

Cu totul evident, aceasta nu este situația cea mai generală. Momentul 
m ar putea fi orientat la un unghi oarecare faţă de cimpul B, iar diversele 
componente ale lui B ar putea varia, spaţial, în diverse moduri. Nu este 
greu de dezvoltat o formulă pentru forța F care este simțită în cazul 
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general. Ar fi exact ca formula generală pe care am dat-o, ecuaţia, 9.22, 
pentru forța asupra unui dipol electric într-un cimp electric neuniform. 
Adică, componenta z a forţei asupra oricărui dipol magnetic m este dată de 


F. = m- grad By (9) 


cu formula corespunzătoare pentru F, şi F,. 

În ecuaţiile 18 şi 19 forţa este în newton, cu gradientul cimpului mag- 
netic în tesla/metru și momentul dipolar magnetic m dat de ecuaţia 9, 
m = la unde I este în amperi şi a în metri pătraţi. Există mai multe 
moduri echivalente de a exprima unităţile lui m. Noi vom adopta „joule/tesla“. 
După cum puteţi vedea din ecuaţia 18, 

newton newton-metru __ joule 


“ (tesla/metru) tesla ___ tesla 


Acum putem începe să vedem ce trebuie să se întimple în experienţele 
descrise la începutul acestui capitol. O substanţă localizată în poziţia probei 
din figura 10.2 ar fi atrasă în interiorul solenoidului dacă ar conţine dipoli 
magnetici paraleli cu cimpul B al bobinei.Ea ar fi fost împinsă în afară din 
solenoid dacă ar fi conţinut dipoli orientaţi în direcţia opusă, antiparaleli 
cu cimpul. Forţa ar depinde de gradientul intensității cimpului axial, şi 
ar fi zero în punctul median al solenoidului. De asemenea, dacă intensitatea 
totală a momentelor dipolare din probă era proporțională cu intensitatea 
B a cimpului, atunci într-o poziţie dată forţa ar fi proporţională cu B ori 
2B/0z, şi deci cu pătratul curentului din solenoid. Aceasta este compor- 
tarea observată în cazul substanțelor diamagnetice și paramagnetice. Se 
pare că probele feromagnetice trebuie să fi avut un moment magnetic 
aproape independent de intensitatea cimpului, dar trebuie să le lăsăm 
deoparte pentru o discuţie specială în orice caz. 

Cum se întimplă că aplicarea unui cimp magnetic unei substanţe pro- 
voacă în substanță momente dipolare magnetice cu intensitatea totală 
proporțională cimpului aplicat? Și de ce să fie ele paralele cu cimpul în 
unele substanţe, și orientate opus în altele? Dacă putem răspunde acestor 
întrebări vom fi pe calea către înţelegerea fizicii diamagnetismului și para- 
magnetismului. 


10.5. CURENȚI ELECTRICI ÎN ATOMI 


Știm că un atom este alcătuit dintr-un nucleu pozitiv înconjurat de 
electroni negativi. Pentru a-l descrie complet am avea nevoie de conceptele 
fizicii cuantice pe care o veţi studia mai tirziu în acest curs. Din fericire, 
un model simplu şi uşor de vizualizat al unui atom poate explica diamag- 
netismul foarte bine. Este un model planetar cu electroni pe orbite în jurul 
nucleului, ca modelul în prima teorie cuantică a lui Bohr a atomului de 
hidrogen. 

Începem cu un electron în mișcare cu viteză constantă pe o traiectorie 
circulară. Deoarece nu încercăm aici să explicăm structura atomică, nu ne 
vom interesa de motivul pentru care electronul are această orbită parti- 
culară. Întrebăm doar, dacă electronul se mișcă pe o astfel de orbită, ce 
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(b) 


Fig. 10.11. (a) Un model de 
atom în care un electron se mișcă 
cu viteza v pe o orbită circulară. 


(b) Distribuţie echivalentă de 
sarcină. Curentul electric mediu 
este același dacă sarcina —e ar 
fi împărțită în mici bucăţi, for- 
mînd un inel rotitor de sarcină. 


c) Momentul magnetic este pro- 
dusul curentului și ariei. 
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efecte magnetice sînt de așteptat? În 
figura 10.11 vedem electronul, vizualizat 
drept o particulă purtind o sarcină electrică 
concentrată —e, în mișcare cu viteza v pe o 
traiectorie circulară de rază r. În mijloc 
este o sarcină nucleară pozitivă, care face 
sistemul electric neutru, dar nucleul, din 
cauza masei sale relativ mare, se mișcă atit 
de încet încît efectele sale magnetice pot 
îi neglijate. 

În orice moment, electronul și sarcina 
pozitivă vor apărea ca un dipol electric, dar 
in medie temporală momentul dipolar elec- 
tric este zero, care nu produce nici un cîmp 
electric staționar la distanţă. Am discutat 
aceasta în $ 9.5. Cimpul magnetic al sis- 
temului, la depărtare, nu este zero în medie 
temporală. Din contră, este tocmai cimpul 
unui inel de curent. Deoarece, în ceea ce 
priveşte media temporală, nu poate apare 
nici o diferență dacă avem toată sarcina 
negativă strinsă într-o bucată, în mișcare 
pe traiectorie, sau distribuită în bucăţi, ca în 
figura 10.11, d, pentru a alcătui o procesiune 
uniformă fără sfirşit. Curentul este canti- 
tatea de sarcină care trece printr-un punct 
dat de pe inel, pe secundă. Deoarece 
electronul face 7/2xr revoluţii pe secundă, 
curentul, în amperi, este 


e imita (20) 


Electronul în rotaţie este echivalent cu un 
curent inelar de această mărime cu direcţia 
de trecere pozitivă opusă lui v, cum se arată 
în figura 10.11, c. Cimpul de distanţe mari 
este deci acela al unui dipol magnetic, de 
intensitate 


mi si gpl = = eur. (21) 


Să observăm în trecere o relaţie simplă 
între momentul magnetic m asociat cu 
orbita electronului, și momentul unghiular 
orbital L. Momentul unghiular este un 


vector de mărime L = mar, unde m, desemnează masa electronului* 
şi este orientat în jos dacă electronul se rotește în sensul arătat în 
figura 10.11, a. Observaţi că produsul or apare în ambii m și . Cu atenţia 
datorată direcţiei, putem scrie 

m=—L. (22) 

2me 

Această relaţie nu implică decit constante fundamentale, care v-ar face 
să bănuiţi că ea are loc în mod cu totul general. Într-adevăr acesta este 
cazul, deşi nu o vom dovedi aici. Ea este corectă pentru orbite eliptice, şi 
are loc chiar pentru orbite în formă de rozetă care apar într-un cîmp central 
care nu este invers-pătratic. Amintiţi-vă proprietatea importantă a oricărei 
orbite într-un cîmp central: momentul unghiular este o integrală a mișcării, 
adică o constantă. Urmează atunci, din relaţia generală exprimată prin 
ecuaţia 22 (dedusă de noi doar într-un caz particular), că ori de cite ori 
momentul unghiular este conservat, momentul magnetic rămine de asemenea 
constant în mărime și direcţie. Factorul 


—e 


2me 


este numit raport magneto-mecanic orbital pentru electron**. Legătura intimă 
dintre momentul magnetic şi momentul unghiular este centrală în orice 
explicare a magnetismului atomic. 

De ce nu observăm cîmpurile magnetice ale tuturor electronilor rotitori 
din toţi atomii oricărei substanţe? Răspunsul trebuie să fie că există o 
anulare mutuală. Într-o bucată obişnuită de materie trebuie să fie tot 
atiţia electroni mergind într-un sens ca şi în celălalt. Aceasta este de așteptat, 
deoarece nu există nimic care să facă un sens de rotaţie intrinsec mai ușor 
decit celălalt, sau altfel spus de a distinge o direcţie axială unică. Ar trebui 
să fie ceva în structura materialului care să individualizeze nu numai o 
axă, dar un sens de rotaţie în jurul acelei axe! 

Putem imagina o bucată de materie, în absenţa oricărui cîmp magnetic 
exterior, drept conținînd electroni pe orbite cu diverşii lor vectori moment, 
unghiular orbital și moment magnetic orbital asociate distribuite în mod egal 
după toate direcţiile spaţiului. Să considerăm acele orbite care se întimplă 
să aibă planele lor aproximativ paralele cu planul zy, din care vor exista 
numere egale cu m în sus şi m în jos. Să aflăm ce se întimplă cu una 
dintre aceste orbite cînd comutăm un cîmp magnetic exterior în direcţia z. 


* Vom avea de-a face cu viteze v mult mai mici decit c, astfel încît me reprezintă 
masa de repaus, 9,1 X 10-31 kg. Alegerea noastră a simbolului m pentru momentul 
magnetic face necesară, în acest capitol, folosirea unui simbol diferit pentru masa electro- 
nului. Pentru momentul unghiular alegem simbolul L, în locul lui J folosit în volumul I, 
capitolul 6, deoarece L este folosit în mod tradiţional în fizica atomică pentru moment 
unghiular orbital, care este ceea ce considerăm aici, şi deoarece am folosit J pentru 
densitatea de curent. 

** De multe ori se folosește termenul raport giromagnetic pentru această cantitate. 
Noi preferăm raport magneto-mecanic, cum s-a folosit în volumul I, capitolul 8. 
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b)slarea intermediară 
B crescător in jos 


c starea finală 
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Fig. 10.12. Creșterea inducției magnetice B induce 
un cîmp electric de intensitate E care accelerează 
corpul încărcat de pe orbită. 


Vom analiza mai întîi un sistem electro- 
mecanic care nu arată prea mult ca un 
atom. În figura 10.12 există un obiect de 


masă M şi sarcină electrică g, legat la 


un punct fix printr-o coardă de lungime 
fixă r. Această coardă dă forța centripetă 
care ţine obiectul pe orbita sa circulară. 
Mărimea acelei forţe Fo este dată, după 
cum ştim, de 


2 
JA Mo, (23) 


În starea iniţială, figura 10.12, a, nu există 
nici un cîmp magnetic extern. Acum, prin 
intermediul unui oarecare solenoid mare, 
convenabil, începem să creăm un cîmp de 
inducţie B în direcţia z negativă, uniform 
peste întreaga regiune la orice moment dat. 
În timp ce cîmpul crește cu rata dB/dt, va 
exista un cîmp electric indus E peste tot 
în jurul traiectoriei, cum se arată în 
figura 10.12, bd. Pentru a găsi mărimea 
acestui cîmp E observăm că rata de va- 
riație a fluxului prin traiectoria circulară 
este 


do dB 
— = ar —. 


dt dt (24) 


Aceasta determină integrala curbilinie a 
cimpului electric, care este de fapt tot 
ceea ce contează (presupunem doar pentru 
simplitate şi simetrie că este identic pe 
toată traiectoria). 


| E: dl= are = 2nrE, (25) 


Găsim astfel că 


E 42 
2 d 


(26) 


mo Stările iniţiale 
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9 
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— 
Fig. 10.13. Variația vectorului moment magnetic este opusă sensului lui B, pentru ambele 
sensuri de mișcare. 


Am neglijat semnele pînă aici, dar dacă aplicaţi la figura 10.12 regula 
dumneavoastră preferată de a găsi direcţia unei forţe electromotoare induse, 
veţi vedea că E trebuie să fie într-o direcţie în care să accelereze corpul, 
dacă gq este o sarcină pozitivă. Acceleraţia de-a lungul traiectoriei, dv/dt, 
este determinată de forţa qE: 


ML = gp= PE (27) 


astfel încît avem o relaţie între variaţia în şi variaţia în B: 
do=-V dB. (28) 
2M 


Raza r fiind fixată de lungimea corzii, factorul (gr/2M) este constant. Fie 
Av variaţia totală în v în întreg procesul de aducere a cîmpului pînă la 
valoarea finală B,. Atunci: 


MW dy =. fe dB= FE, (29) 

, 2M 2M 
Observaţi că timpul a dispărut — viteza finală aip aceeași dacă variaţia 
este făcută încet sau repede. 

Viteza crescută a sarcinii în starea finală fănanetată o creştere în 
momentul magnetic m orientat în sus. Un corp încărcat negativ ar îi 
frinat în împrejurări asemănătoare, ceea ce ar fi descrescut momentul 
orientat în jos. În fiecare din cazuri, atunci, aplicarea cîmpului B, a produs 
o variaţie în momentul magnetic opusă cimpului. Mărimea variaţiei de 
moment magnetic Am, este 


Am = -- A=1-B, (30) 
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În mod asemănător pentru sarcini, fie pozitive ori negative, în rotaţie 
în cealaltă direcţie, variația indusă de moment magnetic este opusă variaţiei 
în cîmpul magnetic aplicat. Figura 10.3 arată aceasta pentru o sarcină 
pozitivă. Apare că următoarea relaţie are loc indiferent de semnul sarcinii 
şi indiferent de direcţia de rotaţie: 


SR e a ra B.. (31) 


În acest exemplu am forțat r să fie constant prin folosirea unei coarde 
de lungime fixă. Să vedem cum s-a schimbat tensiunea din coardă. Vom 
presupune că B, este destul de mic încît Ay<&ow. În starea finală avem 
nevoie de o forţă centripetă de mărime: 


2 
Pa M(vo A A8ă pe A, ză aa (32) 


neglijind termenul proporţional cu (Av). Dar acum cimpul magnetic însuși 
produce o forță spre interior asupra sarcinii în mişcare, dată de g(vo+ Av) B.. 
Folosind ecuaţia 29 pentru a exprima B, în funcţie de Av, găsim că această 


forţă suplimentară orientată spre interior are mărimea g(vo + A») * n 
să 


care, în primul ordin în Av/vo, este 2MyvoAv/r. Aceasta este tocmai ceea 
ce este necesar, după ecuaţia 32, pentru a evita orice extrasolicitare 
asupra coardei noastrel Deci tensiunea în coardă rămîne neschimbată, la 
valoarea Fo. 

Aceasta ne aduce la o concluzie surprinzătoare: rezultatul nostru, 
ecuaţia 31, trebuie să fie adevărat pentru orice fel de forță de legătură 
care variază cu raza. Coarda noastră ar putea fi înlocuită printr-un resort 
elastic fără a afecta concluzia — raza încă ar fi neschimbată în starea 
finală. Sau ca să trecem imediat la un sistem care ne interesează, ar putea 
îi înlocuit prin atracția Coulomb a unui nucleu pentru un electron. Ori 
ar putea fi forţa efectivă care acţionează asupra unui electron într-un 
atom care conţine mulți electroni, care are o dependenţă diferită de rază. 
Dintr-o relaţie atit de generală cum pare a fi ecuaţia 31 putem spera 
că unele rezultate rezonabile chiar fără o bună teorie a structurii atomice. 
Singura trăsătură a atomului care apare explicit este r?. Desigur, trebuie 
să observăm limitarea Av/v9& 1, de fapt o limitare asupra lui B,, care a 
permis această aplicabilitate generală. 

Efectul asupra orbitelor electronice al comutării unui cimp magnetic B 
poate fi vizualizat în acest mod: fiecare electron continuă să se rotească 
la aceeași rază, dar viteza sa unghiulară, care era +vo/r, depinzind de sensul 
de rotaţie, şi-a adăugat o mică creștere Aw = Av/r. După ecuaţia 29 
valoarea acestei creșteri este 


* 


Aici? a-2. (33) 


o viteză unghiulară care depinde doar de intensitatea cimpului aplicat şi 
de raportul sarcină-masă al electronului. Toate rotaţiile într-un sens 
sint accelerate prin aceeași cantitate, exprimată în radiani pe secundă, 
iar acelea în cealaltă direcţie încetinite prin aceeaşi cantitate. Noul sistem 
arată exact ca şi vechiul sistem văzut dintr-un sistem de referință în rotaţie. 
Viteza unghiulară eB/2m, în ecuaţia 33 este numită „viteză unghiulară 
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Larmor“ sau „frecvenţă Larmor“. Sir Joseph Larmor, fizicianul-matematician 
britanic, a demonstrat această teoremă generală în 1895, înainte ca 
cineva să ştie cum este construit un atom. 

Am considerat doar orbite perpendiculare pe B. Concluzia noastră 
s-ar aplica, aproximativ vorbind, la o treime din orbitele electronice dintr-o 
substanţă, dat fiind că există trei direcţii perpendiculare. Ceea ce se întimplă 
cu orbitele care stau paralel cu planele zz şi yz este interesant, și o puteţi 
afla lucrind Problema 10.22. Ele contribuie de asemenea cu un moment 
dipolar indus opus cimpului și proporţional cu pătratul razei orbitale. Efectul 
tuturor orbitelor poate fi rezumat într-o ecuaţie ca ecuaţia 31, cu r2 
înlocuit prin (72), media pătratelor razelor orbitale, și cu nişte factori 
numerici pentru a ţine seama de medierea după orientarea orbitelor. 

Fără a intra în aceste detalii, să folosim ecuaţia 31 așa cum arată 
pentru toţi electronii, introducind niște estimări rezonabile pentru o rază 
de orbită, şi să vedem dacă putem explica aproximativ citeva din datele 
din tabelă. Numărul de electroni per gram este aproximativ același în cele mai 
multe substanţe, deoarece există un proton în nucleu pentru fiecare electron 
în atom, și în mare un neutron pe proton. Astfel numărul de electroni 
pe gram, n, este aproximativ acelaşi ca în substanţa de greutate atomică 2 
şi număr atomic Î, anume: 

n = ai = 3.108. (34) 
Pentru r vom lua 0,5:10* cm, o distanță cu care veţi deveni foarte 
familiarizați ca o rază atomică „tipică“. În atomi cu mai mulţi electroni: 
desigur, unii electroni au orbite mari iar alții mici. Pentru M inlocuim 
masa electronului m. Intensitatea cîmpului magnetic la poziţia probei 
era 1,8 tesla. Atunci momentul magnetic total indus într-un gram de 
substanță este, în mare: 


nAm = RErB _ (3-40) (1,6-10710)2(0,5-40-10)%(4,8). _ 
Tg 4(9-10-31) 
= 0,96. 105 (joule/tesla)/gram (35) 


Gradientul cimpului 28,/9z a fost 17 T/m. Folosind ecuaţia 18 pentru a 
calcula forţa, am prezice o forţă în mărime de 17-0,96:10-5 newtoni, 
sau aproximativ 1,6: 104 newtoni. Aceasta este apropiată de cifrele 
date pentru un număr de substanţe în tabelă. De fapt, este mai aproape 
decit am fi avut dreptul să ne așteptăm, astfel încît acordul este de aceea 
accidental.* 


* Formula exactă, obţinută prin medierea peste orbite orientate în mod izotrop, 
înlocuiește factorul = din ecuaţia 31 prin 2 înlocuind r? prin (r2). O teorie cuanto- 
mecanică riguroasă conduce la exact același rezultat, și concordanța cu experienţa este 


excelentă. Într-adevăr, pentru mulți atomi diamagnetici măsurările magnetice dau cea 
mai precisă cale de a determina <(r?). 
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Avem de verificat că presupunerea noastră Av <Q este îndeplinită 
în ic aa situaţie. Introducind aceleași valori în ecuaţia 29, putem 
estima Av: 


Au SEE Ai6 100) (0.5 4025)11.8), 40 m/sec. (36) 
2me 2(9 = 40-31) 


Nu aveţi nevoie să cunoaşteţi multă fizică atomică pentru a realiza că 
10 m/sec este mic în comparaţie cu viteza unui electron într-un atom. 
Aceasta se poate calcula repede! O viteză tipică pentru un electron atomic 
este mai degrabă 10* m/sec, sau mai mare. Aceasta arată că fie și magnetul 
nostru destul de puternic aplică un cîmp care este foarte slab, din punctul 
de vedere al unui electron atomic, producind doar mici variaţii în vitezele 
de revoluţie. 

Putem vedea acum de ce diamagnetismul este un fenomen universal, 
şi destul de puţin manifest. Este aproximativ acelaşi în molecule ca și în 
atomi. Faptul că o moleculă poate fi o structură mult mai mare decit un 
atom — ea poate fi construită din sute sau mii de atomi — nu crește în 
general raza orbitală pătratică medie efectivă. Motivul este că într-o moleculă 
orice electron dat este destul de bine localizat pe un atom. Există unele 
excepţii interesante și am inclus una în tabel — grafitul. Diamagnetismul 
anormal al grafitului este datorat unei structuri neuzuale care permite 
unora dintre electroni să circule destul de liber în interiorul unui grup 
planar de atomi din reţeaua cristalină. 


10.6. SPINUL ELECTRONULUI ŞI MOMENTUL MAGNETIC 


Electronul posedă moment unghiular care nu are nimic de-a face cu 
mişcarea sa orbitală. El se comportă în multe privinţe ca şi cind ar îi în 
continuă rotaţie în jurul unei axe proprii. Această proprietate este 
numită spin. Cind mărimea momentului unghiular de spin este măsurată, 
totdeauna este obţinut același rezultat: k/4x, unde k este constanta lui 
Planck. Spinul electronului este un fenomen cuantic. Veţi auzi mai multe 
despre descoperirea și implicaţiile sale în volumul IV al acestui curs. Sem- 
nificaţia sa pentru noi stă acum în faptul că există un moment magnetic 
asociat cu acest moment unghiular intrinsec, de asemenea de mărime inva- 
riabilă. Acest moment magnetic este orientat în direcţia la care v-aţi aștepta 
dacă vizualizaţi electronul drept o bilă de sarcină negativă rotindu-se în 
jurul axei sale. Aceasta înseamnă că vectorul moment magnetic este orientat 
antiparalel cu vectorul moment unghiular de spin, cum se indică în 
figura 10.14. Momentul magnetic, totuşi, este de două ori mai mare, relativ 
la momentul unghiular, decit în cazul mișcării orbitale. 

Nu are sens să încercăm să facem un model clasic al acestui obiect; 
proprietăţile sale sint esențialmente cuanto-mecanice. Nici măcar nu avem 
nevoie să mergem atît de departe încît să spunem că este o buclă de 
curent. Ceea ce contează este numai că se comportă astfel în următoarele 
privinţe: (i) produce un cimp magnetic care, la distanţă, este acela al 
unui dipol magnetic; (ii) într-un cîmp extern B el este supus unui cuplu 
egal cu acela care ar acționa asupra unei bucle de curent de moment 
dipolar echivalent; (iii) în interiorul sursei, div B = 0 peste tot, ca în 
sursele obişnuite de cimp magnetic cu care sintem deja familiarizați. 
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Deoarece mărimea momentului mag- 
netio de spin este totdeauna aceeași, sin- 


gurul lucru pe care îl poate influenţa un | i Mosteni zicir- 

cîmp extern este direcţia. Un moment da > 050 XIU. kg-mt/s 

magnetic într-un cîmp extern simte un 

cuplu. Dacă aţi rezolvat Problema 6.22, aţi „— Sarcină negativă 

demonstrat că cuplul N asupra unei bucle ea st 

de curent de orice formă, de moment 

dipolar m, într-un cîmp B, este dată de Moment magnetic 
N==m% B; (37) ia = 098 X 10”  joule/lesla 

Pentru aceia care nu au trecut prin acea 

demonstraţie, să calculăm cuplul într-un 

caz special simplu. În figura 10.15 vedem 

o buclă dreptunghiulară de sirmă care poartă Fig. 10.14. Momentul cinetic 

un curent J. Bucla are un moment mag- erai era spui, ee ai ia 

netic m, de mărime m = Iab. Cuplul asupra nului. 


buclei provine de la forțele F, şi F2 care 
acţionează asupra firelor orizontale. Fiecare 
dintre aceste forțe are mărimea F = IbB 
şi braţul corespunzător al momentului este 
distanța (a/2) sin 0. Vedem că mărimea 
cuplului asupra buclei este 


N = 2 1bB - > sin 0 = (Jab)B sin 0 = 


= mB sin 0. (38) 


Cuplul acţionează într-o direcţie încît să 
aducă m paralel cu B; el este reprezentat 
printr-un vector N în direcţia z pozitivă, 
în situația arătată. Toate acestea sint în 
acord cu formula generală, ecuaţia 37. 
Observaţi că ecuaţia 37 corespunde exact 
la formula pe care am dedus-o în capitolul 9 
pentru cuplul asupra unui dipol electric p 
într-un cîmp exterior E, anume N=pxE. 
Orientarea cu m în direcţia lui B, ca și 
aceea a dipolului electric paralel cu E, este £ 
poziţia de cea mai joasă energie. În mod 
asemănător, lucrul necesar pentru a roti Da 
un dipol m de la paralel la antiparalel 


Fig. 10.15. Calcularea cuplului 


este 2mB. (Vezi ec. 9.18; pur și simplu asupra unei spire într-un cîmp 
magnetic de inducţie B. Momen- 
putem să preluăm acest rezultat pentru tul magnetic și buelii de curea 


cazul magnetic.) este m. 
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Dacă momentele de spin electronic într-o substanţă sint libere să se 
orienteze, ne așteptăm să prefere orientarea în direcţia oricărui cimp aplicat 
B, orientarea de energie minimă. Să presupunem că fiecare electron dintr-un 
gram de material ia această orientare. Am calculat deja că se află în 
mare 3 * 10% electroni într-un gram din orice. Momentul magnetic de spin 
al unui electron, m, este dat în figura 10.14 ca 0,93 :10-2 joule/tesla. 
Momentul magnetic total al spinilor noştri aliniaţi va fi (3 - 102) x (0,9 - 102), 
sau 2,7 joule/tesla. Forţa asupra unei astfel de probe, în bobina noastră 
unde gradientul de cimp a fost 17 tesla/metru, .ar fi 46 newton, sau 
aproape 5 kilograme-forţă! 


Evident aceasta este mult mai mare decit forța observată pentru oricare 
din probele paramagnetice. Explicaţia este că alinierea momentelor electro- 
nilor este foarte departe de a fi perfectă. Agitaţia termică tinde totdeauna 
să creeze o distribuţie haotică, sau la întîmplare, a direcțiilor axelor de 
spin. Gradul -de aliniere care apare în realitate reprezintă un compromis 
între preferința pentru direcţia de cea mai joasă energie și influenţa 
desorientantă a mișcării termice. Apare că momentul magnetic total este 
în general proporţional cu cimpul aplicat B, şi invers proporţional cu tem- 
peratura absolută T. Cum se obţine aceasta trebuie să lăsăm pentru volu- 
mul V al acestui curs, tema căruia ar putea fi descrisă drept competiţia 
care implică energia şi dezordinea. Paramagnetismul spinilor electronici va 
furniza, la acel timp, un exemplu instructiv. Fizica cuantică pe care o veţi 
învăţa între timp va face problema mai simplă decit apare din punctul 
nostru prezent de vedere. 


De ce nu este orice substanță paramagnetică? Motivul este că în cei 
mai mulţi atomi sau molecule, electronii sint grupaţi în perechi, cu spinii 
fiecărei perechi constrinşi să fie orientaţi în direcţii opuse indiferent de 
cimpul aplicat. Drept rezultat, momentele magnetice ale unei perechi de 
electroni se anulează unul pe celălalt. Tot ceea ce rămîne este diamag- 
netismul pe care deja l-am explorat. Unele molecule conţin un număr 
impar de electroni, și în ele anularea totală în perechi este evident impo- 
sibilă. Oxidul de azot, NO, cu 15 electroni în moleculă este un exemplu; 
el este paramagnetic. Molecula de oxigen Oz conţine un număr par de 
electroni, dar structura sa electronică se întimplă să favorizeze neanularea 
a doi dintre spinii electronici. În anumite grupe de elemente, mai ales 
elementele în jurul gadoliniului în sistemul periodic, şi de asemenea acelea 
în jurul fierului, atomii conţin spini electronici neîmperecheaţi care sînt 
relativ liberi să se orienteze într-un cimp magnetic. (Momentul magnetic 
al unui astfel de atom adesea include şi o oarecare contribuţie de la miș- 
carea orbitală.) În conductori metalici, electronii „liberi“ care rătăcese 
prin metal au o slabă comportare paramagnetică proprie. Toate acestea au 
la bază fizica cuantică. 

Chiar diamagnetismul, în mod fundamental, implică mecanică cuantică. 
Să considerăm doi electroni rotindu-se în direcţii opuse într-un atom. Am 
explicat că diamagnetismul provine din aceea că un cimp aplicat B face 
ca un electron să fie uşor accelerat iar celălalt să fie încetinit. Dar de ce 
nu se deplasează ambele orbite astfel încît momentele lor magnetice să 
fie orientate în aceeași direcție, paralelă cu cimpul? Răspunsul este că 
celor doi electroni, în cele mai multe cazuri, li se impune prin legi cuanto- 
mecanice să-şi menţină direcţiile opuse de revoluţie orbitală, în mare parte 
asemănător cu cazul spinilor electronici grupaţi doi cite doi. 
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10.7. SUSCEPTIBILITATEA MAGNETICĂ 


Am văzut că atit substanțele diamagnetice cît şi substanţele paramag- 
netice dezvoltă un moment magnetic proporţional cu cimpul aplicat. Cel 
puţin, aceasta este adevărat în cele mai multe situaţii. La temperaturi 
foarte joase, în cimpuri deosebit de puternice, momentul paramagnetic indus 
se apropie de o valoare limită cînd intensitatea cimpului este crescută. 
Lăsind la o parte acest efect de „saturare“ relaţia dintre moment şi cimpul 
aplicat este lineară, astfel încît putem caracteriza proprietăţile magnetice 
ale unei substanțe prin raportul momentului indus la cimpul aplicat. 
Raportul este numit susceptibilitate magnetică. Depinzind de faptul că 
alegem momentul unei unități de masă, volum, sau a | mol de material, 
definim susceptibilitatea specifică, susceptibilitatea de volum, sau suscepti- 
bilitatea molară. Discuţia noastră din $ 10.5 sugerează că pentru substanţe 
diamagnetice susceptibilitatea specifică, care se bazează pe momentul indus 
pe unitatea de masă, ar trebui să fie aproape același de la o substanță 
la alta. Totuşi, susceptibilitatea de volum, care se bazează pe momentul 
magnetic indus per centimetru cub, este mai relevant pentru preocupările 
noastre de acum. 


Momentul magnetic pe unitate de volum îl vom numi polarizarea 
magnetică, sau magnetizarea, folosind pentru ea simbolul M. Dacă definim 
acum susceptibilitatea magnetică de volum, notată x, prin relaţia 


M = coc?XmB (vezi observaţiile mai departe) (39) 


susceptibilitatea va fi un număr adimensional, negativ pentru substanţe 
diamagnetice, pozitiv pentru paramagnetice. Aceasta este exact analog pro- 
cedeului, exprimat în ecuaţia 9.38, prin care am definit susceptibilitatea 
electrică x, drept raportul polarizării electrice P şi intensitatea cimpului 
electric E. Vom vedea imediat că analogia merge chiar mai adînc deoarece 


cîmpul macroscopic B în interiorul materiei va apărea a fi media celui micro- 
scopic B, întocmai cum cimpul macroscopic E a apărut a fi media cîimpului 
microscopic E. 

Din nefericire, ecuația 39 nu este definiţia obişnuită a susceptibilităţii 
magnetice de volum. În definiţia uzuală un alt cîmp H, pe care îl vom 
introduce la timpul potrivit, apare în locul lui b (vezi ec. 55). Deşi 
nelogică, definirea în funcţie de H are o anumită justificare practică, iar 
tradiţia este atit de bine stabilită încît în final vom avea să i ne supunem. 
Dar în acest capitol vrem să urmăm atit cît putem un drum care merge 
în mod natural şi consistent paralel cu descrierea cimpurilor electrice în 
materie. 

Diferenţa de definiţie nu are nici o consecință practică cîtă vreme 
Xm este un număr foarte mic în comparaţie cu unu. Valorile lui x, pentru 
substanţe pur diamagnetice, solide sau lichide, se află între — 0,6 x 10% 
şi — 1,2 X 1075. Chiar pentru oxigen în condiţiile date în tabelă, suscepti- 
bilitatea paramagnetică este mai mică de 10-35. Aceasta înseamnă că cimpul 
magnetic produs de momentele dipolare din substanţe, cel puţin ca o medie 
de scară largă, este mult mai slab decit cimpul aplicat B. Aceasta ne dă 
o oarecare încredere că în astfel de sisteme putem presupune cimpul 
care acţionează asupra dipolilor atomici pentru a-i orienta acelaşi ca și 
cimpul care ar exista acolo în lipsa probei. Totuşi, vom fi interesaţi în alte 
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da 


Echivalente, ca surse 
de cimp exterior 
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sisteme în care cîmpul momentelor mag- 
netice nu este mic. De aceea trebuie să 
studiem, exact cum am făcut în cazul 
polarizării electrice, cîmpurile magnetice 
pe care materia magnetizată le produce, 
atit în interiorul cît şi în exteriorul ma- 
terialului. 


10.8. CÎMPUL MAGNETIC PRODUS 
DE MATERIA MAGNETIZATĂ 


O bucată de material care conţine, 
distribuite în mod uniform în volumul său, 
un mare număr de dipoli magnetici atomici 
orientaţi toţi în aceeași direcţie, este numit 
uniform magnetizată. Vectorul de magneti- 
zare M este simplu produsul numărului de 
dipoli orientaţi per unitate de volum și a 
momentului magnetic m al fiecărui dipol. 
Nu ne preocupăm cum este menţinută 
alinierea acestor dipoli. Poate că printr-un 
cîmp oarecare aplicat de la o altă sursă, 
dar nu sintem interesaţi în aceasta. Vrem să 
studiem doar cîmpul produs de dipolii înșiși. 

Să considerăm mai întîi o placă de 
material de grosime dz, tăiată perpendicular 
pe direcţia magnetizării, cum se arată în 
figura 10.16, a. Placa poate fi împărțită în 
mici cărămizi. O astfel de cărămidă, care 
are o suprafaţă de arie da, conţine un 
moment dipolar total care este Mdadz, 
deoarece M este momentul dipolar per 
unitate de volum (fig. 10.16, 3). Cimpul 
magnetic pe care îl produce această cără- 
midă în toate punctele îndepărtate — depăr- 
tate în comparaţie cu mărimea cărămizii — 
este acela al oricărui dipol cu același 
moment magnetic. Am putea construi un 
dipol de acea intensitate prin aplicarea 
unei panglici conductoare de lăţime dz pe 
forma cărămizii, și trimiţind în jurul acestei 
bucle un curent I = Mdz (fig. 10.16, c). 
Aceasta va da buclei un moment dipolar: 


m = 1“ aria = Mdzda (40) 
care este identic cu acela al cărămizii. 
Fig. 10.16. Placa subțire, magnetizată perpendicular 


pe suprafața sa largă, este echivalentă unei panglici 
de curent cîtă vreme se consideră cîmpul exterior. 


Să substituim o astfel de buclă de curent pentru fiecare cărămidă din 
placă, cum se indică în figura 10.16, d. Curentul este același în toate şi 
în consecință, la fiecare frontieră interioară găsim curenţi egali și opuși, 
echivalenți cu curent zero. Buclele noastre sint deci echivalente cu o 
singură panglică împrejur la exterior, care poartă curentul Mdz (fig. 10.16, e). 
Acum aceste cărămizi pot fi făcute foarte mici, atit cît să nu ne apro- 
piem de dimensiunile moleculare. Ele trebuie să fie destul de mari 
încît magnetizarea lor nu variază apreciabil de la o cărămidă la alta. Cu 
această limitare, putem afirma că cîmpul în orice punct ezterior, chiar 
apropiat de placă, este identic cu acela al panglicii de curent. 

Rămiîne doar să reconstruim un întreg bloc din astfel de plăci, ca în 
figura 10.17, a. Întregul bloc este atunci echivalent cu panglica lată din 
figura 10.17, b în jurul căreia curge un curent Mdz, în amperi, în fiecare 
fişie dz, sau, formulat mai simplu, un curent superficial de densitate 7, 
în amperi/metru, dat de 


2 = M. (41) 


Cimpul magnetic B în orice punct în afara 
blocului magnetizat din figura 10.17, a, şi 
chiar în vecinătatea blocului presupunind 
că nu ne apropiem la distanţe moleculare, 
este identic cu cîmpul B' în punctul cores- 
punzător din vecinătatea panglicii de curent 
late din figura 10.17, d. 


Dar care este cimpul în interiorul blo- 
cului magnetizat? Aici avem de-a: face cu 
o întrebare ca aceea pe care am întilnit-o în 
capitolul 9. În interiorul materiei cîmpul 
magnetic nu este de loc uniform dacă îl 
observăm la scara atomică pe care am 
numit-o „microscopică“. El variază puternic 
atit în mărime cît şi în direcţie între puncte 
la o depărtare de cițiva angstromi. Acest 
cimp B microscopic este simplu un cimp 
magnetic în vid, deoarece din punctul de 
vedere microscopic, după cum am subliniat 
în capitolul 9, materia este o mulțime de 
particule şi sarcină electrică în spaţiul altfel 
vid. Singurul cîmp de scară largă care poate 
îi detinit în mod unic în interiorul materiei 
este media spaţială a cîmpului microscopic, 

Din cauza absenței efectelor care să 
fie atribuite sarcinii magnetice, credem că 
cîmpul microscopic însuși satisface div B=0. 
Dacă aceasta este corect, urmează imediat 


(a) 


Fig. 10.17. Un bloc magnetizat uniform este echi- 
valent unei benzi de curent superficial, 
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Fig. 10.18. (a) O vergea cilindrică 
uniform magnetizată. 


(b) Cilindrul go! echivalent, sau teacă 
de curent, 


(c) Putem eșalona interiorul barei, și 
obţine astfel o medie spațială a cîmpului 
microscopic, prin suprafețe paralele 
apropiate, S,, Sa, ... 
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că media spaţială a cimpului intern 
microscopic din blocul nostru este 
același cu cimpul B' în interiorul pan- 
glicii de curent echivalente. 

Pentru a demonstra aceasta, să 
considerăm bara lungă magnetizată 
uniform. paralel cu lungimea sa, arătată 
în figura 10.18, a. Tocmai am arătat că 
cimpul extern va fi identic cu acela al 
unui cilindru lung de curent (practic 
echivalent cu un solenoid cu un singur 
strat) arătat în figura 10.18, d. S în 
figura 10.18, a indică o supraiaţă 
închisă care include o porţiune S, 
care trece prin interiorul barei. De- 
oarece div B=0 pentru cîmpul intern 
microscopic, ca și pentru cîmpul 
extern, div B este zero peste tot vo- 
lumul închis de S. Urmează atunci din 
teorema lui Gauss că integrala de 
suprafaţă a lui B pe S trebuie să fie 
zero. Integrala de suprafaţă a lui B' 
pe suprafaţa închisă S' este de ase- 
menea zero. Pe porțiunile lui S și S' 
externe cilindrilor, B şi B' sînt iden- 
tice. De aceea integrala de suprafaţă 
a lui B pe discul interior S, trebuie 
să fie egală cu integrala de suprafață 
a lui B' pe discul interior .$4. Aceasta 
trebuie să aibă loc de asemenea pentru 
oricare dintre mulțimea de discuri 
paralele apropiate, ca 2, Ss etc., indi- 
cate în figura 10.18, c, deoarece cimpul 
în exteriorul cilindrului în această 
regiune este neglijabil de mic, astfel 
încît partea din afară nu schimbă 
nimic. Acum a lua integrala de supra- 
față pe o serie de plane egal distan- 
ţate este un bun mod de a calcula 
media de volum a ciîmpului B din 
acea regiune, deoarece alegerea ele- 
mentelor de volum este imparţială. 
Urmează că media spaţială a cîmpului 
microscopic B în interiorul barei mag- 
netizate este egală cu cimpul B' în 
interiorul stratului de curent din 
figura 10.18, >. 

Este instructiv să  comparăm 
argumentele pe care tocmai le-am 
dezvoltat cu analiza noastră a proble- 
melor corespunzătoare în capitolul 9. 


Figura 10.19 arată aceste dezvoltări una alături de cealaltă. Veţi vedea că 
ele merg logic paralel, dar că în fiecare stadiu există o diferenţă care reflectă 
asimetria esențială rezumată în observaţia că sarcinile electrice sînt sursa 
cîimpurilor electrice, în timp ce sarcini electrice în mișcare sînt sursa cîmpurilor 
magnetice. De exemplu, în argumentele despre media cîmpului microscopic, 
cheia la problemă în cazul electric este presupunerea că rot E = 0 pentru 
cîmpul electric microscopic. În cazul magnetic, cheia este presupunerea că 
div B = 0 pentru cîmpul magnetic microscopic. 

Dacă magnetizarea M din volumul unui material nu este uniformă 
dar variază cu poziţia ca M(z, y,z), distribuţia echivalentă de curent este 
dată simplu de 


J = rot M. (42) 


Să vedem cum rezultă aceasta într-un caz dat. Să presupunem că există 
o magnetizare în direcţia z, care devine mai puternică cînd înaintăm în 
direcția y. Aceasta este reprezentată în figura 10.20, a, care arată o mică 
regiune din material subimpărțită în mici blocuri. Blocurile sînt presupuse 
atit de mici încît putem presupune magnetizarea uniformă în interiorul 
unui bloc. Apoi putem înlocui fiecare bloc printr-o panglică de curent, cu 
densitate de curent superficial 2 = Mz. Curentul JI purtat de o astfel de 
panglică, dacă blocul are înălțimea Az, este JAz sau M,Az. Acum fiecare 
panglică are ceva mai multă densitate de curent decit cea din stinga ei. 
Curentul în fiecare buclă este mai mare decit curentul din bucla din 
stînga prin 


a 


AI = Az AM, = Az ze Az. (43) 
y 


La fiecare interfață din această linie de blocuri există un curent net: 
în direcţia z de mărime AJ (fig. 10.20, c). Pentru a găsi curentul pe 
unitatea de arie curgind în direcția z avem de înmulţit prin numărul de 
blocuri pe unitate de arie, care este 1/(Ay * Az). Astfel 
i AA AT (37) Eee ae (44) 
Ay Az 2y 
Un alt mod de a obţine un curent în direcţia z este de a avea'o com- 
ponentă y a magnetizării care variază în direcţia z. Dacă urmăriți acest: 
caz, folosind o coloană verticală de blocuri, veţi găsi că densitatea de curent 
orientată după axa z este dată de 
2z 
În general atunci, prin superpunerea acestor două situaţii, 
2M 2M 
E 2y 22 (rot a (4 ) 


care ajunge pentru a stabili ecuaţia 42. 


Pe ia a (45) 
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(1) Ca sursă de cimp electric ezterior E 


DB 


q.= Pule 
dz ji 
PR este echivalent cu E 
ep i 
id == A 
Sarcină P da 
„pentru că o bucată de substanţă pola- zii 
rizată, de volum da dz, are momentul 4 dz 
dipolar egal cu acela al: 20 a a 


Un bloc polarizat 
uniform poate fi 
subîmpărțit în astfel 
de vergele. Deci. 
blocul are același cimp 
electric ca două structuri de 
sarcină superficială cu 
o =P, 


[Mai general, pentru polarizări neuniforme, materia polarizată este 
echivalentă unei distribuții de sarcină q = — div P.) 


DEMONSTRAŢII CĂ ECHIVALENȚA SE EXIINDE LA 


Să considerăm o placă subţire, largă, polarizată uniform şi straturile echiva- 
lente de sarcină superficială. În vecinătatea mijlocului, cîmpul exterior este slub şi E" 


este uniform. Dacă 3 XE=0 pentru cîmpul intern, atunci $cE *-dl=0.DarE=E'pe 
drumul exterior. 


Lă 


zi 2 
De aici f, E-di = Î. E'-dl' pentru toate drumurile interne. 


Coneluzie: (EX = E'; media spaţială a cîmpului eleciric intern este egală cu 
cimpul E” care ar fi produs în acel punct în spaţiul gol de către distribuţia de sarcină 
echivalentă descrisă mai sus (împreună cu orice surse externe). 
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(2) Ca sursă de cîmp magnetic ezterior B 


»ste echivalent cu 


deoarece o bucată de substanță magnetizată, 
de volum da dz, are momentul dipolar egal cu acela al: £--2 Curenţ Mds: 


Un bloc magnetizat uniform 
poate îi împărţit în astfel de 
straturi. Deci blocul are ace- 
lași cîmp exterior ca pangli- 
ca lată de curent superficial 
cu J= M. 


Mai general, pentru magne- 
tizare neuniformă, materia 
magnetizată este echivalentă 
unei distribuții de curent 
d :=rot M. 


MEDIA SPAȚIALĂ A CÎMPURILOR INTERNE 


Să considerăm o coloană lungă uni- 
form magnetizată și cilindrul echivalent 
de curent superficial. În vecinătatea 
mijlocului cîmpul exterior este slab şi 
B' este uniform. Dacă V-B = 0 pentru 


cimpul interior, atunci Ş » da =, 


Dar B = B' pe suprafaţa exterioară co- 


loanei. De aici sB sd = gr B':da' 
1 

pe orice porţiune interioară de suprafaţă 

ca Sp, Sa etc. 


Concluzie: (B) = B'; media spaţiulă 
a cimpului magnetic interior este egală 
cîmpului B' care ar fi produs în acel 
punct în spațiul vid de către distribuţia 
de curent echivalentă descrisă mai sus 
(împreună cu orice surse externe). 


Fig. 10.19. Cazurile electric (a) și magnetic (b) comparate. 
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26 — Electricitate și magnetism vol. 11 


M, + 3AMz 


AI = Az:A9= Az' AM, = 
Ş (6) 
Di 4 
pn 5 Di 
* Pa 
iei SEA 
(c) 


(2 


Fig. 10.20. Magnetizarea neuniformă este echivalentă unei densități de curent de volum. 


10.9. CÎMPUL UNUI MAGNET PERMANENT 


Sterele şi barele uniform polarizate despre care am vorbit în capitolul 9 
sînt rareori văzute, chiar în laborator. O polarizare electrică intrinsecă poate 
apare în unele substanţe, deși ea este uzual mascată prin acumulare de 
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sarcină liberă. Pentru a face figura 10.3, a, 
care arată cum ar arăta cimpul unei bare 
polarizate, a fost necesar să folosim două 
discuri încărcate. De altă parte, materiale 
cu polarizare magnetică permanentă, adică, 
magnetizare permanentă, sint familiare și 
folositoare. Magneţi permanenţi pot fi făcuţi 
din multe aliaje şi compuși ai substanţelor 
feromagnetice. Ce face ca aceasta să fie 
posibil este o întrebare pe care o vom lăsa 
pentru $ 10.11, unde intrăm pe scurt în 
fizica feromagnetismului. În această secţi- 
une, luind existența magnețţilor permanenţi 
ca atare, vrem să studiem cîmpul mag- 
netic B al unei bare cilindrice uniform 
magnetizate, și să îl comparăm atent cu 
cimpul electric E al unei bare polarizate 
uniforme de aceeaşi formă. 

Figura 10.21 arată fiecare dintre aceşti 
cilindri plini în secţiune. Polarizarea, în 
fiecare caz, este paralelă cu axa, şi este 
uniformă, adică, polarizarea P și magne- 
tizărea M au aceeași mărime şi direcție 
peste tot în interiorul cilindrilor respectivi. 
În cazul magnetic aceasta implică faptul că 
fiecare milimetru cub al magnetului per- 
manent are același număr de spini elec- 
tronici aliniaţi, orientaţi în aceeași direcţie. 
(O foarte bună aproximaţie la aceasta se 
poate realiza cu materialele permanent 
magnetice moderne.) 

Prin cimpul în interiorul cilindrului 
înțelegem, desigur, cimpul macroscopic de- 
finit drept media spaţială a cimpului mi- 
croscopic. În acest înţeles, arătăm în îi- 
gura 10.21 liniile de cimp atit în interior 
cît şi în exteriorul barelor. În treacăt, aceste 
bare nu sînt presupuse apropiate; alăturăm 
diagramele pentru convenienţa comparării. 
Fiecare bară este izolată într-un spaţiu altfel 
fără cimp. (Care credeţi că ar perturba mai 
mult cîmpul celeilalte, dacă ar fi fost apro- 
piate una de alta?) 

În afara barelor cimpurile E și B arată 
asemănător. De fapt liniile de cimp ur- 
mează exact acelaşi curs. Aceasta nu trebuie 
să vă surprindă dacă vă reamintiţi că 
dipolii electrici și dipolii magnetici au cîm- 
puri „la depărtare“ asemănătoare. Fiecare 


26* 


Fig. 10.21. (a) Intensitatea cîmpului 
electric E în afară și înăuntrul unui 
cilindru uniform polarizat. 

(b) Inducţia magnetică B în afara și 
înăuntrul unui cilindru uniform mag- 
netizat. În fiecare caz, cîmpul inte- 
rior arătat este cîmpul macroscopic, 
adică, meaia locală a cîmpului mi- 
croscopic sau atomic. 
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mică bucată a magnetului este un dipol magnetic, şi fiecare mică bucată 
a barei polarizate (numită citeodată „electret“) este un dipol electric, iar 
cîmpul exterior este superpoziţia tuturor cîmpurilor la depărtare. 

Cimpul B, în interior şi exterior, este identic cu acela al unui strat 
cilindric de curent. De fapt dacă am înfăşura foarte uniform, pe un cilindru 
de carton, un solenoid cu un singur strat din sîrmă subţire, am putea să-i 
legăm o baterie şi să reproducem cimpul exterior și interior B al magnetului 
permanent. (Bobina s-ar încălzi iar bateria s-ar consuma; spinii electronici 
furnizează curentul liber şi fără frecare!) Cimpul electric E, atit în inte- 
riorul cît și în exteriorul barei polarizate, este acela a două discuri de 
sarcină, unul la fiecare capăt al cilindrului. 

- Observaţi că cimpurile interioare E și B sint esenţial diferite în formă: 
B este orientat spre dreapta, este continuu la capetele cilindrului, și suferă 
o schimbare bruscă de direcţie la suprafaţa cilindrului. E este orientat spre 
stinga, trece prin suprafaţa cilindrului ca și cînd nu ar fi acolo, dar este 
discontinuu la suprafeţele de capăt. Aceste diferențe provin din diferența 
esenţială dintre „interiorul“ dipolului electric fizic, şi „interiorul“ dipolului 
magnetic, văzute în figura 10.8. Prin fizice, înţelegem acele deosebiri pe 
care Natura ni le-a lăsat în realitate. 

Dacă cimpul exterior ar fi fost singura noastră preocupare, am fi putut 
folosi fiecare dintre imagini pentru a descrie cîmpul unui magnet. Am fi 
putut spune că cimpul magnetic al magnetului permanent provine de la 
un strat de sarcină magnetică pozitivă — o densitate superficială de poli 
magnetici „nord“ — pe capătul de dreapta al magnetului, și un strat de 
sarcină magnetică negativă, poli „sud“ pe celălalt capăt. Am putea lua o 
funcţie de potenţial scalar Pag, astfel încit B = — grad mag. Funcţia 
de potenţial Pmaa ar fi legată de densitatea de poli fictivi cum este legat 
potenţialul electric de densitatea de sarcină. Simplitatea potenţialului scalar 
în comparaţie cu potenţialul vector este destul de atrăgătoare. Mai mult, 
potenţialul scalar magnetic poate fi legat într-un mod foarte simplu de 
curenţii care sint sursa reală a lui B, și astfel se poate folosi potenţialul 
scalar fără nici o utilizare explicită a polilor fictivi. Poate veţi folosi această 
tehnică dacă veţi avea vreodată de proiectat magneţi sau de calculat cîmpuri 
magnetice. 

Trebuie să abandonăm ficţiunea polilor magnetici, totuşi, dacă vrem 
să înţelegem cimpul în interiorul materialului magnetizat. Faptul că cimpul 
magnetic macroscopic în interiorul unui magnet permanent este, într-un 
sens foarte real, ca și cimpul din figura 10.21, d și nu ca în figura 10.21, a 
a fost demonstrat experimental prin deflexia particulelor încărcate ener- 
getice în fier magnetizat, ca și prin efectele magnetice asupra neutronilor 
lenți, care trec încă mai uşor prin interiorul materiei. 

Figura 10.22, a arată un magnet permanent în forma unui mic disc, 
în care magnetizarea este paralelă cu axa de simetrie. Dumneavoastră sinteţi 
probabil mai familiarizați cu magneţi permanenţi în formă de bare lungi. 
Totuşi, magneţi în formă de disc de intensitate considerabilă pot fi făcuţi 
cu anumite materiale noi. Dimensiunile în acest exemplu au fost alese 
aceleaşi ca și dimensiunile discului polarizat electric din figura 9.21. Mag- 
netizarea M este dată ca 1,5:10% în unităţi SI. Momentul magnetic al 
electronului este 0,93. 10-% joule/tesla, astfel încît această valoare a 
lui M corespunde la 1,6: 10* spini electroni aliniaţi, pe centimetru cub. 
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Discul este echivalent cu o bandă de curent 


în jurul său, de densitate superficială 3 = M. 


Grosimea discului fiind 0,3 cm, curentul 7 
se ridică la 


3*4109 M = (3*10-% (1,5-10%) 


sau 450 amperi — chiar mai mult curent 
decit ați obţine prin scurtcircuitarea unei 
baterii de automobil! Cimpul B în orice 
punct din spaţiu, incluzind punctele din 
interiorul discului, este simplu cimpul acestei 
bande de curent. De exemplu, în vecinătatea 
centrului discului, B este aproximativ: 


JS 40 M 


2eoc?r 2eac?r 


___2x(107) (3+ 102) (1,5405) 
= 10-2 ET, 


= 2,8 * 102 tesla. (47) 


Această aproximaţie constă în a trata banda 
de curent de lărgime 0,3 cm ca şi cînd ar 
fi fost concentrată într-un simplu inel. (În 
aproximaţie corespunzătoare pentru exem- 
plul electric am tratat straturile de sarcină 
echivalente drept mari în comparaţie cu se- 
pararea dintre ele.) Cit priveşte cimpul în- 
tr-un punct depărtat, ar fi uşor să-l calcu- 
lăm pentru inelul de curent, dar am putea 
proceda de asemenea, într-un calcul apro- 
ximativ, cum am făcut în exemplul electric. 
Adică am putea găsi momentul magnetic 
total al obiectului, și găsi cimpul la depăr- 
tare al unui dipol individual de acea inten- 
sitate. 


10.10. CURENȚII LIBERI ŞI CÎMPUL H 


Este adesea folositor să distingem între 
curenţii legați și curenţii liberi. Curenţii 
legați sint curenţii asociați cu momentele 
magnetice atomice sau moleculare, incluzind 
momentul magnetic intrinsec al particulelor 
cu spin. Acestea sint buclele de curent 
molecular întrevăzute de Amptre, sursa 


se 0.3 cm Disc magnetizat 


| = = 
e ÎN SEE MERA ie 
pl 
(a) 


M = 13:10 unităţi SI 
(1,6-102 spini 


(b) 


i] 
je 
3 
> 


B = 2,88-103 


| 
| 
| 
e B = 248-102 tesla pp 
| 
| 
| 
| tesla 


Fig. 10.22. (a) Un disc magnetizat 
uniform paralel cu axa sa. 

(b) Vedere în secțiune a discului, 
(c) Curentul echivalent este o bandă 
de curent de 450 amperi, în jurul 
marginii discului. Inducția magnetică 
B este aceeași cu cîmpul magnetic 
al unui solenoid foarte scurt, sau 
aproximativ acela al unui inel de 
curent de rază 1 cm. 
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magnetizării pe care tocmai am considerat-o. Curenţii liberi sint curenţi 
de conducţie obişnuiţi curgind pe traiectorii macroscopice — curenţi care 
pot fi porniţi şi opriţi cu un comutator și măsuraţi cu un ampermetru. 

Densitatea de curent J în ecuaţia 42 este media macroscopică a curen- 
ților legaţi, aşa că o vom numi de aici înainte Jiegas: 


La o suprafaţă unde M este discontinuu, ca marginea blocului magnetizat. 
din figura 10.17, avem o densitate de curent superficial 3 care reprezintă 
de asemenea un curent legat. 

Am găsit că B, atit în afara materiei cit și, ca medic paţială, în inte- 
riorul materiei, este corelat cu Jiega întocmai ca şi cu orice densitate 
obișnuită de curent. Adică rot B = (1/eoc?) Jiegat. Dar aceasta se petrece 
în absenţa curenților liberi. Dacă îi considerăm şi pe aceștia, cimpul pe care 
îl produc se adună la dit produs de către materia magnetizată şi avem 


rot B = A (Jegat “+ Jniver) = A Jtotal- (49) 
E9c E9c 


Să exprimăm Jjega+, în funcţie de M, prin ecuaţia 48. Atunci ecuaţia 49 
devine 


rot B = — 7 rot M Eder, 22 unor (50) 


care se poate rearanja ca 
rot (coc2 B — M) = diber: (51) 


Dacă definim acum o funcţie vectorială H (z, y,z) în fiecare punct din 
spaţiu prin relaţia 


H = coc*B-— M. (52) 
Ecuația 51 se poate rescrie 
j rot H = Iiber: (53) 


Cu alte cuvinte, vectorul H, definit prin ecuaţia 52, este corelat cu 
curentul liber în modul în care B este corelat cu curentul total, legat plus 
liber. Paralela nu este totuși completă, deoarece avem totdeauna div B=0, 
în timp ce funcţia vectorială H nu are în mod necesar divergenţa zero. 

Aceasta v-a reamintit cu siguranţă de vectorul D pe care l-am introdus, 
puţin sceptici, în ultimul capitol. D, vă amintiţi, era corelat cu sarcina 
liberă așa cum E era corelat cu sarcina totală. Deși noi am discreditat 
întrucitva vectorul D, vectorul H este în realitate folositor, dintr-un motiv 
practic pe care merită să îl înțelegem. În sisteme electrice, ceea ce putem 
controla și măsura ușor sînt diferenţele de potenţial ale corpurilor, și nu 
cantităţile de sarcină liberă de pe ele. Astfel controlăm cimpul E în mod 
direct. D este în afara controlului nostru direct, și deoarece nu este o 
cantitate fundamentală în nici într-un sens, ceea ce se întîmplă cu el nu 
este de mare interes. În sisteme magnetice, totuşi, sînt tocmai curenţii 
liberi pe care îi putem controla cel mai ușor. Îi conducem prin fire, îi 
măsurăm cu ampermetre, îi dirijăm pe căi bine definite prin izolare, și așa 
mai departe. Avem mult mai puţin control direct, de regulă, asupra mag- 
netizării, și deci asupra lui B. Astfel că vectorul auxiliar H este folositor, 
chiar dacă D nu este. 
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Curba (1) Cuprinde | 
(2) Curba (2) Cuprinde 71 
Curba (3) Cuprinde 21 


$ Hai =1= 5A 
(1) 


Să 
+ "3 


î $Hral = 35 A 


[i 
$ rar 10 A 


Pe (1) B= H, astfel ca $ B-dl = 6.28-10-4 tesla-metru 


( 
Pe (2) şi (3) BZ H/esc?, în fier 


Fig. 10.23. ilustrarea relaţiei între curentul liber şi integrala curbilinie a lui H. 


Relaţia integrală echivalentă cu ecuaţia 53 este 


| H-dl =| Dee * da = Iu (54) 
Cc Ss 


unde Îjper este curentul total cuprins de curba C. Să presupunem că 
înfăşurăm o bobină în jurul unei bucăţi de fier şi trimitem prin această 
bobină un anumit curent I pe care îl putem măsura prin conectarea unui 
ampermetru în serie cu bobina. Acesta este curentul liber, și este singurul 
curent liber în sistem. De aceea un lucru pe care îl ştim sigur este integrala 
curbilinie a lui H în jurul oricărei curbe închise, indiferent dacă curba 
trece prin fire sau nu. Integrala depinde doar de numărul de spire al 
bobinei noastre care sint cuprinse de curbă, și nu de magnetizarea în fier. 
Determinarea lui M şi B în acest sistem poate fi destul de complicată. 
Este de ajutor de a fi identificat o cantitate pe care o putem determina 
cu totul direct. 

Figura 10.23 ilustrează această proprietate a lui H printr-un exemplu, 
şi ne reamintește unitățile pe care le folosim într-un caz practic. H are 
dimensiunea amper/metru, iar unitatea de intensitate a cimpului magnetic 
B este numită tesla. 

Considerăm B drept vectorul fundamental de cîmp magnetic deoarece 
absenţa sarcinii magnetice, pe care am discutat-o în $ 10.2, implică 
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b) 


Fig. 10.24. (a) Relaţia lui B, H și M într-un 
-— punct în interiorul cilindrului magnetizat din 
figura 10.21 (b). Relaţia vectorilor în punctul P. 


div B =— 0 peste tot, chiar în interiorul 
atomilor şi moleculelor. Din div B=0 
urmează, după cum am arătat în $ 10.8, 
că cimpul macroscopic în interiorul ma- 
teriei este B, nu H. Implicaţiile acestui 
fapt nu au fost totdeauna înțelese sau 
luate în seamă în trecut. Mai departe, H 
are avantajul practic pe care l-am ex- 
plicat deja. În unele cărți mai vechi 
veţi găsi H introdus drept cimpul mag- 
netic primar. B este atunci definit ca 
(1/eoc?) (H+ M), şi i se dă numele in- 
ZM ducția magnetică. Chiar unii autori mo- 
derni care tratează B drept cîmpul primar 
B se simt obligaţi să îl numească inducţie 
magnetică deoarece numele cimp magnetic 

a fost reținut istoric de H.* 
Aceasta pare stingaci şi pedant. Dacă 
mergeţi în laborator şi întrebaţi un fizi- 
cian, ce produce curbarea traiectoriilor pionilor în camera sa cu ceaţă, 
el va răspunde probabil „cimpul magnetic“ și nu „inducția magnetică“. 
Veţi auzi arareori un geofizician referindu-se la inducția magnetică terestră, 
ori un astronom vorbind despre inducția magnetică în Galaxie. Noi propunem 
să continuăm să numim B cîmp magnetic. Cit priveşte H, deși au fost 
inventate alte nume pentru el, noi îl vom numi „cimpul H“ sau „cîmpul 

magnetic H“. 

Am nota de asemenea că definiţia acceptată a susceptibilităţii magnetice 

de volum 4 nu este cea logic preferabilă din ecuaţia 39, dar 


MR. (55) 


H=ec2B-M 


Magnetul permanent din figura 10.24, b este un exemplu instructiv al 
relației dintre H, B și M. Pentru a obţine H într-un punct oarecare în 
interiorul materialului magnetizat, avem de adunat vectorial la cimpul 
coc*B din acel punct vectorul — M. Figura 10.24 reprezintă aceasta pentru 
un punct particular P. Apare că liniile lui H în interiorul magnetului arată 
întocmai ca liniile lui E în interiorul cilindrului polarizat din figura 10.21, a. 
Aceasta este așa cum trebuie, deoarece dacă polii magnetici ar fi fost în 
realitate sursa magnetizării, şi nu curenţii electrici, cimpul magnetic macro- 
scopic în interiorul materialului ar fi H, și nu B, şi similitudinea polarizării 
magnetice față de polarizarea electrică ar fi completă. 

În magnetul permanent nu există nici un fel de curenţi liberi. În con- 
secință, integrala curbilinie a lui H, după ecuaţia 54, trebuie să fie zero 


* Acesta este un comentariu referitor la carare i folosită în literatura științifică 
americană. În prezenta lucrare s-au folosit denumirile acceptate de stasurile româneşti 
legale. (N. red.) 
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pe orice curbă închisă. Puteţi vedea ce va fi dacă liniile lui H arată în 
realitate ca liniile lui E din figura 10.21, a, deoarece ştim că integrala 
curbilinie a acelui cimp electrostatic este zero pe orice curbă închisă. În 
acest exemplu al magnetului permanent, ecuaţia 55 nu se aplică. Vectorul 
de magnetizare nu este proporţional cu H dar este determinat, în schimb, 
de tratamentul anterior al materialului. Cum se poate întimpla aceasta 
se va explica în secțiunea următoare. 


Pentru orice material în care M este proporţional cu H, astfel încit 
ecuația 55 are loc ca şi relaţia de bază, ecuaţia 52, avem: 


B = uo(H + M) = (1 + xm)uoH (56) 


unde am notat 1/eoc? =ug. B este atunci proporţional cu H. Factorul 
de proporţionalitate, (1 + x)uo, este numit permeabilitate magnetică, şi 
notat în mod obişnuit prin u: 


B = uH. (57) 


Constanta ug este numită permeabilitatea magnetică a spaţiului vid. Per- 
meabilitatea yu, şi nu susceptibilitatea x, este folosită în mod obișnuit 
la descrierea feromagnetismului. 


10.11. FEROMAGNETISMUL 


Feromagnetismul a servit şi nedumerit omul multă vreme. Magnetitul 
era cunoscut în antichitate, iar influența asupra istoriei a fierului în forma 
acelor de busolă a fost probabil doar în urma fierului în forma de săbii. 
Pentru aproape un secol tehnologia noastră electrică a depins mult de 
faptul că un metal abundent se întimplă să aibă această proprietate parti- 
culară. Totuși, doar în anii recenți s-a obţinut o înţelegere fundamentală a 
feromagnetismului. 


Am descris deja unele proprietăţi ale feromagnetismului. Într-un cimp 
magnetic foarte puternic forța asupra unei substanțe feromagnetice este 
într-o astfel de direcţie încît să o împingă în cîmpul mai puternic, ca pentru 
substanţele paramagnetice, dar în loc de a fi proporţională cu cimpul B 
şi gradientului său, forța este proporțională doar cu gradientul. După cum. 
am remarcat la sfirşitul $ 10.4, aceasta sugerează că dacă cimpul este 
destul de puternic, momentul magnetic primit de magnet atinge o anumită 
valoare limită. Direcţia vectorului moment magnetic trebuie încă să fie 
controlată de cimp, deoarece altfel forța nu ar acționa totdeauna în direcţia 
intensității de cimp crescătoare. : 

În magneţi „permanenţi“ observăm un moment magnetic chiar în 
absenţa oricărui cîmp extern aplicat, care își menţine mărimea și direcţia 
chiar cînd sînt aplicate cimpuri exterioare, dacă acestea nu sint prea 
puternice. Cimpul magnetului permanent este desigur totdeauna prezent, şi 
v-aţi putea mira dacă nu şi-ar putea păstra propriile surse aliniate. Totuși, 
dacă priviţi din nou la figura 10.21, b sau figura 10.24, acceptind asigu- 
rarea că -acestea reprezintă un magnet real, veţi observa că M nu este 
în general paralel nici cu B nici cu H. Aceasta sugerează că dipolii magnetici 
trebuie să fie ţinuţi pe direcţie prin altceva decit forţe pur magnetice. 
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Magnetizarea observată în materiale feromagnetice este mult mai mare 
decit aceea cu care sintem obişnuiţi în substanţe paramagnetice. Magneţi 
permanenţi cu totul obişnuiţi au cîmpuri în domeniul miimilor de tesla. 
O mărime mai caracteristică este valoarea limită a magnetizării, momentul 
magnetic pe unitate de volum, pe care îl primește materialul într-un cimp 
foarte puternic. Aceasta este numită magnetizarea de saturație. Putem 
afla magnetizarea de saturare a fierului din datele din tabelă ($ 10.1). 
Într-un cîmp cu un gradient de 17 tesla/metru, forța gradient a 1 gram 
de fier era 4 newton. Din ecuaţia 18, care leagă forţa asupra unui dipol 
de gradientul de cîmp, găsim 

P 4 newton 


m = ———— = 0,235 joule/tesla (pentru 1 gram). (58) 


Pentru a găsi momentul pe centimetru cub înmulțim prin densitatea 
fierului, 7,8 g/cm?. Magnetizarea M este astiel 


M = 0,235 x 7,8 = 1,83 joule/tesla-cm?. (59) 


Este (1/eoc?)M, şi nu M, pe care trebuie să îl comparăm cu inten- 
sitatea cîimpului în tesla. De exemplu, dacă aveam o bară foarte lungă de 
fier care ar fi avut această cantitate de magnetizare ca magnet permanent, 
cimpul H în interior ar fi foarte mic (imaginaţi-vă situaţia din figura 10.24, b 
întinsă axial) astfel înckt cimpul PB în fier ar fi aproximativ egal cu 
(1/soc2) M, sau circa 2,3 tesla. 

Este mai interesant de văzut la cît de multe momente de spin 
electronic corespunde această magnetizare. Împărțind M prin momentul 
electronului dat în figura 10.14, 0,93 . 102 joule/tesla, obţinem apro- 
ximativ 2 * 102% momente de spin pe centimetru cub. Acum 1 cm? de fier 
conține aproximativ 10? atomi. Magnetizarea limită pare să corespundă 
la aproximativ doi spini alineaţi per atom. Cum cei mai mulți dintre elec- 
tronii din atom sint grupaţi în perechi şi nu au nici un efect magnetic, 
aceasta indică că avem de-a face cu o aliniere practic totală a acelor citorva 
spini electronici din structura atomului care sint liberi să se orienteze în 
aceeași direcție. 

Un fapt foarte sugestiv despre feromagneţi este acesta: o substanță 
feromagnetică dată, de exemplu fier pur, pierde proprietăţile sale fero- 
magnetice în mod brusc dacă este încălzită la o anumită temperatură. 
Peste 770*C, fierul pur se comportă ca o substanță paramagnetică. Răcit 
sub 770*C, el își reia imediat proprietăţile sale feromagnetice. Această 
temperatură de tranziție, numită punct Curie după Pierre Curie care a 
fost unul dintre primii care a investigat-o, este diferită pentru substanţe 
diferite. Pentru nichel pur ea este 358C. 

Ce este această „comportare feromagnetică“ care distinge atit de net 
fierul sub 770*C de fierul peste 770*C, şi de cupru la orice temperatură? 
Este alinierea spontană într-o direcție a momentelor magnetice atomice, 
care implică alinierea axelor de spin a anumitor electroni din fiecare 
atom de fier. Prin spontană înțelegem că nici un cimp magnetic exterior 
nu este nevoie să fie implicat. Pe o regiune din fier destul de mare încît să 
conțină milioane de atomi, spinii și momentele magnetice ai aproape 
tuturor atomilor sint orientaţi în aceeaşi direcție. Sub punctul Curie — la 
temperatura camerei de exemplu, în cazul fierului — alinierea este aproape 
perfectă. Dacă aţi putea privi în interiorul unui cristal de fier metalic și 
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vedea momentele magnetice elementare ca 
vectori cu săgeți pe ele, ați putea vedea 
ceva ca în figura 10,25. 

Nu ne surprinde că o temperatură mai 
înaltă distruge această aranjare ordonată. 
Enbrpgia termică este inamicul ordinii, ca 
să spunem așa. Un cristal, un aranjament 
ordonat de atomi, trece într-un lichid, un 
aranjament mult mai puţin ordonat, la o 
temperatură bine definită, punctul de topire. 
Punctul de topire, ca şi punctul Curie, este 
diferit pentru substanţe diferite. Analogia 
merge mai adinc, dar implică idei pe care 
le lăsăm mai bine pentru studiul căldurii 
şi fizicii statistice în ultima parte a cursu- 
lui. Să ne oprim aici asupra stării ordonate. 
Două sau trei întrebări sînt evidente. 


Intrebarea I: Ce face ca spinii să se ali- 
nieze şi îi ţine alineaţi? 

Întrebarea II: Cum, dacă nu există 
nici un cimp exterior, pot alege spinii o 
direcţie şi nu alta? De ce nu sînt toate mo- 
mentele din figura 10.25 orientate în jos, 
sau spre dreapta, sau spre stinga? 


Întrebarea 111: Dacă momentele atomice 
sint alineate, de ce nu este fiecare bucată 
de fier la temperatura camerei un magnet 
puternic? 

Răspunsurile la aceste trei întrebări care 
ne vor ajuta să înţelegem cel puţin în general, 
comportarea materialelor feromagnetice cînd 
se aplică un cîmp exterior nici foarte pu- 
ternic nici foarte slab. Aceasta include o 
foarte bogată varietate de fenomene pe care 
încă nici nu le-am descris. 

Răspunsul 1: Dintr-un anumit motiv 
corelat cu mecanica cuantică a structurii 
atomului de fier, este energetic favorabil 
pentru spinii atomilor de fier adiacenţi să 
fie paraleli. Aceasta nu se datorează inte- 
racţiei lor magnetice. Este un efect mai pu- 
ternic decit acesta, şi mai mult, favorizează 
spini paraleli astfel țț sau astfel —- — (inte- 
racţiile de dipol nu se comportă astfel — 
vezi Prob. 9.26). Acum dacă atomul A 
(fig. 10.26) vrea să-şi aibă spinul în aceeași 
direcţie ca şi aceea a vecinilor săi, atomii 
B, C, D şi E, şi fiecare dintre aceia preferă 
să-şi aibă spinii în aceeași direcţie ca şi 
spinii vecinilor săi, incluzind atomul A, vă 
puteţi imediat imagina că dacă se dez- 
voltă cumva o majoritate locală va exista o 


Fig. 10.25. Caracterul ordonat al 
direcției și sensului spinului într-o 
mică regiune dintr-un cristal de fier. 
Fiecare săgeată reprezintă momentul 
magnetic al unui atom de fier. 


9 e. 
3 
e 9. e 


Fig. 10.26. Un atom A și vecinii săi 
cei mai apropiați într-o-rețea cris- 
talină (desigur, rețeaua este în rea- 
litate tridimensională). 
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Fig. 10.27. În fier direcţia preferenţială 
de magnetizare este de-a lungul unei 
axe cubice a cristalului. 


Fig. 10.28. Aranjare posibilă a dome- 
niilor magnetice într-un cristal uniform 
de fier. 
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tendinţă puternică de „a o face unanimă“ 
şi atunci întîmplarea se va răspindi. 


Răspunsul II: Accidentul determină 
întrucitva care dintre diversele direcţii 
echivalente în cristal este aleasă, dacă 
începem dintr-o stare dezordonată — ca, 
de exemplu, atunci cînd fierul este răcit 
prin punctul său Curie fără nici un cîmp 
exterior aplicat. Fierul pur constă din 
cristale cubice cu volum centrat. Fiecare 
atom are opt vecini cei mai apropiaţi. 
Simetria mediului din jur se impune 
asupra fiecărui aspect al atomului, in- 
cluzind cuplajul dintre spini. La fier axa 
cubică se întîmplă să fie axa de cea mai 
uşoară magnetizare. Adică, spinii preferă 
să fie orientați în aceeași direcţie, dar 
preferă aceasta încă mai bine dacă acea 
direcţie este una dintre cele șase direcţii 


A A A 

--X, AY, Laz (fig. 10.27). Aceasta este 
important deoarece înseamnă că spinii nu 
se vor roti ușor en masse dintr-una din 
direcţiile uşoare într-alta echivalentă la 
unghi drept. Pentru a face astfel, ei ar 
avea de trecut prin orientările mai puțin 
favorabile. Este tocmai acest obstacol 
care face magnețţii permanenţi posibili. 

Răspunsul III: O bucată aparent 
nemagnetizată de fier este în realitate 
compusă din multe domenii, în fiecare 
dintre ele spinii fiind aliniaţi într-un fel, 
dar într-o direcţie diferită de aceea a 
spinilor din domeniile vecine. În medie 
pe întreaga piesă de fier „nemagnetizat“, 
toate direcţiile sint egal reprezentate, 
astfel încît nu rezultă nici un cîmp mag- 
netic la scară largă. Domeniile magnetice 
apar chiar într-un monocristal. Dome- 
niile sînt în mod obișnuit microscopice 
în sensul de fiecare zi al cuvîntului. De 
fapt ele pot îi văzute sub un microscop 
de putere mică. Aceasta este încă enorm, 
desigur, la scară atomică, astfel că un 
domeniu magnetic include în mod tipic 
miliarde de momente magnetice elemen- 
tare. Figura 10.28 reprezintă o împărțire 
în domenii. Împărţirea provine din aceea 
că este de energie mai joasă decit un 
aranjament cu toţi spinii orientaţi într-o 
direcţie. Ultimul aranjament ar fi un 
magnet permanent cu un cîmp puternic 
întinzindu-se în spaţiul din jurul său. 


Energia înmagazinată în acest cîmp exterior 
este mai mare decit energia necesară pen- 


tru a face o mică fracțiune din spinii cris- e NI 


talului, anume aceia de la frontiera dome- 
niului, nealiniați cu vecinii lor imediaţi. 
Structura domeniului este astfel rezultatul 
unui proces de minimizare a energiei. 
Dacă înfăşurăm o bobină de sirmă în 
jurul unei bare de fier, putem aplica ma- 
terialului un cimp magnetic prin trecerea , 
unui curent prin fir. În acest cîmp, mo- 4] 
mentele orientate paralel cu cîmpul vor 
avea o energie mai joasă decit acelea orien- : 
tate antiparalel, sau într-o altă direcţie. Spre salvanornat eu 
Aceasta favorizează unele dintre domenii; 
acelea care se întimplă să aibă o direcţie 
de moment orientată favorabil* vor avea 
tendinţa să crească pe seama celorlalte, Fig. 10.29. Montaj pentru investi- 
dacă aceasta este posibil. Un domeniu crește  garea relaţiei între B și M, sau B 
ca un club, adică, mărindu-și numărul mem- îi H, într-un material feromagnetic,. 
brilor. Aceasta se întimplă la frontiere. Spinii 
aparținind unui domeniu nefavorizat dar 
situaţi lingă frontiera unui domeniu favo- 
rizat, schimbă simplu apartenenţa adoptind 
direcţia favorizată. Aceasta deplasează frontiera domeniului, care nu 
este decit suprafața limitatoare între două clase de spini. Aceasta se 
întîmplă destul de ușor în monocristale. Adică, un cimp aplicat foarte 
slab poate produce, prin deplasarea frontierelor, o creștere de domeniu 
foarte mare, şi deci o variaţie globală mare în magnetizare. Depinzind de 
structura granulară a materialului totuşi, deplasarea frontierelor domeniilor 
poate fi dificilă. 
Dacă cîmpul magnetic se întimplă să nu fie de-a lungul uneia dintre 
direcţiile „uşoare“ (în cazul unui cristal cubic, de exemplu) golirea dome- 
niilor nefavorizate încă lasă momentele neorientate exact paralel cu cîmpul. 
Poate fi nevoie acum de un cimp considerabil mai larg pentru a le aduce 
în linie cu direcţia cimpului pentru a crea în final, magnetizarea maximă 
posibilă. 
Să privim la consecinţele la scară mare ale acestui fapt, așa cum apar 
în comportarea magnetică a unei bucăţi de fier în diverse cîmpuri aplicate. 
Un aranjament experimental convenabil este un tor de fier, în jurul căruia 
înfășurăm două bobine (fig. 10.29). Aceasta dă un cîmp practic uniform 
în interiorul fierului, fără nici un fel de efecte de margine pentru a com- 
plica problemele. Măsurind tensiunea indusă într-una dintre bobine putem 
determina variațiile în fluxul O, și de aici B în interiorul fierului. Dacă 
ţinem seama de variațiile lui B, începind de la B = 0, ştim totdeauna care 
este B. Un curent prin cealaltă bobină stabilește cîmpul H, pe care îl luăm 
drept variabilă independentă. Dacă știm B şi H, putem totdeauna calcula M. 


circumferință 


* Avem tendinţa să folosim spini și momente aproape echivalent în această discuţie. 
Momentul este un aspect intrinsec al spinului şi dacă unul este alineat tot aşa este şi 
celălalt. Pentru a fi întru totul corecţi, vom reaminti cititorului că în cazul electronului 
vectorii moment magnetic și moment unghiular sînt orientaţi în direcţii opuse. 
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Fig. 10.30. Curba de magnetizare 
pentru fier de înaltă puritate. Curba 
întreruptă se obţine cînd H este 
micșorat de la o valoare pozitivă 
mare. 


5.000 Alnico V 


1,000 


B, in 10-4 tesla 
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HI /eoc2, 104 tesla 


Fig. 10.31. Alnico V este un aliaj de 
aluminiu, nichel și cobalt care este 
folosit pentru magnețţi,'permanenți. 
De comparat această porţiune a 
curbei sale de magnetizare cu por- 
țiunea corespunzătoare a caracte- 
risticii pentru un material magnetic 
„moale“, arătată în figura 10.30. 
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Este mai uzual de a reprezenta B, şi nu 
M, în funcţie de H. Ocurbă tipică B—H 
pentru fier este arătată în figura 10.30. 
Observaţi că scările pe abscisă și ordonată 
diferă enorm. Desigur B și H aici se referă 
la o medie peste tot inelul de fier;structura 
fină de domeniu nu apare explicit. 

Pornind cu fier „nemagnetizat“, B=0 
şi H = 0, creșterea lui H face pe B să 
crească manifest nelinesr, încet la început, 
apoi mai repede, apoi foarte încet, în final 
aplatizindu-se. Ceea ce devine în realitate 
constant la limite este nu B ci M. În acest 
grafic totuși, deoarece M = oc? B-— H, şi 
H < soc?B, diferenţa dintre M şi soc2B nu 
este semnificativă. 

Partea de jos a curbei B—H este 
guvernată de mișcarea frontierelor dome- 
niilor, adică prin creșterea domeniilor „co- 
rect orientate“ în dauna domeniilor „rău 
orientate“. În partea aplatizată a curbei, 
momentele atomice sînt aşezate de „forța 
brută“ în linie cu cîmpul. Fierul este aici un 
metal obișnuit policristalin, astfel încît doar 
o mică fracțiune a microcristalelor vor fi 
destul de norocoase pentru a avea o di- 
recţie „uşoară“ aliniată cu direcţia cîmpu- 
lui. 

Dacă descreştem acum încet curentul 
prin bobină, coborind astfel H, curba nu 
se repetă. În schimb, găsim comportarea 
dată în curba punctată din figura 10.31. 
Această ireversibilitate este numită histe- 
rezis. Este în mare parte datorată faptului 
că deplasările frontierelor de domeniu sint 
în parte ireversibile. Motivele nu sînt evi- 
dente din ceea ce am spus, dar sint bine 
înţelese de fizicienii care lucrează în 
feromagnetism . Ireversibilitatea este o 
dificultate, şi o cauză de pierdere de ener- 
gie în multe aplicaţii tehnice ale materia- 
lelor feromagnetice — de exemplu, în tran- 
sformatori de curent alternativ. Dar este 
indispensabilă pentru magnetizarea perma- 
nentă, şi pentru astfel de aplicaţii se caută 
mărirea ireversibilităţii. Figura 10.31 arată 
porţiunea corespunzătoare a curbei B—H 
pentru un aliaj de magnet permanent bun. 
Observaţi că H trebuie să devină în direcţia 
inversă înainte ca B să fie redus din nou 
la zero. Dacă bobina este simplu deconec- 
tată și îndepărtată, răminem cu B la 1,3 
tesla, ceea ce se numeşte remanenţă. Deoa- 


rece H este zero, aceasta este în esenţă chiar magnetizarea, cu excepţia 
factorului eoc2. Aliajul a dobindit o magnetizare permanentă, adică, una 
care se va menţine indefinit dacă este expus doar la cimpuri magnetice 
slabe. Toată informaţia care este înmagazinată pe benzi magnetice, de la 
muzică la programe de calculator, își datorează permanenţa acestui feno- 
men fizic. Elementele magnetice de calculator, memorii cu miez magnetic 
şi altele, implică aceeaşi fizică. 


O aplicaţie a unor idei din 
capitolul 7, 


Susceptibilitatea magnetică a 
aerului. 


Comparaţie între cimpul unui 
inel de curent și al unui dipol 
infinitesimal. 


Aplicaţie a formulei pentru 
cîmpul de dipol. 


Pămintul ca un dipol mag- 
netic, 


PROBLEME 


10.1. Estimaţi (în limita unui factor de doi sau trei) 
cantitatea de energie înmagazinată în cîmpul magnetic al 
solenoidului descris în $ 10.1. Exprimaţi estimarea dum- 
neavoastră în joule. Fiind dat că puterea staționară 
furnizată de generator este aproximativ 400 kilowatt, 
cît de mult timp i-a trebuit cîmpului să se instaleze, dacă 
tensiunea generatorului a fost conectată brusc? 


10.2. Presupunînd că susceptibilitatea paramagnetică 
de volum a unei substanţe date este proporţională cu 
numărul de molecule pe centimetru cub și invers pro- 
porțională cu temperatura absolută, din datele date în 
tabela din $ 10.1 calculaţi susceptibilitatea de volum a 
aerului la temperatură şi presiune normală. Aerul este 
aproximativ o cincime oxigen, de greutate moleculară 32, 
şi puteţi presupune că o moleculă de oxigen dintr-un gaz 
se comportă magnetic tot aşa ca în oxigen lichid. 


10.3. În capitolul 6 am calculat cîmpul într-un punct 
pe axa unui inel de curent de rază b (vezi ec. 6.41). Arătaţi 
că pentru z > b acesta se apropie de cîmpul unui dipol 
magnetic, şi aflaţi cît de departe pe axă trebuie mers 
pentru ca cimpul să devină în limita a un procent cîmpul 
pe care un dipol infinitesimal de același moment dipolar 
l-ar produce în acel punct. 


10.4. Un solenoid ca acela descris în $ 10.1 este situat 
la subsolul unui laborator de fizică. Un fizician la etajul 
de sus al clădirii, 20 de metri mai sus şi deplasat orizontal 
25 de metri, se plinge că acel cîmp îi perturbă măsurătorile. 
Presupuniînd că solenoidul operează în condiţiile descrise, 
şi tratindu-l drept un simplu dipol magnetic, calculaţi 
intensitatea cîimpului în regiunea fizicianului. Comentaţi, 
dacă vedeţi vreo bază pentru a o face, justeţea acelei 
plingeri. 


10.5. La Polul Nord cîmpul magnetic terestru este 
vertical şi are intensitatea 6,2 x 10-5 tesla. Cimpul 
terestru este aproximativ acela al unui dipol la suprafaţă 
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Momentul magnetic al unei 
sfere încărcate aflată în rotaţie. 


Investigarea susceptibilității 
magnetice. 


Momentul magnetic al fierului 
într-un cimp foarte puternic. 


Forța dintre două discuri 
magnetizate. 
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și în afară. Care este momentul dipolar şi cît de mare 
ar trebui să fie un curent care, curgind în jurul Ecuato- 
rului, ar crea un moment dipolar de intensitate egală 
acestuia? (Sursa reală a cîmpului terestru este probabil 
nu un curent lingă suprafaţă dar o distribuţie de curent 
în miez.) 


10.6. O sferă de rază R poartă sarcina Q care este dis- 
tribuită uniform pe suprafaţa sferei cu densitatea o — 
= Q/&xR2. Această pătură de sarcină se roteşte în jurul 
unei axe cu viteza unghiulară w, în radiani/sec. Aflaţi 
momentul ei magnetic. (împărţiţi sfera în bande înguste 
de sarcină rotitoare; găsiţi curentul cu care este echi- 
valentă fiecare bandă, și momentul ei dipolar și integrați 
peste toate benzile.) 

R. QR20/3 


10.7. Cifrele în tabela din $ 10.1 au fost obţinute nu 
prin efectuarea în realitate ale acelor experiențe cu un 
solenoid ca cel descris, dar căutind susceptibilităţile 
determinate experimental ale substanţelor şi calculind 
forța care ar acţiona în condiţiile descrise. Acum cînd 
știți cum este definită susceptibilitatea, și de ce factori 
depinde forţa, parcurgeţi procesul invers — adică, calcu- 
laţi susceptibilitatea, apoi căutaţi într-o tabelă, ca de 
exemplu cea din Handbook of Chemistry and Physics 
(publicată de Chemical Rubber Co.). Cind priviţi tabela 
de susceptibilități magnetice din acest Handbook, obser- 
vaţi uniformitatea în lunga tabelă de substanţe organice, 
și exploraţi tabela de substanţe anorganice pentru cazurile 
paramagnetice remarcabile, sau cazurile diamagnetice 
neobișnuite. 


10.8. Arătaţi că lucrul efectuat pentru a scoate o unitate 
de masă de material paramagnetic dintr-o regiune în care 
inducția cîmpului magnetic este B într-o regiune unde 
intensitatea cîmpului este neglijabil de mică, este 
—Dese?uB?, » fiină susceptibilitatea specițică. Apoi cal- 
culaţi exact cit de mult lucru, pe gram, ar fi necesar 
pentru a îndepărta oxigenul lichid din poziția menţionată 
în tabela din $ 10.1. (Desigur, aceasta se aplică doar 
dacă x este o constantă pe tot domeniul intensităților 
magnetice implicate). 


10.9. Deduceţi din datele tabelei din $ 10.1 (în con- 
diţiile specificate) mărimea momentului magnetic a 1 
gram de fier. Aproximativ la cit de mulţi spini electronici 
alineaţi per atom corespunde aceasta? (Greutatea atomică 
a fierului: 56.) 


10.10. Calculaţi momentul magnetic total m al discului 
magnetizat descris în figura 10.22. Cimpul la distanța 
r pe axa discului este aproximativ 2 m/&neoc?r? dacă r 
este destul de mare încît discul să poată fi considerat 


Proiectarea unui electromag- 
net: un „magnet de deflecţie“* 
pentru o experienţă cu par- 
ticule de energie înaltă. 


drept simplu dipol. Să considerăm acum două astfel de 
discuri A și B. A se află pe o masă de lemn, cu momentul 
său m orientat în sus. B este situat deasupra lui A cu 
momentul său orientat în jos, şi împiedicat să se miște 
lateral. Estimaţi în mare înălțimea la care B ar „pluti“ 
deasupra lui A. Folosiţi „aproximaţia de dipol“ tocmai 
descrisă. Aceasta va îi justificat dacă înălțimea de plutire 
estimată nu este prea mică. 


10.11. O bară cilindrică lungă de rază a are o magneti- 
zare uniformă M în direcţia axei. O crestătură trans- 
versală de grosime b &a este tăiată din porţiunea 
centrală a vergelei fără a perturba magnetizarea în rest. 
Discutaţi intensitatea cîmpului magnetic B la centrul 
acestui gol, şi într-un punct în interiorul barei la depăr- 
tare de gol. Folosiţi un argument de superpoziţie pentru a 
calcula diferența între intensităţile cîmpurilor în aceste 
două poziţii. 


10.12. Un tor de fier cu diametrul interior 10 cm, dia- 
metrul exterior 12 cm, are 20 de spire de sîrmă în jurul 
său. Folosiţi curba B—/ din figura 10.30 pentru a estima 
curentul necesar la producerea unui cîmp în fier de 1,2 tesla. 


10.13. Pentru detlecţia unui fascicul de particule de 
energie înaltă în anumite experienţe este necesar un 
cîmp magnetic de intensitate 1,6 tesla, menţinut pe o 
regiune dreptunghiulară lungă de 3 metri în direcţia 
fasciculului, 60 cm lată și 20 cm înaltă. Un magnet con- 
venabil ar putea fi proiectat după direcţiile indicate în 
părţile (a) şi (2) ale figurii. Luînd dimensiunile aşa cum 
sint date, determinaţi (1) numărul total de amperi-spiră 
necesari în eele două bobine pentru a produce un cimp 
de 16 kilogauss între poli; (II) puterea în kilowaţi care 
trebuie furnizată; (III) numărul de spire pe care trebuie 
să-l conţină fiecare bobină, și aria corespunzătoare a 
secţiunii transversale a firului, astfel încît cîmpul dorit 
să fie atins cînd bobinele sînt legate în serie la o sursă 
de putere continuă de 400 volt. Pentru a fi folosită în (1), 
o porţiune a curbei B—H pentru fierul magnetic Armco 
este arătată în partea (d) a figurii. Tot ce aveţi nevoie să 
determinaţi este integrala curbilinie a lui H în jurul unei 
curbe ca abcdea. Între poli, H = B. În fier, puteţi pre- 
supune că B are aceeaşi intensitate ca şi între poli. Liniile 
de cîmp vor arăta oarecum ca acelea desenate în partea 
(c) a figurii. Puteţi estima în mare lungimea curbei prin 
fier. Aceasta nu este foarte critic, deoarece veţi vedea că 
curba lungă bedea contribuie relativ puţin la integrala 
curbilinie, în comparaţie cu contribuţia curbei prin aer 
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27 — Electricitate şi magnetism vol. I1 


130 cm 


Figuri pentru problema 10.13 
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Aria secțiunii totale a bobine- 
lor = 2 500 cm3din care 1500 cm2 
reprezintă aria conductorilor de 
cupru (restul este izolația și apa 

de răcire) 


ab. (De fapt, nu este o aproximaţie rea, la intensităţi de 
cîmp mai slabe, a neglija cimpul H în fier.) Pentru (II) 
presupuneţi rezistivitatea cuprului p = 2,0 x 10% 
ohm-m, și fiecare bobină să conţină N spire. Veţi 
găsi că puterea necesară pentru un număr dat de amperi- 
spiră este independentă de N, adică, este aceeași pentru 
multe spire de sirmă subţire sau cîteva spire de sirmă 
groasă, presupunind că secţiunea transversală totală 


Figuri pentru problema 10.13 


B, în tesla 


16 


Li 


— 
= 
[3] 


H, în overstezi 
44) 


este fixată cum a fost precizat. De aceea proiectantul 
alege N şi secţiunea transversală a conductorului pentru 
a potrivi magnetul la puterea intenţionată pentru sursă. 
R. (1) 270 000 amperi-spire; 

(II) 82,5 kW; 

(III) 2 N = 1310 spire (655 pe bobină), 1,15 cm? secţiune 
transversală pentru conductor. 
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Alte probleme şi întrebări 


Capitolul 1 
Capitolul 2 
Capitolul 3 
Capitolul 4 
Capitolul 5 
Capitolul 6 
Capitolul 7 
Capitolul 8 
Capitolul 9 
Capitolul 10 


Capitolul 1 


Energia unui sistem de sarcini. 


Picături încărcate de lichid. 


Întrebare pentru discuţie. 
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ALTE PROBLEME 


1.23. Să considerăm configuraţiile de sarcină con- 
struite după cum urmează: Puneţi jo unitate de sarcină 
pozitivă în centrul unui cerc și puneţi N unităţi de sarcini 
negative, egal distanțate, pe cerc. Dacă sarcinile sînt 
instantaneu eliberate, se vor îndepărta sau vor converge? 
Răspundeţi la întrebare pentru N = 3,4 şi 5, prin calcu- 
larea energiei sistemului, şi arătaţi, cel puţin într-un caz, 
că obţineţi același răspuns prin calcularea forţei rezultante 
asupra uneia din sarcinile negative. 


1.24, O picătură de apă de rază R poartă o sarcină 
electrică Q distribuită pe suprafaţa sa. Să presupunem că 
împărțim picătura în ulte două picături mai mici de 
mărime egală și bine separate, împărțind sarcina în mod 
egal între ele. A mărit sau micșorat această energie poten- 
ţială electrică? Cît de mult? Să ţinem acum seama de 
energia asociată cu suprafața lichidului care este răs- 
punzătoare pentru „tensiunea superficială“ care dă 
picăturii forma sferică. Din cauza legăturilor intermolecu- 
lare, este nevoie de energie pentru a crea suprafaţă nouă, 
și la temperatură dată energia necesară per unitate de 
arie de suprafaţă creată este o constantă. Pentru apă este 
aproximativ 5 X 10-2 joule/m2. Să presupunem că avem 
de considerat împărţirea în două picături a uneia de rază 
40-2 cm. Cit de mare trehuie să fie sarcina purtată de 
picătură pentru ca variaţia în energie electrică să com- 
penseze energia de legătură moleculară? Pentru a aprecia 
dacă aceasta este o sarcină mare sau nu, găsiţi intensitatea 
cîmpului electric pe care l-ar produce, la suprafaţa pică- 
turii. (Un cîmp de 30000 volt/cm este un cîmp mare 
moderat care poate fi suportat în aer.) 


1.25. Gindiţi şi discutaţi despre „dilema sarcinii punc- 
tuale“, care ar putea fi pusă astfel: o sarcină punctuală 
ideală are o energie potenţială, sau o „energie proprie“ 
infinită. Totuși o neglijăm totdeauna cînd însumăm ener- 
gia unui sistem de sarcini punctuale. Orice energie care 
rămîne pentru totdeauna constantă poate fi neglijată, dar 
ce înseamnă, a spune că o cantitate infinită este constantă? 


Folosirea superpoziţiei. 


Fig. la problema 1.26 


Provocare. 


Forţa asupra unui strat com- 
pus de sarcină. 


O particulă elementară, lucrul cel mai apropiat de o 
sarcină punctuală pe care îl avem în natură, nu pare să 
arate nici un infinit incomod. Dar deoarece ea are mărime 
finită, ne-am putea aştepta ca cîmpurile electrice de la 
alte surse să aibă un oarecare efect asupra structurii sale. 
Aceasta ar însemna, totuși, că energia proprie electrică a 
concentrării de sarcină nu ar fi întru totul aceeaşi în 
împrejurări diferite. În ce circumstanţe credeţi că aceasta 
ar trebui să fie în realitate luată în considerare? 


1.26. Figura arată o pătură sferică de sarcină, de rază 
a și densitate superficială o, din care a fost îndepărtată o 
mică bucată circulară de rază b < a. Care este direcţia 
şi mărimea cîmpului în punctul de mijloc al aperturii? 
Există două moduri de a obţine răspunsul. Puteţi integra 
peste distribuţia de sarcină care rămîne pentru a însuma 
contribuţiile tuturor elementelor la cimpul în punctul în 
discuţie. Sau, amintindu-vă principiul superpoziţiei, puteţi 
gindi despre efectul punerii la loc a bucății îndepărtate, 
care este practic un mic disc. Observaţi legătura acestui 
rezultat cu discuţia noastră a forţei asupra unei sarcini 
superficiale — poate acesta este un al treilea mod în 
care ați putea ajunge la rezultat. 


1.27. Folosirea întrucitva asemănătoare a simetriei 
şi superpoziţiei vă va permite să stabiliţi următorul fapt 
curios. Un vas emisferic poartă pe suprafaţa sa o densi- 
tate de sarcină uniformă. Afirmăm că, în fiecare punct 
de pe suprafaţa imaginară care acoperă vasul ca o piele 
de tobă, cîmpul electric este perpendicular pe suprafaţă. 


1.28. Se învaţă mai mult inventind probleme care pot 
fi rezolvate folosind simetria și superpoziţia decit rezol- 
vindu-le. Încercaţi să imaginaţi una. 


1.29. Două straturi paralele plane de sarcină, de den- 
sitate oA şi op coulomb/m? respectiv, sînt separate printr-o 
distanţă s, stratul A aflindu-se la stinga stratului B, cînd 
privim situaţia dintr-o parte. Fie E, intensitatea cimpului 
electric la stînga stratului A, E, cimpul electric dintre 
straturi, și E, cîmpul la dreapta stratului B. Acest cimp 
nu este doar acela datorat numai straturilor, dar include 
efectul altor surse care pot fi prezente. Presupunem că 
celelalte surse sînt destul de departe pentru a da un cîmp 
uniform peste toată regiunea pe care o examinăm. Să 
presupunem acum că cele două straturi sînt legate mecanic 
într-un mod oarecare, astfel încit am putea măsura forţa 
totală asupra combinației. Arătaţi că această forță, per 
unitate de arie a combinației — adică, pentru 1 m? din 
fiecare strat — este dată de 


F = (04 + op) >) 


Acesta este un exemplu special de distribuţie neuniformă 
de sarcină printr-o „placă“. 


423 


Deducere generală a forței 
asupra unui strat de sarcină. 
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1.30. Rezultatul demonstrat în problema 1.29 şi for. 
mulat în $ 2.7 poate fi dovedit în mod cu totul general. 
Fie distribuţia de sarcină dintr-o placă plană dată de den- 
sitatea de sarcină de volum p(z) între z=0șiz=b, 
grosimea plăcii. Atunc. densitatea de sarcină superficială 
totală, privind aceastu drept un strat de sarcină, este 
dată de 


b 
s.= | plz) dz. 

0 
Dacă E este componenta cîmpului electric perpendiculară 
pe placă, forţa totală asupra plăcii (componenta z, de 
fapt; nu sintem interesaţi în celelalte componente) este 
dată de 


b 
Fax =|, PEx dz. 


Legind ep și E, şi aplicînd legea lui Gauss la un strat de 
grosime dz, arătaţi că 


1 
Fax = 3 co(E2 — E2) 


şi de aici că 


1 
Fa = 3 (Ex + Esx)o. 


E, este intensitatea cîmpului în z = 0, E2 cîmpulîn z=8. 


1.31. O distribuţie de sarcină statică în formă de ţigară 
este situată în originea coordonatelor. Dimensiunea lungă 
a „ţigarei“ se întinde de-a lungul axei z. Sarcina totală 
este g. Cimpul în punctul P de pe axa z în afara distri- 
buţiei de sarcină va fi numit E. Dacă gq ar fi fost concen- 
trată în origine, cimpul în P ar fi E'. Este E mai mare, 
egal, sau mai mic decit £'? 


1.32. Ştiţi că cimpul electric la distanţa r de la originea 
unei distribuții de sarcină sferică simetrică este aceeaşi ca 
şi cînd toată sarcina care se află în interiorul sferei de 
rază r ar fi fost concentrată în origine. 

(a) Depinde acest fapt de natura invers-pătratică a 
legii lui Coulomb sau numai de simetria sferică? Ar fi ea 
adevărată pentru o lege invers-cubică? 

(b) O distribuţie dată de sarcină simetric sferică de 
sarcină totală Q are tot Q-ul limitat la distanţa re, de la 
origine. Să presupunem că legea de forță dintre două 
sarcini ar fi fost invers cubică în loc de a fi legea normală 
invers pătratică. Cîimpul E în r (cu r > ro) este de com- 
parat cu cîmpul E” care ar îi în r presupunînd că toată 
sarcina Q ar fi concentrată în origine. Este E mai mare 
decît, egal cu, sau mai mic decît £'? Încercaţi să folosiţi 
argumente calitative mai degrabă decit o demonstraţie 
matematică. 


O altă lume diferită. 


Ezperienţă implicind cimpul 
unei linii de sarcină. 


Fig. la problema 1.34. 


1.33. Să ne imaginăm o lume în care există trei feluri 
de sarcină, în loc de două, cu sarcini de același fel care 
se atrag, sarcini contrare care se resping, într-o relaţie 
complet simetrică. Să numim tipurile de sarcină A, B 
şi C. Legea invers pătratică este urmată şi superpoziţia 
are loc întocmai ca în lumea noastră. Să presupunem că 
cele asemănătoare se resping exact de două ori mai puternic 
decît se atrag cele contrare. Adică, sarcini unitate egale 
de tipul A se resping una pe alta cu o forţă de 1 newton 
la 1 cm, în timp ce o sarcină unitate A și o sarcină uni- 


tate B se atrag una pe alta cu o forță - newton. Arătaţi 


că aceasta permite, în mod cu totul general, existenţa 
corpurilor neutre — adică a corpurilor care, deşi con- 
ţinînd elemente încărcate, nu suferă în ansamblu nici o 
forţă, şi nu produc nici o forţă, cînd sînt în apropierea 
unei sarcini de orice tip. Cum aţi putea detecta diferența 
dintre acea lume și a noastră? Ar putea noţiunea de cîmp 
electric să fie generalizată pentru a fi utilă în acea lume? 


1.34. Într-un microscop electronic un fascicul de elec- 
troni energetici, acceleraţi mai întîi printr-o diferenţă de 
potenţial de V, volţi trece de un fir subţire încărcat întins 
la unghi drept faţă de direcţia originală a fasciculului 
de electroni. Acest fir poartă o sarcină negativă, în mărime 
de A coulomb pe metru de lungime. Cimpul firului este 
relativ slab, astfel încît traiectoriile electronilor sînt puţin 
afectate. Cunoscînd aceasta puteţi găsi forţa asupra unui 
electron dat ca funcţie de timp, într-o primă aproximaţie, 
presupunind că acesta urmează traiectoria sa dreaptă la 
viteză constantă. Apoi folosiţi rezultatul pentru a calcula 
componenta impulsului transversal primit de electron, 
la trecere, şi de aici devierea unghiulară a pe care o suferă 
traiectoria. Veţi găsi rezultatul destul de remarcabil că 
deflecţia unghiulară este independentă de cit de departe 
de fir a trecut traiectoria electronului. Adică, cîmpul 
electric al firului are un efect asupra traiectoriilor electro- 
nilor ca acela al unei prisme slabe asupra razelor de 
lumină. De fapt, chiar un astfel de aranjament a fost 
folosit pentru a demonstra echivalentul electro-optic al 
unui fenomen de interferență faimos în optica clasică, 
experienţa de interferenţă cu biprisma Fresnel (Măllen- 
stedt şi Diiker, Zeitschrift fir Physik 145, 377 (1956)]. 


ria electronului 


Li 


ABE Fir încărcat (secţiune) 


ARr 
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Întrebare: Sistemul este mai 
general decit acela în pro- 
blema 2.10. 

Rezultat: Ilustrează un prin- 
cipiu general important asu- 
pra distribuţiei de sarcină. 


Altă privire la cimpul din 
Prob. 2.1. 


Ezerciţiu: Folosirea soluţiei 
unei probleme drept bază 
pentru aproximarea soluţiei 
alteia. 
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Capitolul 2 


2.18. Un cilindru circular gol, de rază și lungime b, 
cu capete deschise, are o sarcină totală Q distribuită uni- 
form pe suprafaţa sa. Care este diferența de potenţial 
între un punct de pe axă la un capăt și punctul median 
de pe axă? Arătaţi prin schiţarea cîtorva linii de cîmp 
cum credeţi că va arăta cîmpul acestui obiect. 


2.19. Avem două sfere metalice, de raze R, şi R, foarte 
departe una de alta, în comparaţie cu aceste raze. Fiind 
dată o cantitate totală de sarcină Q, pe care avem să o 
împărţim între sfere, cum ar trebui ea împărțită încît 
să facă energia potenţială a distribuţiei de sarcină rezul- 
tante cit mai mică posibil? Pentru a răspunde la aceasta, 
calculaţi mai întîi energia potenţială a sistemului pentru 
o împărţire arbitrară a sarcinii, g pe una și Q—gq pe alta. 
Apoi minimizaţi energia ca funcţie de g. Puteţi presupune 
că orice sarcină pusă pe una dintre aceste sfere se dis- 
tribuie uniform pe sferă, cealaltă sferă fiind destul de 
departe încît influenţa sa să poată fi neglijată. Cînd aţi 
găsit împărţirea optimă a sarcinii, arătaţi că în acea 
împărţire diferenţa de potenţial dintre sfere este zero. 
(Deci ele ar putea fi legate printr-un fir, și nu ar apărea 
nici o redistribuire. Acesta este un exemplu particular 
al unui principiu foarte- general pe care îl vom întilni în 
cap. 3: pe un conductor, sarcina se distribuie încît să 
minimizeze energia potenţială totală a sistemului.) 


2.20. Cimpul precizat în Prob. 2.1, anume Ex = 
= 6zy, Ey = 32 — 3y2, E. = 0, are o relaţie cu cîmpul 
din figura 2.2. Pentru a o găsi, scrieţi potenţialul e, dez- 
voltat în Prob. 2.1, în coordonate polare cilindrice r, 6, 
unde r=az2+g2 şi 0=—tg-1(y/z). Schiţaţi cîteva 
echipotenţiale şi citeva linii de cîmp. 


2.21. Să considerăm o regiune sferică care conţine o 
sarcină punctuală g în interiorul, dar nu în centrul ei. 
Este adevărat că potenţialul în centru este egal cu media 
potenţialului pe suprafaţa sferei? Contrazice aceasta 
afirmaţia despre funcţii armonice făcută în $ 2.13? 


2.22. Am găsit că potenţialul la centrul unui disc de 
rază a purtind densitatea de sarcină superficială uniformă 
o este oa/2ea. Știind aceasta, să presupunem că vrem să 
estimăm potenţialul la centrul unui pătrat uniform încărcat 
de latură 2, cu o precizie de un procent. Cum l-aţi putea 
estima fără a încerca să rezolvaţi problema potenţialului 
pentru pătrat? Puteţi fixa limite asupra erorii posibile 
din estimarea dumneavoastră? 


Răspunsul exact pentru pă- 
tratul -încărcat. 


Se arată că rot F este în 
realitate un vector. 


„Nu tot ce strălucește este aur“. 


2.28. Nu este greu de calculat exact potenţialul la 
centrul stratului pătratic de sarcină uniformă, discutat 
în problema 2.22. Un bun mod de a efectua integrarea 
este sugerat în figură. Mai întîi găsiţi contribuţia la poten- 
ţialul în C de la fișia îngustă de lărgime dz care se întinde 
delay = —zlay = z. După aceasta, este ușor de integrat 
după z de la 0 la b/2, șia obţine contribuţia acelui sfert 
de pătrat. Potenţialul zero este, desigur, la infinit. 


R: 9% = % (4 4+V/3). 
£9 


Fig. la problema 2.23 


2.24. Cum putem fi siguri că numărul definit drept 
lim Ti din ecuaţia 2.76 reprezintă într-adevăr o com- 
a;—0 a; 
ponentă a unui vector? Întrebarea poate fi pusă în ter- 

AA A 
meni concreţi astfel: luînd succesiv x, y și z drept direcţii 


pentru a, determinăm, pentru un anumit F și un anumit 
punct din spaţiu, trei numere. Acestea au fost date drept 
componentele unui vector. Fiind acum sceptici, le vom 
scrie acum în ghilimele, notindu-le „Ax“, „Ay“ și „Az“. 


A y 
Dacă alegem acum o altă direcţie n, și determinăm ra- 
portul limită al circulaţiei la arie pentru o suprafaţă 
astfel orientată, primim totdeauna un număr egal cu 


n . (3 A +3 Ay +5 42")? Dacă este așa, putem 
îndepărta semnele citării şi să spunem că procedeul 
nostru a produs într-adevăr un vector. Vedeţi dacă o 
puteţi dovedi considerind circulaţia în jurul fiecăreia 
din cele patru feţe ale unui mic tetraedru, ca acela arătat 
în figura 2.18. Ce se întimplă cu suma celor patru circu- 
laţii? Ce se întimplă cu suma vectorilor de arie? 


2.25. Divergenţa unei funcţii vectoriale F este un scalar, 
după cum știm. Să presupunem că încercăm să definim 
un vector, diferit de rotor, în acest mod: 


Ga s0F2 4 3 9, e 8Fa, 
02 0y 02 
Putem să spunem că această alcătuire este un vector, 


sau trebuie să-l numim mai degrabă un impostor? (Vedeţi 
cum se comportă cind rotiţi coordonata faţă de care sînt 
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luate componentele. Este suficient pentru a dezvălui 
esențialul de a considera o rotaţie de 90* în jurul axei z. 
Noile coordonate sînt atunci legate de cele vechi astfel: 


A AA A F 
X=y, y' = —x, Fz=Fy ete. 
O întrebare implicind rotorul 2.26. Un canal de irigare are laturi paralele drepte la 
unui cimp de vileze. depărtarea de 25. La suprafaţa apei din canal viteza apei 


este cea mai mare în mijlocul curentului, descrescînd la 
zero pe fiecare margine. Să presupunem că curgerea se 
întîmplă să fie astfel încît viteza de suprafaţă este dată 
aproximativ de 


unde y este distanţa de la centru, şi v este peste tot 
orientat în sensul de curgere al canalului. (Într-un canul 
real curgerea ar putea fi cu totul diferită de aceasta.) O 
aşchie de lemn plutind pe apă la jumătatea drumului 
dintre centru și o margine este observată că se rotește 
în timp ce se deplasează în jos. Explicaţi aceasta. Cum 
este aceasta corelat cu problema 2.16 (a)? Cit de mult în 
jos se va deplasa aşchia în timp ce se rotește cu 360%? 


Unghiul solid 9 Fig. la problema 2.27 


Aria = (—r)Qr? 
VvV=r (27) 


Flux exterior = —0r2(9%)) 


Aria = îQ(r+Ar)?= îQ(r2+ 2rAr) 
dv _ a[[.dvy (dv 
= (0 = (0) (tar) 


2 
Flux exterior = 2(r2+ ara] (45), + (37% )ar] 


2 2 
Flux exterior net = a(zrar Se +r Ar37) 
dr 
Volum = 9r?Ar 
lim flux aaa dv 


Ar-0 volum 7 Pita Y = V(vv(n)=v: v(r) 
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Caz special: Y? in coordo- 
nate sferice. 


Potenţialul și cimpul de forţe 
Yukawa. 


2.27. Această problemă vă va introduce în operatorul 
Laplace așa cum apare în coordonate sferice în cazul 
special al funcţiilor cu simetrie sferică. Fie V o funcţie 
doar de r:V =:V(r). Atunci care este div (grad V), 
sau V -(yV), pe care am numit-o Y2V? S-a explicat în 


$ 2.3 că în acest caz VV este simplu Ta V/dr, astfel încît 
avem de considerat tocmai divergența acestei funcţii 
vectoriale. Punctele principale ale deducerii lui Y *(YV) 
sint schiţate în figură. 

(a) Studiaţi această deducere pină cînd înţelegeţi paşii 
şi puteţi efectua argumentarea de care ar putea fi nevoie 
dacă aţi explica-o altcuiva. Observaţi unde au fost negli- 
jaţi termeni de ordinul doi în Vr. 

(b) Arătaţi că rezultatul se poate scrie 


7 e N-a E 7 
Ve = Yr))- 


(c) Dacă tot ce știm despre un anumit Vi(r) este că 
V2V(r) = 0, ce putem spune despre V? 

(d) Arătaţi că potenţialul „Yukawa“, V(r) = (1/r)e-7, 
unde ) este o constantă, satisface ecuaţia Y2V — XV =0. 


2.28. O particulă este atrasă spre un punct fix printr-o 
forţă care este totdeauna radială, cu o mărime care este 


funcţie doar de r, distanţa radială: F = tft). Convin- 
geţi-vă că într-un astfel de cîmp integrala curbilinie în 
jurul oricărei curbe închise se anulează, implicind YI x 
x F = 0. Atunci trebuie să fie posibil a reprezenta F 
ca gradientul unei funcţii de potenţial V(r). (Aceasta ne 
reamintește faptul că cîmpul electrostatic poate fi dedus 
dintr-un potenţial nu se datorează proprietăţii invers 
pătratice a cîmpului unei sarcini elementare, dar numai 
faptului că cîmpul unui element de sarcină este un cîmp 
central şi superpoziţia are loc.) Potenţialul Yukawa 
menţionat în Problema 2.27 este asociat cu un tip parti- 
cular de cîmp neinvers pătratic, unul care este important 
în fizica nucleară şi în fizica particulelor elementare. Care 
este forța asociată cu potenţialul Yukawa scris în forma 
V = Ce-X/r, unde C şi A sînt constante? Făcind 4A—0 
obţinem din nou potenţialul familiar 1/r al cîmpului 
electrostatic. Arătaţi că dacă 1 > 0, forţa la orice distanţă 
pentru un C dat este mai mică decît dacă A = 0. Cantitatea 
1/A are dimensiunile de lungime, şi este adesea numită 
„raza de acţiune“ a forţei. Ce ar trebui să ia locul ecuaţiei 
lui Poisson pentru surse care produc astfel de cimpuri? 


2.29. Raționamentul prin care am arătat că un cîmp 
electrostatic nu poate menţine o particulă încărcată în 
echilibru stabil depinde în esență de natura invers-pătra- 
tică a forţei Coulomb. Presupuneţi că forța dintre sarcini 
variază ca r-4»5 și încercaţi să imaginaţi un aranjament 
de sarcini care va menţine o sarcină pozitivă în echilibru 
stabil. Idem pentru forţa — r-2. 
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Energia înmagazinată în 


cimpul a două sarcini con- 
centrate egale. 


O observaţie generală despre 
forţele electrostatice. 
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2.30. Să considerăm cîmpul electric a doi protoni la 
distanţa b unul de altul. După ecuaţia 2.36 (pe care am 
enunţat-o dar nu am demonstrat-o) energia potenţială 
a sistemului ar trebui să fie dată de 


II ce E do = zeef (e, + Bă = 


i zeef ete + cop ei da refe - E, dv 


unde E, este intensitatea cimpului uneia dintre particule 
şi E, pentru cealaltă. Prima dintre cele trei integrale din 
dreapta ar putea fi numită „energie proprie electrică“ a 
unui proton; o proprietate intrinsecă a particulei, care 
depinde de mărimea și structura protonului. Am neglijat 
totdeauna o astfel de energie în calculul energiei potenţiale 
a unui sistem de sarcini, prin presupunerea că ea este 
constantă; același lucru se petrece pentru cea de-a doua 
integrală. A treia integrală implică distanţa dintre sarcini. 
Dezvoltaţi cea de-a treia integrală în nişte coordonate 
convenabile, şi arătaţi, fără a o evalua de fapt, că trebuie 
să se poată exprima ca Ce?/4rxeb, unde C este o constantă 
pur numerică, valoarea unei integrale definite care implică 
doar mărimi adimensionale. Dacă ecuaţia 2.36 este corectă 
ce valoare trebuie să aibă C? Știm că ecuaţia 2.36 este 
corectă într-un caz special, acela al sarcinii superficiale 
sferice pe care l-am lucrat în detaliu. Vedeţi dacă puteţi 
transforma aceasta într-o dovadă a corectitudinii ecuaţia 
2.36 printr-un raţionament care foloseşte superpoziţia. 
Dacă este așa, veţi fi stabilit incidental valoarea integralei 
dumneavoastră definite. (Dacă vă stimulează rezolvarea 
unei integrale definite, aţi putea încerca să o evaluaţi pe 
aceasta, sau să o reduceţi la una pe care o puteţi găsi 
într-o tabelă de integrale definite. Nu este una ușoară.) 


Capitolul 3 


3.18. (a) Arătaţi că pătratul unei diferenţe de potenţial 
4neo(Pa — ?,)2 are aceleaşi dimensiuni ca o forță. Aceasta 
ne spune că forțele electrostatice dintre corpuri vor fi 
în mare parte determinate, ca ordin de mărime, de diteren- 
ele de potenţial implicate. Care este ordinul de mărime 
al torţei la care vă aşteptaţi cu o diferenţă de potenţial 
de 1 volt între două obiecte diferite? (b) Diferenţele de 
potenţial practic realizabile sint destul de sever limitate, 
din motive care nu au nimic de-a face cu structura mate- 
riei. Cea mai înaltă diferență de potenţial obţinută de 
om este aproximativ 107 volţi, obţinută printr-un gene- 
rator electrostatic Van de Graaff operind la presiune 
înaltă. (Acceleratorii de giga-electronvolt nu implică 


Un condensator cilindric. 


Posibilitatea unui salt de 
potenţial la suprafaţa unui 
conductor. (De fapt, ceva ase- 
mănător există la suprafața 
unui conductor; este ceea ce 
reține electronii de conducţie 
să se împrăștie! ). 


diferenţe de potenţial de acea mărime.) Cite kilograme- 
forţă sînt de așteptat să fie asociate cu un megavolt 
pătratic? Aceste consideraţii vă pot sugera de ce motoarele 
electrostatice nu și-au găsit multe aplicaţii. 


3.19. Imaginaţi-vă planul zy, planul zz și planul yz 
făcute din metal şi sudate împreună la intersecţii. O 
sarcină punctuală Q este situată la distanţa d de la fiecare 
dintre plane. Descrieţi printr-o schiță configuraţia „sar- 
cinilor imagine“ de care aveţi nevoie pentru a satisface 
condiţiile la limită. Care este direcţia şi mărimea forţei 
care acționează asupra sarcinii Q? 


3.20. (a) Găsiţi capacitatea unui condensator care 
constă din doi cilindri coaxiali, de raze a şi b, și lungime 
L. Presupuneţi L>b—a, astfel încît corecţiile de 
capăt pot fi neglijate. Verificaţi rezultatul arătînd că 
dacă spaţiul dintre cilindri, b — a, este foarte mic în 
comparaţie cu raza, formula dumneavoastră se reduce 
la aceea care ar putea fi obţinută prin folosirea formulei 
pentru condensatorul plan-paralel. 

(b) Un cilindru de 5,0 cm diametru exterior atirnă, 
cu axa sa verticală, de unul din braţele unei balanţe. 
Porțiunea de jos a cilindrului suspendat este înconjurată 
de un cilindru staționar, coaxial, cu diametrul interior 
7,5 cm. Calculaţi mărimea forţei care tinde să atragă 
cilindrul suspendat în jos cînd diferenţa de potenţial 
dintre cei doi cilindri este 5.kV. 


3.21. În $ 3.3 am trecut destul de uşor peste problema 
valorii absolute a potenţialului în interiorul materiei 
conductoare. A fost suficient pentru raționamentul nostru 
să nu existe nici un cîmp în interiorul materialului, adică, 
potenţialul să fie constant. În realitate poate exista un 
salt de potenţial la interfaţa dintre doi conductori în 
vid, cum se indică în figură. Arătaţi că un astfel de salt 
Ag, dacă este acelaşi peste toată suprafaţa-frontieră, nu 
modifică concluzia noastră că dacă nu există nici un 
cîmp electric în interiorul mediului conductor, nu poate 
apare nici o componentă tangenţială a lui E imediat în 
afară în vid. Puteţi folosi faptul că integrala curbilinie a 
lui E în jurul oricărei curbe închise. 


Fig. la problema 3.21. 
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Un mod de a analiza sistemul 
unei sfere conductoare şi unei 
sarcini punctuale. 


Cilindri circulari paraleli; o 
clasă de probleme elecirosta- 
tice bidimensionale care pot 
fi imediat rezolvate. 
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8.22. Această problemă este o ilustrare a metodei de 
„potrivire a frontierelor la soluţie“ pe care am explicat-o 
în discuţia noastră a sarcinii punctuale în faţa planului. 
De fapt rezultatul pe care urmează să-l dezvoltăm este 
poate cea mai cunoscută realizare a acestei tehnici destul 
de limitate. 

(a) Să considerăm două sarcini punctuale de semn 
opus și mărimi neegale. Să presupunem că cea de mărime 
mai mare este pozitivă şi să o situăm în originea coordo- 
natelor. Situaţi cealaltă sarcină pe axa z la z =. Mai 
întîi, determinaţi două puncte pe axa z unde potenţialul 
e este zero, nesocotind punctele z = +oo şi z= —oo. 
Acum să considerăm o sferă cu centrul pe axa z care trece 
prin aceste două puncte. Dovediţi că potenţialul este de 
asemenea zero pe toate punctele acestei suprafeţe sferice. 
Există și alte suprafeţe echipotenţiale sferice? Cărei 
probleme, implicînd o sarcină punctuală și o sferă con- 
ductoare, i-am găsit soluţia? 

(b) Nu sîntem încă gata să tratăm orice problemă cu o 
sarcină punctuală și o sferă conductoare, deoarece mărimea 
sarcinii punctuale, mărimea sarcinii pe sferă şi raportul 
razei sferei la distanța pînă la sarcina punctuală ar putea 
să nu fie compatibil cu cîmpul așa cum îl avem pînă acum. 
De exemplu, cum aţi obţine cîmpul unei sarcini punctuale 
q la o oarecare distanţă de la o sferă care poartă sarcina 
totală zero? Acesta se poate obţine printr-un pas adiţional 
simplu, dacă vă veţi gîndi folosind superpoziţia. Încercaţi 
toate acestea pe un exemplu particular: O sarcină punc- 
tuală de 3,3 - 10-83 Coulombi este situată la 20 cm de la 
centrul unei sfere metalice de rază 10 cm şi sfera este 
neîncărcată, adică, sarcina sa totală este zero. Care este 
intensitatea cîimpului electric la suprafaţa sferei în punctul 
cel mai apropiat de sarcina punctuală şi în punctul dia- 
metral opus? Dacă obţineţi răspunsurile corecte, şi înţe- 
legeţi cum le-aţi obţinut, puteţi considera că stăpiniţi 
metoda numită „inversiunea în sferă“. 


R. 75 volţi/em; 11,6 volţi/em 


3.23. O prâblemă cu valori la limită bidimensională 
este aceea a doi cilindri conductori circulari paraleli, ca 
de exemplu două ţevi metalice, de lungime infinită, şi 
la potenţiale diferite. Aceste probleme bidimensionale 
se întîmplă să fie mult mai ușor de tratat matematic 
decît problemele tridimensionale. De fapt, cheia la toate 
problemele de tipul „două ţevi“ este dată de cimpul în 
jurul a două sarcini lineare paralele de densitate egală 
şi opusă. Toate suprafeţele echipotenţiale în acest cîmp 
sînt cilindrii circulari! Şi toate liniile de cîmp sînt de 
asemenea circulare. Vedeţi dacă o puteţi dovedi. Este 
cel mai ușor de lucrat cu potenţialul, dar trebuie să 
observați că nu se poate lua potenţialul zero la infinit în 


sisteme bidimensionale. Fie potenţialul zero pe linia la 
mijlocul dintre cele două sarcini liniare, adică în origine 
în diagrama de secţiune transversală. Potenţialul în orice 
punct este suma potenţialelor calculate pentru fiecare 
sarcină lineară separat. Aceasta vă va conduce repede la 
descoperirea că potenţialul este simplu proporţional cu 
In (ra/r) și este în consecință constant pe o curbă des- 
crisă de un punct ale cărui distanţe de la două puncte 
sint în raport constant. Faceţi o schiță arătind citeva 
din echipotenţiale. 


Y 
Densitate liniară Densitate liniară 
de sarcină-A de sarcină A 
Fig. la problema 3.23. 
Studiu al cimpului de quadru- 8.24. Cimpul electric arătat în figura 2.2 are aplicaţii 
pol. practice importante la focalizarea fasciculelor de particule 


încărcate. El este numit un cîmp de quadrupol. Care este 
ecuaţia pentru o suprafaţă echipotenţială și cum arată 
ea? Descrieţi cum aţi putea produce o bună aproximaţie 
la acest cîmp într-o regiune limitată, desigur — folo- 
sind conductori la diferite potenţiale. 


Fig. la problema 3.25 


Exemplu : coeficienţi de capa- 8.25. Figura arată în secţiune transversală o cutie 
citate, plană metalică în care se află două plăci plane, 1 și 2, 
fiecare de arie A. Diferitele distanţe care separă plăcile 
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23 — Electricitate şi magnetism vol. II 


Coeficienţi de capacitate: pro- 
prietăţi generale. 


O demonstraţie că Cua este 
egal cu Ca, bazată pe con- 
servarea energiei. 


Media unei funcţii armonice 
pe șase puncie situate simetric. 
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una de alta și de feţele de sus și de jos ale cutiei, notate 
r, s şi t în figură, sînt presupuse mici în comparaţie cu 
lăţimea şi lungimea plăcilor, astfel încît neglijarea cimpu- 
rilor de margine la estimarea sarcinilor pe plăci va fi o 
aproximaţie bună. În această aproximaţie, calculaţi 
coeficienţii de capacitate C,,, Caa şi Casa. Aţi putea să 
calculaţi direct și Ca, pentru a vedea că iese egal cu 
Ca cum se afirmă prin teorema generală discutată în 
problema 3.27. 


8.26. Este posibil a avea conductori aranjaţi sau mode- 
laţi astfel încît unul sau mai mulți coeficienți de capa- 
citate „mutuală“ Cjy, să fie pozitivi? Aceasta ar însemna 
că un potenţial pozitiv pe conductorul j, cu toţi ceilalţi 
conductori, inclusiv conductorul k puși la pămînt, dez- 
voltă o sarcină pozitivă netă pe conductorul k. Vedeţi 
dacă puteţi obţine fie (a) un aranjament care ar urma 
să se comporte în acest mod, sau (b) un argument con- 
vingător că aceasta nu este posibil. Este posibil ca unul 
dintre coeficienţii de „auto“-capacitate C;; să fie negativ? 


3.27. Iată citeva sugestii care ar trebui să vă îngăduie 
să construiți o demonstraţie că Ca trebuie să fie tot- 
deauna egal cu Cs. Știm că atunci cînd un element de 
sarcină dQ este transferat de la potenţialul zero la un 
conductor la potenţialul q, o oarecare sursă] exterioară 
are de furnizat o cantitate de energie pdQ. Să considerăm 
un sistem de doi conductori în care cei doi conductori 
au fost încărcaţi astfel încît potenţialele lor sînt 9? şi 
92, (f pentru „final“). Această condiţie ar putea fi atinsă, 
pornind dintr-o stare cu toate sarcinile şi potenţialele 
zero, în multe moduri diferite. Două căi posibile sînt 
de interes particular: 

(a) 'Ţineţi 9, la zero în timp ce €, se crește treptat 
de la zero la 9; apoi creșteţi 9, de la zero la Pap ţinînd 
9, la 9. 

(b) Etectuaţi un progam asemănător în care rolurile 
lui 1 şi 2 sînt schimbate, adică, creșteţi $, de la zero 
la Pa; mai întîi, și așa mai departe. 

Calculaţi lucrul total efectuat de sursele exterioare, 
pentru fiecare dintre programele de încărcare. Apoi 
completaţi raţionamentul. 


8.28. Fie g(z,y,z) orice funcţie care poate fi dez- 
voltată în serie de puteri în jurul punctului (2, Yo; 20). 
Scrieţi o dezvoltare în serie Taylor pentru valoarea lui 
ge în fiecare din cele șase puncte (za + 3, yo, 20), (to —ă, 
Yo» zo), (zo, Yo za 3, 20), (o, A ba 3, zo), (20 Yo» 20 ta 3), 
(20, Yo 20 — 8) care înconjoară în mod simetric punctul 
(o; Yo 20) la distanţa 3. Arătaţi că dacă e satisface ecua- 
ţia lui Laplace, media acestor șase valori este egală cu 
q(2o, Yo Ze) pînă la termeni de ordinul trei în 3. 


Exemplu : Metoda de relazare 8.29. Iată cum se poate rezolva ecuaţia lui Laplace 
pentru  aprozimarea unei aproximativ, pentru condiţii la limită date, folosind 
soluții a ecuaţiei lui Laplace. nimic altceva decit aritmetică. Metoda este metoda de 
relazare menţionată în $ 3.8, şi se bazează pe rezultatul 
problemei 3.28. Pentru simplitate luăm un exemplu bidi- 
mensional. În figură se află două frontiere echipotenţiale 
pătrate, una în interiorul celeilalte. Aceasta ar putea îi o 
secţiune transversală printr-un condensator alcătuit din 
două conducte metalice pătrate de mărimi diferite. Pro- 
blema este de a găsi potenţialul pe o reţea de puncte 
ceea ce va fio bună aproximaţie pentru funcţia de 
potenţial adevărată, e(z, y), în aceste puncte. Alegem o 
reţea cu puţine puncte pentru a menţine operaţiile în 


AS e Punct de graniţă o=0 
o Punct interior 


Se înlocuiește valoarea într-un 
punct interior cu i x suma 
pentru cele patru puncte vecine 
o (100 +a + d + e); se 
menţine a'=a, b'=b,c=c 
şi f'=—f valorile de pornire 
sugerate;a = 60, b = 30, c= 50, 
d=25, e= 40, î= 20, g= 10 
Fig. la problema 3.29 
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Soluţia pe calculator a ecua- 
ției lui Laplace. 


Fig. la problema 3.30 


limite acceptabile. Să atribuim, în mod arbitrar, poten- 
ţialul 100 frontierei interioare și 0 celei exterioare. Toate 
punctele de pe aceste frontiere rămîn la aceste valori. 
În principiu, putem începe cu orice valori pe punctele 
interioare ; facem economie de timp totuși printr-o alegere 
inteligentă. O mulţime de valori iniţiale este sugerată în 
figură. Poate puteţi alege altele mai bune. Desigur vă veţi 
folosi de simetrie ; avem de calculat doar 7 valori interi- 
oare. Acum parcurgeţi pur și simplu reţeaua într-o manieră 
sistematică înlocuind fiecare valoare în punctele interi- 
oare prin media celor patru vecini. Opriţi-vă cînd obo- 
siți, sau cînd toate schimbările rezultate într-o:parcurgere 
a reţelei sint satisfăcător de mici. Un moment potrivit 
de oprire ar putea fi cînd nu mai apare nici o schimbare 
mai mare de 1 unitate la o trecere. „Relaxarea“, adică, 
variaţia în distribuţia valorilor de la o trecere la urmă- 
toarea, este strins legată de fenomenul difuziei. Dacă 
începeţi cu o valoare. mult prea mare într-un punct, ea 
se va „împrăștia“ la vecinii săi cei mai apropiaţi, de 
acolo la următorii cei mai apropiaţi, pînă cînd umflătura 
este atît de bine netezită cît o permit constringerile pe 
frontieră. 


8.30. După ce aţi obţinut propria dumneavoastră 
soluţie, puteţi fi interesat în a o compara cu.o soluţie a 
aceleiaşi probleme pe un grilaj cu o distanţare de două 


e=0 


Întrebări pentru discuţie: 
Semnificaţia fizică a metodei 
de relazare. 


Fig. la problema 3.31 


ori mai mică, obţinut pe calculator (vezi figura). Calcula- 
torul a fost programat să se oprească atunci cînd o nouă 
trecere nu schimba nici o valoare prin mai mult de 0,1. 
Calculatorul a făcut 41 de treceri peste reţea și a avut 
nevoie de 3 secunde pentru tot calculul. Puneţi o bucată 
de hirtie de copiat peste figură și localizaţi una sau două 
curbe echipotenţiale, folosind interpolarea liniară între 
puncte. Cum aţi putea afla, din datele figurii, capacitatea 
pe unitate de lungime a unui condensator cu această 
secţiune transversală? 


3.31. Modul în care variază potenţialul în spaţiul dintre 
doi cilindri încărcaţi are un analog exact într-un fenomen 
fizic diferit, forma luată de o membrană elastică. Ima- 
ginaţi-vă reţeaua de puncte ilustrată în Problema 3.29, 
incluzind punctele de pe frontieră, ca fiind conectate 
prin benzi de cauciuc toate întinse la aceeași tensiune. 
Acum imaginați frontiera interioară ridicată, ca în ilustra- 


Peliculă de săpun 
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Ezemplu: Metoda  variaţio- 
nală pentru aproximarea so- 
luţiei ecuaţiei lui Laplace cu 
valori pe frontieră date. 
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ție pentru această problemă, la o înălțime reprezentind 
diferenţa de potenţial $,. Presupunind că toate pantele 
sint destul de mici pentru ca unghiurile = tangentele 
etc., înălțimea de echilibru a fiecărui punct de legătură, 
sau nod, va fi tocmai media înălțimilor celor patru vecini. 
De ce? 

Dacă aveţi o membrană elastică continuă în locul unei 
plase, înălţimea suprafeţei urmează ecuaţia lui Laplace 
iar ridicarea cadrului interior face suprafaţa să ia forma 
ilustrată în partea (b). Aceasta este exact soluţia pentru 
potenţialul electrostatic între doi cilindrii pătraţi, şi este 
de asemenea forma unei pelicule de săpun între două 
cadre pătratice, schiţată în partea (c). Imaginea peliculei 
de săpun sau reţeaua benzilor de cauciuc este citeodată 
de ajutor pentru a anticipa natura soluţiei unei probleme 
cu condiţii la limită dintr-un alt domeniu al fizicii. În 
felul acesta am obţinut valorile de pornire sugerate pentru 
calculul de relaxare. Compararea părţilor (P) şi (a) ale 
figurii arată de ce nu ne putem aștepta ca o soluţie pe o 
reţea să ne dea toate detaliile. Căderea abruptă a poten- 
ţialului în imediata vecinătate a colţului interior — unde 
de fapt cimpul electric devine infinit — nu poate fi pusă 
în evidenţă. 


Cu principiul variaţional în minte, ne dăm seama că 
sistemele elastice, membrane sau benzi, s-au așezat încit 
să minimizeze energia elastică. În cazul membranei sau 
peliculei de săpun, aceasta înseamnă că aria membranei 
este minimă. Forma este simplu, aceea a suprafeţei de 
arie minimă care uneşte frontierele date. 

Care este mărimea echivalentă, în sistemul electrostatic, 
a forţei totale orientate în jos asupra cadrului interior, în 
sistemul elastic? 


Giîndiţi despre înţelesul calculelor noastre de relaxare 
în termeni mecanici. Imaginaţi-vă că în fiecare din punc- 
tele reţelei sînt ridicaţi stilpi, iar fiecare nod al plasei 
este legat de stilpul său la o înălțime arbitrară, la început. 
Ce proces se efectuează în calculul de relaxare? 


3.82. Cilindrii pătraţi din problema 3.29 constituie o 
temă bună pentru metoda variațională. Să presupunem 
că vrem să estimăm capacitatea pe unitate de lungime a 
unui astfel de condensator. Aceasta este echivalent cu 
estimarea energiei înmagazinate, pe unitate de lungime, 
pentru o diferenţă de potenţial dată, deoarece 


1 2 1 
U = 24 Chi = ze) Iv el? dv. 
Problema este de a evalua această integrală cu funcţia 
de potenţial adevărată g, pe care nu o cunoaștem, înlo- 
cuită printr-o funcţie de încercare v(z, y). p trebuie să 


îndeplinească condiţiile de frontieră impuse ; adică, trebuie 


Fig. la problema 3.32 


să se reducă la $, pe pătratul mic şi la 0 pe pătratul mare. 
În rest sintem liberi să o alegem cum dorim. Strategia 
este de a alege o funcţie pentru care integrarea se poate 
efectua şi una care se comportă calitativ ca soluţie reală. 
Drept prin pas sugerăm o simplă funcţie liniară în fiecare 


din cele patru părţi în care diagonalele împart spaţiul 
interior. Referindu-ne la figură, cu 2a latura pătratului 
interior și 2b latura pătratului exterior, luaţi 


b-—z 


Y = Pe 


b—a 


în spaţiul din dreapta etc. Graficul lui este un trunchi 
de piramidă. Acum deși V2y = 0 aproape peste tot, y 
nu satisface ecuaţia lui Laplace. De ce nu? Calculaţi 
integrala lui U şi obţineţi în acest fel o estimare a capaci- 
tăţii. Va fi capacitatea adevărată mai mică sau mai mare 
decît estimarea dumneavoastră? Vă aşteptaţi ca esti- 
marea să fie mai aproape de adevăr pentru ab sau 
pentru (b — a) & 8? Dacă ar fi nevoie de o aproximaţie 
mai bună, aţi putea sugera o funcţie de încercare îmbună- 
tăţită care să fie încă manipulabilă? 
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Întrebare pentru discuţie, 


Introducere a mobilităţii ionice. 


Întrebare pentru discuţie. 
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Capitolul 4 


4.20. Dacă situaţia este asttel încît legea lui Ohm nu 
se mai aplică din motivul discutat în $ 4.5, v-aţi aștepta 
ca o creștere de 10 procente în cîmpul electric să producă 
o creștere mai mică, sau mai mare decit o creștere de 
10 procente în densitatea de curent? 


4.21. Contribuţia unui ion la conductibilitatea electrică 
poate fi exprimată printr-o mărime numită mobilitatea 
ionului. După definiţie, are dimensiunile de viteză împăr- 
ţită prin intensitatea de cîmp electric. Ea este viteza 
medie pe care o dobindeşte un astfel de ion cînd este sub 
acțiunea unui cîmp de intensitate unitate. Cu notaţiile 
folosite în $ 4.4 mobilitatea, pe care o vom nota u, ar fi 
dată de E = u/E. Cum v-aţi aștepta să depindă mobili- 
tatea unui ion pozitiv într-un gaz de densitatea gazului 
la temperatură constantă? Există o literatură experi- 
mentală vastă asupra mobilităţilor ionice. Mobilităţile 
sint date în mod obișnuit în cm/s pe volt/cm, sau 
cm2?/volt-sec. În heliu foarte pur la 1 atmosferă mobili- 
tatea observată a ionilor de heliu He+ este 5,1 cm?/ 
volt-sec şi în același gaz mobilitatea ionilor negativi, 
care îi putem presupune ca fiind electroni, este 500 cm2/ 
volt-sec. Calculaţi valorile lui 7 şi 7 care sînt implicate 
de aceste cifre. Dacă putem asocia zcu un timp de 
traversare a unui „drum liber“, este drumul mai lung 
pentru un electron sau pentru un ion pozitiv? Ce frac- 
ţiune din conductibilitatea heliului ionizat este dată de 
ionii pozitivi? (În cele mai multe gaze electronii liberi 
se atașează repede de atomi. Astfel îngreunaţi, electronul 
nu maieste rapid, şi aceşti ioni negativiau în mare aceeași 
mobilitate ca şi ionii pozitivi. Cîteva gaze, printre care 
heliul, nu formează ioni negativi, prin atașarea de electroni 
şi de aceea sint ideali pentru experienţe asupra mobilităţii 
electronice reale.) 


4.22. Un ion care înaintează printr-un gaz de atomi 
neutrii sub influenţa unui cîmp electric se comportă 
oarecum ca o bilă într-un automat cu bile și cuie, pentru 
jocuri de noroc. Dezvoltaţi analogia. Care sint asemănările 
și deosebirile? Formulaţi legea lui Ohm echivalentă pentru 
modelul automatului cu bile şi cuie. Imaginaţi-vă că vi 
se dă sarcina de a proiecta un model de demonstrație 
pentru un muzeu ştiinţific. Cum ar trebui proiectată 
reţeaua de cuie pentru a da reprezentarea bidimensională 
cea mai realistă a conducţiei ionice? Discutaţi probleme 
cum sînt situarea cuielor, elasticitatea cuielor, posibili- 
tatea de a simula energia termică, posibilitatea de a repre- 
zenta deopotrivă atit sarcinile pozitive cît și cele negative. 


Studiu al pulsului de curent 
datorat trecerii unei particule 
încărcate individual. Puncte 
esenţiale pentru înţelegerea dis- 
pozitivelor de detecție a par- 
ticulelor din fizica modernă. 
Mai întii revedeţi Problema 
3.17. 


4.23. Rezultatul Problemei 3.17 ne poate ajuta să 
înţelegem curgerea curentului într-un circuit, care în 
parte constă din particule încărcate care se mișcă prin 
spaţiul dintre electrozi. Întrebarea este, care este natura 
curentului cînd doar o particulă traversează spaţiul? 
(Dacă putem afla aceasta, putem descrie ușor orice curgere 
implicînd un număr mare de particule.) Considerăm circui- 
tul simplu din figură, care constă din doi electrozi în 
vid legaţi printr-un scurt fir. Să presupunem că electrozii 
sint la 2 mm depărtare. O particulă alpha relativ lentă, 
de sarcină +2e, este emisă de un nucleu radioactiv de pe 
placa din stinga. El se deplasează spre placa din dreapta 
cu o viteză constantă de 10% cm/sec şi se opreşte pe 
această placă. Faceţi un grafic cantitativ al curentului 
prin final de legătură, reprezentind curentul în funcţie 
de timp. Faceţi același lucru pentru o particulă alpha 
care se mișcă cu aceeaşi viteză dar la un unghi de 45* 
faţă de normală. (În realitate pentru pulsuri atit de scurte 


Fig. la problema 4.23 


Aplicare a unor idei din 
problemele 4.21 și 4.23. 


ca acesta inductanţa firului de legătură, aici neglijată, 
ar modifica forma pulsului.) Să presupunem că aveam un 
aranjament cilindric de electrozi, particulele alfa 
fiind emise de pe un fir subţire de pe axa unui mic 
electrod cilindric. Ar avea pulsul de curent aceeaşi formă? 


4.24. O cameră de ionizare constă dintr-o cutie metalică 
arătată în figură, conținînd argon la presiune atmosferică 
în care condiţii mobilităţile ionilor pozitivi de argon şi 
electronilor sînt 1,6 și 800 cm2?/volt:sec, respectiv. Placa 
centrală care formează electrodul central este sprijinită 
pe un izolator şi este conectată printr-o rezistenţă mare 
la un potenţial de 500 de volţi. Ea este de asemenea 
legată la un amplificator al cărui semnal de ieşire poate 
fi presupus proporţional curentului prin fir de la electrodul 
central, şi poate fi văzut pe un osciloscop. Descrieţi 
natura pulsurilor pe care v-aţi aştepta să le vedeţi pe 


441 


Dioda cu limitare de sarcină 
spațială: o aplicaţie impor- 
tantă a ecuaţiei lui Poisson; 
deducerea legii „trei pe doi“. 
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ecranul osciloscopului cînd o particulă de energie înaltă 
trece prin cameră, lăsînd o diră de ioni de-a lungul tra- 
iectoriei. (Puteţi presupune că există mijloace de a ajusta 
baleiajul osciloscopului cu trecerea particulei.) Ce viteză 
de baleiaj ar fi de dorit pentru studiul pulsului? 


Fig. la problema 4.31 


4.25. Ne referim la figura 4.2 și aţi face bine să vă 
încălziţi făcînd problema &.4 dacă încă nu aţi făcut-o. 
Vom studia deplasarea electronilor în dioda de vid. Vom 
presupune, ca în problema 4.4 că electronii părăsesc ca- 
todul cu viteza inițială zero, că potenţialul catodului este 
zero și potenţialul anodului este U.. Dar acum cimpul 
electric dintre anod și catod este vizibil afectat prin 
prezenţa electronilor, adică prin sarcina spaţială negativă. 
Aceasta înseamnă că U(z), variaţia tensiunii între anod şi 
catod, trebuie să fie consistentă cu toate celelalte condiţii, 
şi acestea implică p(z) densitatea de sarcină spaţială 
și v(z) viteza electronilor la distanţa z de la catod, care 
amindouă la rîndul lor depind de V. Diferitele condiţii 
care trebuie îndeplinite sînt: 


(1) Cădere de potenţial precizată: 
U(2) =0la z2=0; UV(z)=U,laz=s. 
(II) Ecuația lui Poisson: d2U/da? = —p/eo. 
(III) Continuitatea curentului: 
pu = J = —I/A (o constantă). 


(IV) Dinamica electronului: mo = eU(z). 


Arătaţi cum ultimele trei ecuaţii conduc la o ecuaţie dife- 
rențială care leagă U şi z, de forma d?U/dz? = K/ULP, 
unde K este o constantă formată din diferitele constante 
din probleme. Căutăm situaţii ale acestei ecuaţii care 
vor îndeplini condiţia (1), condiţia la limită asupra lui 
U(z). De fapt o întreagă familie de soluţii o vor îndeplini. 
'Trebuie să folosim un argument fizic pentru a impune 
încă o restricţie. Sintem interesaţi în cazul limită cînd, 
pentru U, dat, efectul repulsiv al sarcinii spaţiale este 
atît de mare încît să nu poată trece mai mulţi electroni 
chiar dacă ar putea fi eliberaţi mai mulţi de la catod. 'Trăsă- 
tura care caracterizează această condiţie este că cîmpul 
electric este zero, la catod. Gindiţi-vă, de ce. Ce s-ar 
întîmpla dacă cîmpul nu era zero, şi pozitiv? Astfel că 
cerem dU/dz = 0 la z= 0. Pentru a găsi o soluţie 


Ezperienţa Tolman-Slewart. 


pentru ecuaţia diferenţială, înmulţiţi ambii membrii 
prin 2(dU/dz). Atunci membrul sting este același ca 
(d/dz) (dU/dz)?. Luaţi-o de aici. Ar trebui să puteţi arăta 
că curentul în regim „limitare prin sarcină spaţială“ este 
proporţional cu U72. Acesta este un exemplu important 
de sistem care nu urmează legea lui Ohm! Incidental, 
electronii emiși de la catodul unei diode reale nu pleacă 
cu viteza exact zero, dar cu viteza corespunzătoare tem- 
peraturii catodului. Aceasta corespunde unei energii 
cinetice în jur de o zecime de electron volt. Cîtă vreme ne 
ocupăm cu potenţiale mult mai mari decît acesta, este o 
bună aproximaţie să presupunem viteza iniţială zero. 


4.26. Faptul că electronii sînt răspunzători pentru 
conducția în metale a fost arătat pe o cale directă prin 
experiența lui Tolman și Stewart*. Aceasta s-a bazat 
pe următoarea idee simplă. Dacă electronii sînt relativ 
liberi în metale, inerția lor îi va împiedica să urmeze 
exact mișcarea reţelei cristaline, dacă aceasta din urmă 
este făcută să se miște accelerat. Dacă agitaţi o bucată 
de metal, electronii vor avea tendinţa să rămînă în urmă. 
Aceasta va rezulta într-o mișcare relativă a sarcinii pozi- 
tive şi negative și deci, într-un curent electric. În această 
problemă dezvoltăm ideea de-a lungul liniei experienţei 
lui Tolman — Stewart. Să considerăm un inel de cupru 
rotindu-se cu viteză mare şi constantă în jurul axei sale 
principale. Ea este electric neutră; nu există nici un 
curent deoarece ionii de cupru şi electronii în reţeaua 
cristalină se deplasează cu aceeași viteză. Acum să oprim 
brusc inelul. Electronii au tendinţa să se miște în con- 
tinuare, şi singura forţă pe care reţeaua poate să o exercite 
asupra lor pentru ai aduce în repaus este aceeași „frecare“ 
pe care o aplică pentru a le limita viteza cînd sînt purtaţi 
de un cîmp electric. Trebuie să existe o relaţie simplă între 
acceleraţia electronului din această experienţă şi intensita- 
tea cimpului electric E care, într-un conductor staționar, 
ar produce aceeași mișcare relativă a electronului și reţelei. 
Dacă urmăriţi acestea veţi găsi că oprirea inelului produce 
curgerea unei cantităji definite de sarcină. Adică, integrala 


Ş za este determinată simplu de viteza iniţială a inelului 


înainte de oprire, conductivitatea cuprului, și raportul 
sarcină-pe-masă al purtătorilor liberi. Deduceţi formula. 
Experienţa dă de asemenea și semnul purtătorilor. Tolman 
şi Stewart au folosit o bobină din multe spire de sirmă 
subţire, în loc de un singur inel, astfel încît au putut 
scoate ușor curentul într-un circuit exterior pentru 
măsurare. 


* R.C. Tolman şi T. D. Stewart, Phys. Rev. 9, 16% (1917). Experiențele au fost 
efectuate în laboratoarele: de chimie ale Universităţii din California. 
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O problemă de rețele implictnd 


simetrie, 


Reţeaua în scară. 


Fig. la problema 4.28 


Ry 


4.27. Toate reţelele se pot desena plane dacă alegem 
un mod convenţional de a reprezenta o „încrucișare fără 
atingere“, ca de exemplu Să presupunem că un 
cub are o rezistenţă de-a lungul fiecărei muchii. La fiecare 
virt conductorii de la trei rezistențe sînt legaţi împreună. 
Desenaţi acest circuit într-o diagramă plană. Găsiţi 
rezistenţa echivalentă dintre două noduri care repre- 
zintă două colţuri diagonal opuse ale cubului, în cazul 
în care toate rezistenţele au aceeași valoare Ry. Pentru 
aceasta nu este nevoie să rezolvaţi un număr de ecuaţii 
simultane; în schimb folosiți argumente de simetrie. 
Acum găsiţi rezistenţa echivalentă dintre două noduri 
care corespund la colţuri diagonal opuse ale unei feţe a 
cubului. Aici din nou, consideraţii de simetrie vor reduce 
problema la una foarte simplă. Pentru amîndouă aceste 
calcule, o schiţă a structurii ca un cub, mai degrabă decit 
una plană, vă va ajuta să identificaţi simetriile necesare 
ale curenților. 


4.28. Unele tipuri importante de rețele sînt infinite ca 
extindere. Figura arată un lanţ de rezistenţe în serie şi 
paralel care se întinde fără sfirșit spre dreapta. Linia 
de jos este firul de întoarcere fără rezistenţă pentru toate. 
Aceasta se numește uneori un lanţ de atenuare, sau reţea 
în scară. Problema este de a găsi rezistenţa „de intrare“, 
adică, rezistența echivalentă între terminalii A și B. 
Interesul nostru în această problemă este în principal 
pentru metoda de soluţie, care ia o întorsătură neaștep- 
tată, şi care poate fi folosită în alte locuri în fizică în 
care avem iterații de dispozitive identice (chiar un șir 
infinit de lentile, în optică). Esenţa este că rezistenţa 
de intrare pe care încă nu o știm — să o numim R — nu 
va fi schimbată prin adăugarea unui nou set de rezistenţe 
la capătul din faţă al șirului pentru a-l face mai lung 
cu o unitate. Dar acum, adăugînd această secţiune, 
vedem că această nouă rezistență de intrare este chiar 
R, în serie cu combinaţia paralelă a lui R, și R. Obţinem 
imediat o ecuaţie care poate fi rezolvată pentru. R. Arătaţi 
că dacă tensiunea V, este aplicată la intrarea unui astfel 
de lanţ, tensiunea la noduri succesive descrește în progresie 
geometrică. Care este raportul necesar pentru rezistenţe 
pentru a face scara un atenuator care înjumătăţește 
tensiunea la fiecare pas? Evident o scară cu adevărat 


Un circuit simplu, analizat 
dintr-un punct de vedere nou, 
ilustrează un principiu varia- 
țional. 


O aplicaţie curioasă a super- 
poziției și simetriei, 


Introducere la ideea circui- 
telor echivalente cu curenţi şi 
tensiuni variind în timp. Ana- 
liză prin superpunerea de 
pulsuri scurte. 


infinită nu ar fi practică. Puteţi sugera un mod de a o 
termina după citeva secţiuni fără a introduce nici o 
eroare în atenuarea ei? 


4.29. Figura arată două rezistențe în paralel, cu valori 
R, şi Ra. Curentul 1, se distribuie într-un oarecare mod 
între ele. Arătaţi că condiţia JI, + Ja = Ja împreună cu 
cerința de putere disipată minimă conduce la aceleaşi 
valori de curent pe care le-am calcula prin formule de 
circuit obişnuite. Aceasta ilustrează un principiu varia- 
țional general care are loc pentru reţele de curent continuu. 
Distribuţia curenților în reţea, pentru un curent de intrare 
1, dat, este totdeauna aceea care dă disiparea de putere 
totală minimă. 


Fig. la problema 4.29 


4.30. O „problemă-ghicitoare“ care a circulat printre 
inginerii electricieni cîţiva ani în urmă a fost aceasta: 
Un număr infinit de rezistenţe de 1 ohm sint legate 
împreună pentru a alcătui o reţea bidimensională infinită 
cu ochiuri pătrate. Adică, în fiecare nod se întîlnesc 
conductori de la patru rezistenţe. Care este rezistența 
echivalentă între un nod şi unul dintre nodurile vecine 
cele mai apropiate? Această problemă este un exemplu 
Surprinzător despre puterea simetriei și superpoziţiei. 
Folosind cu iscusință superpoziţia, o puteţi face aproape 
în minte. Încercaţi să o faceţi în orice alt mod și veţi 
aprecia eleganța primei soluţii. Răspunsul este 0,5 ohm, 
dar nu vom dezlega ghicitoarea spunîndu-vă ce stări de 
curent să superpuneți. 


4.31. În această problemă veţi investiga comportarea 
a două circuite cu tensiuni variabile în timp. Fiecare 
circuit este alcătuit din două rezistenţe și un condensator, 
dar legate în mod diferit (vezi figura). Scopul dumnea- 
voastră este de a demonstra un fapt destul de surprin- 
zător. Dacă rezistenţele R, și R, şi capacitatea C” au 
valori potrivite, circuitul din dreapta și circuitul din 
stinga sînt complet de nedistins în orice măsurători 
exterioare. Aceasta înseamnă că orice tensiuni variabile 
în timp Ui(t) ar fi aplicate la borne, curentul I(4) va fi 
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(a) 


(b) 


Fig. la problema 4.31 


același în cele două circuite. Demonstrația vă va introduce 
o metodă destul de generală şi puternică bazată pe prin- 
cipiul de superpoziţie. Mai întîi, să considerăm ce se va 
întîmpla în circuitul din stînga dacă tensiunea între borne 
este un puls scurt: 


U=0, 1<0; U=U, 0Oci< A; U=0, t> A 


Adică, ţinem bornele exterioare scurtcircuitate pînă la 
t = 0, îndepărtăm scurteircuitul și legăm instantaneu o 
baterie pentru un timp scurt At, îndepărtăm bateria şi 
reinstalăm instantaneu scurteircuitul. Menţinem timpul 
A: atit de scurt încit tensiunea pe condensator poate 


să ajungă doar la o fracțiune foarte mică din U,. Calcu- 
lînd curentul prin condensator pe acest interval putem 
presupune că tensiunea completă se distribuie de-a lungul 
lui R,. La momentul At condensatorul rămîne cu o oarecare 
cantitate de sarcină, pe care începe să o descarce prin 
R, şi Ra în paralel. O parte a acestui curent de descărcare 
apare drept curent în circuitul exterior. Astfel întreg 
răspunsul de curent la pulsul U(t) trebuie să arate ase- 
mănător cu partea (c) a figurii. Trebuie să aflaţi /max, 
Imin Şi constanta de timp a cozii lungi. Analizaţi acum 
în acelaşi mod circuitul din partea (b) a figurii. Arătaţi 
că un I() asemănător va îi observat drept răspuns la puls. 
Arătaţi că prin potrivirea lui R4, R, şi C” este posibil a 
face cele două răspunsuri identice. Aceasta este de fapt 
suficient pentru a dovedi că cele două circuite, cu valorile 
corect corelate, vor răspunde asemănător la orice Ut). 
Aceasta deoarece orice U(1) poate fi privit drept super- 
poziţia multor pulsuri; circuitele fiind lineare, răspunsurile 
lor vor fi în mod corespunzător superpoziţia răspunsurilor 
la pulsurile individuale. De fapt răspunsul unui circuit 
la o funcţie de comandă complicată Uli) este adeseori 
cel mai ușor de găsit prin analiza răspunsului la un puls 
scurt. Aţi putea încerca aceasta pe unul din aceste cir- 
cuite. Să presupunem că tensiunea aplicată este un puls 
dreptunghiular care nu este scurt în comparaţie cu con- 
stanta de timp RC. Morala pe care o aduce această pro- 
blemă: Circuitele echivalente nu sînt totdeauna unice. 


Capitolul 5 


5.11. Ce ar fi dacă sarcina ar fi variat cu viteza purtă- 
torului de sarcină după factorul (1 — v2/c2)-1/2? Esti- 
maţi (doar ordinul de mărime) diferenţa în sarcina netă 
care ar putea fi așteptată între molecula de hidrogen și 
atomul de heliu. Presupuneţi că energia cinetică a pro- 
tonului crește de la ceva neglijabil pînă la aproximativ 
1 Mev în trecerea de la molecula de H, la nucleul de He, 
în timp ce energia cinetică a celor doi electroni crește 
prin cîteva zeci de volţi, de la H, la He. Dacă, în aceste 
circumstanţe, molecula de H, s-ar fi întimplat să fie 
accidental neutră, cît de mult exces de sarcină aţi aștepta 
să găsiţi într-un litru de heliu la presiune și temperatură 
normală? Care ar fi ordinul de mărime al cîmpului electric 
rezultant? 


5.12. Să presupunem că în sistemul laboratorului din 
figura 5.20 sarcinile pozitive sint în repaus şi se mișcă 
doar sarcinile negative. Efectuaţi deducerea forţei asupra 
sarcinii de probă în mișcare în acest caz. 
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Aplicare a ideilor din Pro- 
blema 5.9. 


Se arată cum se transformă 
curentul și densitatea de sar- 
cină lineară cînd există mai 
multe feluri de purtători de 
sarcină. 
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5.13. Într-un accelerator de particule de „fascicule 
încrucișate“ un electron şi un proton, fiecare avind o 
energie de 2 GeV trec unul pe lingă celălalt mergind în 
direcţii opuse. Întilnirea este atit de apropiată încît 
fiecare este deviat de la direcţia iniţială de zbor cu 10-2 
radiani. Folosiţi rezultatele problemei 5.9 pentru a estima 
cea mai mică distanță de apropiere. 


5.14. Ce densitate de sarcină necompensată pe fiecare 
din firele de cupru din aranjamentul figurii 6.3 ar fi 
necesară pentru a produce o forţă prin interacţie electro- 
statică egală în mărime cu aceea pe care am calculat-o 
pentru  interacţia magnetică?  Estimaţi intensitatea 
cîmpului la suprafaţa unui fir cu diametrul de 1 mm 
care poartă o astfel de sarcină. Comparaţi mărimea 
acestui cîmp, în volt/cm, cu mărimea cîmpului magnetic 
la suprafaţa firului din acest exemplu. Este rezultatul 
accidental, sau puteţi arăta că totdeauna trebuie să se 
întîmple astfel? 


5.15. Să considerăm o sarcină liniară compusă, din 
multe feluri de purtători, fiecare cu propria sa viteză. 
Așa cum se vede în sistemul laboratorului, componenta 
k constă din n, sarcini pe centimetru, de sarcină g, fie- 
care, în mişcare cu viteza vx = fuc. În acest sistem, 
atunci, curentul total / și densitatea de sarcină liniară 
A sînt date de: 


Acum să trecem la un sistem în mișcare cu viteza fc. 
Așa cum am arătat în relaţia cu figura 5.20, vitezele și 
densitățile de sarcină se transformă astfel: 
RER e Male e 


Br = Nk = —— Cu = Que 
1+ Bâa Ea ti 


Arătaţi că în noul sistem 
I 
Po +) Y= r[h+ 2). 


Aceasta arată că rezultatul nostru anterior este cu totul 
independent de model. El arată de asemenea, că dacă o 
sarcină are curent total zero şi sarcină totală zero într-un 
sistem, el are astfel în toate sistemele, orice ar face curenţii 
și sarcinile componente — un fapt simplu plăcut care 
probabil nu este atit de evident. 


Un studiu al experienţei lui 
Rowland. « 


Capitolul 6 


6.16. Calculaţi aproximativ cimpul magnetic care este 
de așteptat chiar deasupra discului rotitor în experienţa 
lui Rowland. Luaţi datele relevante din descrierea din 
pagina lucrării sale care este reprodusă în figura 6.27. 
Veţi avea nevoie să cunoaşteţi de asemenea că poten- 
ţialul discului rotitor, față de plăcile puse la pămînt de 
deasupra și de dedesubt, a fost în jur de 10 kV în cele 
mai multe din cazuri. Această informaţie este desigur 
dată mai departe în articolul său, ca o descriere a unei 
părți cruciale a aparatului, magnetometrul „astatic“ 
arătat în tubul vertical din stinga. Acesta este un montaj 
în care două ace magnetice, orientate opus, sint legate 
rigid unul de altul pe o suspensie astfel încît cuplurile 
produse de cimpul terestru se, anuleazăunul pe celălalt. 
Cimpul produs de discul rotitor, acţionind în principal 


_asupra acului mai apropiat, poate fi atunci detectat în 


Ezerciţiu în superpoziţie. 


prezenţa unui cîmp uniform mult mai slab. Aceasta nu a 
fost în nici un caz singura precauţie pe care Rowland a 
trebuit să o ia. 


6.17. Un număr de. fapte- simple despre cimpul unui 
solenoid pot fi găsite; folosind superpoziţia. Ideea este 


„că doi solenoizi de același diametru şi lungime. L, dacă 
sînt uniţi la capete, alcătuiesc un solenoid de lungime 2L. 
Doi solenoizi semi-intiniţi îmbinaţi la un loc, alcătuiesc 
un solenoid infinit şi aşa mai departe. (Un solenoid semi- 
infinit este unul care are un capăt aici și celălalt infinit 
de departe.) lată citeva lucruri pe care le puteţi arăta 
astfel: 

(a) În solenoidul cu lungime finită din partea (a) a 
figurii, cîmpul magnetic pe axă în punctul P, la un capăt 
este aproximativ jumătate din cîmpul în punctul P, la 
centru. (Este ceva mai mare decit jumătate, sau ceva 
mai puţin decit jumătate?) 

(b) În solenoidul semi-infinit arătat în partea (5) a 
figurii, linia de cimp FGH care trece chiar prin capătul 
întăşurării este o linie dreaptă de la G la infinit. 


Fig. la problema 6.17. 


Solenoid 
(a) 


Provocare la invenţie. 
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Fig. la problema 6.49. 


(c) Fluxul lui B prin faţa de la capătul solenoidului 
semiinfinit este exact jumătate din fluxul prin bobină 
la -o distanţă mare în interior. 

(d) Orice linie de cimp care este r, cm de la axă departe 
în interiorul bobinei iese la capătul bobinei la o rază 
r, care este exact |/2r,. Arătaţi că aceste atirmaţii 
sînt corecte. Ce altceva puteți găsi? 


6.18. Un mod de a produce un cimp magnetic foarte 
uniform este de a folosi un solenoid foarte lung și de a 
lucra doar în secţiunea mediană din interiorul său, Aceasta 
este adesea neconvenabil, şi înseamnă risipă de spaţiu 
şi putere. Puteţi sugera “moduri în care un număr de 
bobine sau solenoizi scurţi ar putea îi combinaţi în mod 
convenabil pentru a obţine o bună uniformitate a ctmpului 
pe o regiune limitată? (După ce aţi lucrat asupra acestei 
probleme, priviţi la „bobine Helmholtz“ în indexul ori- 
cărei cărți de referință asupra electricităţii și magnetis- 
mului, și vedeţi dacă vreuna dintre invențiile dumnea- 
voastră se aseamănă cu aranjamentul descris acolo.) 


6.19. O bobină este înfășurată uniform pe un tor de 
secțiune transversală dreptunghiulară. Există cu totul N 
spire de sirmă. Doar citeva sînt arătate în figură. Cu atit 
de multe spire, vom presupune că curentul pe suprafaţa 
torului curge exact radial, pe feţele inelare şi exact lon- 
gitudinal pe suprafeţele cilindrice interioară şi exterioară. 
Mai întii convingeţi-vă că în această presupunere simetria 
cere ca cimpul magnetic să fie orientat peste tot într-o 
direcţie „circumferenţială“, adică, toate liniile de cimp 
sînt cercuri în jurul axei torului. În al doilea rînd, arătaţi 
că cimpul este zero în toate punctele din afara torului, 
inclusiv interiorul găurii centrale. În al treilea rind, găsiţi 
mărimea cimpului în interiorul torului, ca funcţie de rază. 


Întrebare pentru discuţie. 


6.20. Pentru o experienţă magnetică delicată, un 

fizician vrea să anuleze cîmpul magnetic al pămîntului 
pe un volum în mărime de circa 30 pe 30 cm, astfel 
încit cimpul rezidual din această regiune nu va fi mai 
mare de 10 miligauss în orice punct. Intensitatea cîmpului 
terestru în acest loc este 0,55 gauss, făcînd un unghi de 

30* cu verticala. (Cimpul terestru însuși nu variază în 

nici într-un caz atit de mult în acea regiune, dar într-un 

laborator există adesea perturbații locale.) Sugeraţi un - 
montaj de bobine potrivite pentru scopul propus, și 
estimați numărul de amperi-spiră necesari pentru sis- 

temul de compensare. 


6.21. Orice solenoid obișnuit este în realitate o elice. 
Există o anumită componentă de curgere longitudinală 
care însoțește curgerea circumferenţială principală, 
deoarece înfășurarea trebuie să progreseze de la un capăt 
la celălalt. Să presupunem că privim curentul ca super. 
poziţie unui strat de curent complet circumferenţial şi a 
unui „tub“ de curent complet longitudinal, aşa cum se 
arată în figură. Descrieţi cimpul magnetic al combinației, 
atit în interiorul cit și în exteriorul cilindrului. (Presu- 
puneţi că cilindrul este infinit lung.) Puteţi corela raportul 
intensităţilor cimpului în interiorul și în exteriorul cilin- 
drului cu panta de înfășurare a elicei pe care această 
distribuţie de curent se presupune că o reprezintă? 


Preblema 6.21. 


Cuplul asupra unei bucle de 
curent. 


6.22. Scopul principal al acestei probleme este de-a 
găsi cuplul care acţionează asupra unei bucle de curent 
într-un cîmp magnetic constant. Cimpul de inducţie 
constantă B este orientat într-o direcţie oarecare în 
spaţiu. Vom orienta coordonatele astfel încît B să fie 
perpendicular pe axa z, şi bucla de curent să se afle 
în planul zy, cum se arată în figură. Forma și mărimea 
buclei sînt arbitrare; putem gindi despre curent ca fiind 
menţinut prin fire răsucite asupra cărora orice forță 
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Fig. la problema 6.22. 


netă este zero. Să considerăm un mic element al buclei 
și să aflăm contribuţia sa la cuplul în jurul axei z. Doar 
componenta z a forţei asupra sa va fi implicată, şi deci 
numai componenta 7 a cimpului de inducţie B, pe care am 


indicat-o pe diagramă ca yÂ,. Formaţi integrala care va da 
cuplul total. Arătaţi că această integrală va da, pină la 
factori constanţi, aria buclei. Momentul magnetic al unei 
bucle de curent este definit drept un vector m de mărime 
Ia unde I este curentul în amperi, a este aria buclei 
în metri pătraţi, şi direcţia vectorului este normală la 
buclă cu o relaţie de șurub drept faţă de curent, cum 
se arată în figură. (Vom întîlni bucla de curent și momentul 
ei magnetic din nou în capitolul 10.) Arătaţi acum că 
rezultatul dumneavoastră implică faptul că cuplul N 
asupra oricărei bucle de curent este dat de ecuaţia vec- 
torială 
N=mxB 


Care este forța totală asupra buclei? 


Prob. 6.22 


6.23. Pentru unele scopuri este folositor de a accelera 
ioni de hidrogen negativi într-un ciclotron. Un. ion de 
“hidrogen negativ, H-, este un atom de hidrogen căruia 
i s-a atașat un electron suplimentar. Atașamentul este 


Întrebare pentru discuţie. 


Fig. la problema 6.25. 


foarte slab; un cîmp electric de numai 4,5 X 10% volt/ecm 
(un cîmp destul de mic faţă la scara atomică) va elibera 
un electron, lăsînd un atom de hidrogen. Dacă vrem să 
accelerăm ioni de H- pînă la o energie cinetică de 1 GeV, 
care este cîmpul magnetic cel mai înalt pe care îl putem 
întrebuința pentru ca să îi ţinem pe o orbită circulară 
pînă la energia finală? (Pentru a găsi > din această pro- 
blemă aveţi nevoie numai de masa de repaus a ionului 
de H-, care este desigur practic identică cu aceea a 
protonului, aproximativ 1 GeV.) 


6.24. Un inventator propune să se facă un vitezometru 
de avion bazat pe măsurarea cîmpului electric „indus“ 
YXx B. Discutaţi valoarea acestei propuneri. Este 
relevant pentru discuţie faptul că în atmosfera terestră 
se găsesc în mod obișnuit cimpuri electrostatice, de mărime 
şi direcţie variabilă destul de greu de prezis, de ordinul 
a 3 volţi/em. La un moment dat a fost emisă o teorie a 
orientării porumbelului călător, după care porumbelul, 
ştiindu-şi într-un mod oarecare viteza, simte mărimea 
cîimpului „indus“ v X B, prin aceasta determinind B 
şi de aici ceva despre localizarea pe pămînt. Are aceasta 
sens? Cum se pune problema măsurării lui B”, în vehiculul 
în mișcare? Cît de multă imprecizie în valoarea dedusă a 
lui B ar putea fi introdusă de cîmpurile electrice ftmos- 
ferice necunoscute de întindere mare şi de ordinul de 
mărime menţionat mai sus? 


6.25. O traversă metalică de masă m alunecă fără frecare 
pe două șine conductoare paralele lungi la distanţa b 
între ele. O rezistenţă R este conectată de-a lungul șinelor 
la un capăt; în comparaţie cu R, rezistenţa barei și a 
şinelor este neglijabilă. Există un cîmp uniform de inducţie 
B perpendicular pe planul figurii. La timpul t= 0 i se dă 
traversei 0 viteză v, spre dreapta. Ce se întimplă apoi? 
(a) Se opreşte vreodată traversa? Dacă da, cind? (b) Cit 
de departe merge? “țe) Cum apare conservarea energiei? 
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Paradoz? 


Cimpul în jurul unei pinze 
de curent. ş 


Tensiuni produse de presi- 
unea magnetică. 


Efectul Hall. 
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6.26. Nu există nimic aparte în definirea vitezei rela- 


tive a sistemelor F şi F” de-a lungul direcţiei = cum am 
tăcut în deducerea ecuaţia 58. Dacă am fi ales viteza de-a 


lungul axei Ş, cum ar arăta transformarea? Dacă preferaţi, 
puteţi să deduceţi în schimb formule generale pentru E., 
Eu etc., unde indicii indică o componentă paralelă sau 
perpendiculară pe v. 


6.27. Presupuneţi că aveţi un cîmp electric uniform 
Ey în direcţia y şi un cîmp magnetic uniform B2 în 
direcţia z; presupuneţi E, < cBz. Găsiţi un sistem de 
referinţă în care cimpul electric este zero. Calculaţi valoa- 
rea lui B în acest sistem. Presupuneţi Ey >cBz. În 
acest caz, puteţi găsi un sistem în care cîmpul magnetic 
este zero? R 


6.28. Un student spunea, „Aproape m-aţi convins că 
forța dintre curenţi, pe care am crezut-o a fi magnetism, 
este explicată prin cîmpul electric al sarcinilor în mișcare. 
Dar dacă este așa, de ce nu ecranează placa metalică din 
figura 5.1, c un fir de influenţa celuilalt?“ Puteţi explica 
aceasta? 


6.29. Să presupunem că avem o situaţie în care com- 
ponenta cîmpului magnetic paralelă cu planul unui strat. 
ar fi avut aceeași mărime de ambele părţi, dar și-ar fi 
schimbat direcția cu 90* la trecerea prin strat. Ce urmează 
de aici? Ar exista o forță asupra stratului? S-ar aplica 
formula noastră pentru forţa asupra unui strat de curent 
la astfel de cazuri? 


6.80. Să presupunem că solenoidul descris în prob.:6:7 
este folosit pentru a produce un cîmp foarte stiternir 
pentru un timp foarte scurt conectindu-l scurt la o sursă 
de înaltă tensiune, pentru a forţa un curent foarte mare 
prin el. Lăsînd la o parte toate celelalte limitări, să con- 
siderăm limita impusă de rezistenţa de rupere a firului. 
Presiunea magnetică, ca și presiunea într-un furtun, va 
avea tendinţa să desfacă solenoidul. Dacă rezistenţa de 
rupere a firului este 2 x 10% newton/cm?, care este cimpul 
cel mai puternic care ar putea fi conţinut în acel solenoid? 


R. 8,2 tesla. 


6.31. Într-o măsurare a efectului Hall în sodiu metalic, 
cimpul transversal a fost determinat ca fiind 25 micro- 
volţi/cm cînd densitatea de curent prin conductorul de 
sodiu era 1 000 A/cm?, într-un cimp magnetic de 1 tesla. 
Calculaţi numărul electronilor de conducţie pe centimetru 
cub implicat de această observaţie și comparaţi-l cu 


numărul de atomi din 1 cm? de sodiu (aensitatea sodiului: 


970 e). 
m? 
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7.16. Faraday descrie cu următoarele cuvinte o 
încercare nereușită de a detecta un curent indus cînd o 
parte din circuit constă din apă în mișcare prin cimpul 
magnetic terestru: 


„Am făcut de aceea experienţe la Podul Waterloo, 
întinzind un fir de cupru de nouă Bute șaizeci de 
picioare* lungime de-a lungul podului, lăsînd de la 
extremităţi alte fire cu plăci întinse de metal utaşate 
lor pentru a completa contactul cu apa. Astfel tirul 
și apa alcătuiau un circuit conductor; și cînd apa 
venea sau pleca cu mareele, speram să obţin curenţi. 
Am obţinut mereu deviații la galvanometru, dar ele 
erau foarte neregulate, şi se datorau altor cauze decit 
aceleia cercetate. Starea diferită a apei în ceea ce 
privește puritatea pe cele două maluri als ritului; 
diferenţa de temperatură, mici diferenţe în plăci, în 
sudura folosită, în contactul mai mult sau mai puţin 
perfect făcut prin răsucire; toate produceau efecte; 
şi deşi am experimentat doar asupra apei care trecea 
printre arcadele centrale; am folosit plăci de platină 
în loc de cupru (deși) am luat toate precauţiile, nu am 
putut după trei zile să obţin nici un rezultat satisfă- 
cător (Cercetări experimentale în electricitate, vol. ], 
p. 55, Londra, 1839)“. 


Presupuneţi că componenta verticală a cimpului a 
fost 3X10-% tesla, faceţi o apreciere rezonabilă asupra 
vitezei curenților de maree pe Tamisa și estimaţi mă- 
rimea tensiunii induse pe care Faraday încerca să o mă- 
soare. 


7.17. Un cadru metalic pătratic este situat, cum se 
arată în figură, între polii unui electromagnet. Latura de 
sus „a cadrului se află într-o regiune de cîmp magnetic 
orizontal uniform de intensitate B. Latura de jos a ca- 
drului este în afara regiunii magnetice unde cîmpul, deși 
nenul, eşte neglijabil în această problemă. Arătaţi că 
dacă cadrul este lăsat liber și cade sub acțiunea propriei 
greutăţi, el va primi o viteză în jos care depinde doar 
de B, penţru un material de cadru dat, și este indepen- 
denţă de mărimea şi secţiunea firului sau barei din care 
este alcătuiţ. Care este această viteză, în m/sec, dacă B 
este 1,5 tesla iar cadrul este alcătuit din aluminiu (den- 
sitate 2,7 g/om?, rezistivitate 2,8 X 10-+ ohm-cm)? Cit 
de departe va cădea cadrul pină va atinge viteza finală? 


* 1 picior = 30,47 cm (N. trad.). 
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Întrebare pentru discuţie. 


U întrebare pentru a clarifica 
înțelesul fluzului printr-un 
circuil. 


Aplicaţie a teoremei de reci- 
procitate a inductanței mu- 
tuale. 


Inductanţa mutuală a sole- 
noizilor concentrici. 
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Fig. la problema 7.17. 


7.18. Să presupunem că bucla care se mișcă prin 
cimpul B al bobinei din figura 7.6 este făcută din sirmă 
de rezistenţă foarte mică. Va produce forța electromotoare 
€ curgerea unui curent enorm în jurul buclei? Fie 14 
curentul care este făcut să treacă prin buclă și B; cîmpul 
magnetic al acestui curent. Ce puteţi spune despre relaţia 
dintre B, şi inducția B? Puteţi afla ce s-ar putea întimpla 
dacă bucla ar fi fost făcută din fire supraconductoare, 
cu rezistența exact zero? 


7.19. Discutaţi implicaţiile teoremei Oa = Oy în 
cazul inelelor concentrice mare și mic din figura 7.20. Cu 
un curent dat ], în inelul exterior, evident O, fluxul 
prin inelul interior, descrește dacă R, este mărită, deoarece 
cîmpul la centru devine mai slab. Dar cu curent fixat în 
inelul interior, de ce Op, fluxul prin inelul exterior, des- 
crește cînd R, crește, menţinind R, constant? Trebuie să 
se facă astfel pentru a satisface teorema. 


7.20. Puteţi imagina un mod de a folosi teorema O, = 
= O pentru a găsi intensitatea cimpului magnetic dato- 
rat unui curent inelar în planul inelului la o distanţă de 
la inel mult mai mare decit raza? (Indicaţie: Consideraţi 
efectul unei mici variaţii AR, în raza inelului exterior din 
figura 7.20; aceasta trebuie să aibă acelaşi efect asupra 
lui O, şi asupra lui 0.) 


7.21. Figura arată un solenoid de rază a, şi lungime b, 
situat în interiorul unui solenoid mai mare de rază a, 
și lungime b,. Numărul total de spire este N, pe bobina 
interioară, N, pe cea exterioară. Dezvoltaţi o formulă 
pentru inductanța mutuală M. 


N, spire 
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Fig. la problema 7.21. 


Autoinductanţa calculată cu 7.22. Conductorul interior al liniei de transmisie coaxiale 
ajutorul relației de energie. din figură constă dintr-o bară metalică solidă de rază a. 
Conductorul exterior este un tub metalic subţire de rază 
b. La un capăt un disc metalic este sudat la ambii con- 
ductori. Vrem să prezicem auto-inductanţa L a unei 
secţiuni a liniei de lungime. Să presupunem că un curent 
care trece prin conductorul interior este distribuit uniform 
pe secțiunea barei. Pentru un curent dat / care este inten- 
sitatea cimpului magnetic B ca funcţie de rază, atit în 
interiorul barei cit și în spaţiul inelar? 
Calculaţi energia totală înmagazinată în cimpul mag- 
netic. Folosiţi acum relaţia generală, energia înmagazinată 


Fig. la problema 7.22. 
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(a) 


Fig. la problema 7.23. 


prea 


„Fenomenul lui Arago“. 
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zi 2 LI, pentru a găsi L. Observaţi că acest mod de 


calcul evită orice probleme care ar putea apărea din faptul 
că diferite filamente de curent în conductorul interior 
cuprind cantităţi de flux diferite. Totuşi, rezultatul este 
valabil doar pentru curenţi lent variabili. De ce? 


7.28. Considerăm bucla de curent arătată în figură. 
Să presupunem că vrem să calculăm fluxul din B prin 
această buclă. Două suprafeţe limitate de buclă sînt 
arătate, în părţile (a) și (b) respectiv. Care este diferenţa 
esenţială dintre ele? Care din ele, dacă este vreuna, este 
suprafața corectă de folosit pentru efectuarea integralei 


de suprafaţă i B * da pentru a afla fluxul? Descrieţi supra- 


faţa corespunzătoare pentru o bobină cu trei spire. Arătaţi 
că aceasta este consistent cu afirmaţia noastră anterioară 
că pentru o bobină compactă de N spire forţa electro- 
motoare este de exact N ori cea care ar fi pentru o singură 
buclă de aceeași mărime şi formă. 


(b) 


7.24. În cel de-al doilea paragraf citat la începutul 
cap. 7, Faraday a menţionat i deal a extraordinare 


ale lui Arago“. S 


Fig. la problema 7.25. 


Mai departe, într-o secţiune intitulată — Expli- 
carea Fenomenului Magnetic al lui Arago, el le descrie 
astfel: 


„Dacă o placă de cupru este rotită în apropierea unui 
ac magnetic, sau magnet, suspendat astfel încit ultimul 
se poate roti într-un plan paralel cu acela al plăcii, 
magnetul tinde să urmeze mişcarea plăcii, și efectul 
este atît de puternic, încit magneţi sau plăci în greutate 
de mai multe kilograme pot fi astfel întoarse. Dacă 
magnetul şi placa sînt în repaus relativ, nici cel mai 
mic efect, atractiv sau repulsiv, sau de orice alt fel, 
nu poate fi observat între ele. Acesta este fenomenul 
descoperit de Arago.“ 

Daţi propria dumneavoastră „explicaţie“ la fenomenul 

lui Arago. 

7.25. Constanta c care apare în ecuaţiile lui Maxwell 
poate fi determinată prin experienţe electrice implicind 
doar cîmpuri de joasă frecvenţă. Să considerăm montajul 
arătat în figură. Forţa dintre plăcile condensatorului este 
comparată cu forţa dintre firele paralele care poartă curent 
în aceeași direcţie. O tensiune sinusoidală de frecvenţă 
f cicli/s este aplicată condensatorului plan-paralel C, 
şi de asemenea condensatorului C,. Sarcina care curge 
în și din C, constituie curentul în inele. Să presupunem 


"că Ca și diferitele distanțe implicate au fost potrivite 


Se arată ce este special în 
cazul -amortizării critice. 


Efectul  amortizării asupra 
frecvenţei de rezonanţă. 
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astfel incit forța în jos asupra plăcii superioare a lui C, 
să compenseze exact forța în jos asupra inelului superior. 
(Desigur, greutăţile celor două părţi trebuie potrivite încit 
să se echilibreze fără tensiune.) Arătaţi că în aceste con- 
diţii constanta c poate fi calculată din cantități măsurate 


astfel: 
c = (2r)*?a (7) [8] f m/s. 
1 


Observaţi că sint necesare doar măsurători de distanţă 
şi timp (sau frecvenţă), în afara unei măsurări a raportului 
capacităţilor C, şi Ca. Unităţile electrice, ca atare, nu sînt 
implicate în rezultat. (Experienţa se poate face la o îrec- 
venţă de 50 cicli/sec dacă C, este ales, să spunem, de 
10% ori C, iar inelele de curent sint făcute din mai multe 
spire pentru a mări efectul unui curent mic.) 


7.26. Discutaţi posibilitatea de a transmite semnale 
la distanţe prin inducţie electromagnetică. Se poate face 
telegrafie fără fir care se bazează doar pe legea lui Faraday 
a inducției? 
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8.8. Pentru circuitul RLC amortizat din figura 8.2, 
dezvoltați o expresie pentru energia totală înmagazinată 
în circuit, energia în condensator și energie în inductanţă, 
la orice timp t. Arătaţi că condiţia de „amortizare critică“ 


R = 2V/LIC, este cea în care energia totală este disipată 
cel mai repede. 


8.9. Folosind ec. 10 și 13, exprimaţi efectul amortizării 
asupra frecvenţei unui circuit RLO serie. Fie o, = 1//LC 
frecvenţa circuitului neamortizat. Presupuneţi că se 
adaugă destulă rezistenţă pentru a aduce Q de la oo pînă 
la 1000. Prin ce procent este frecvenţa « deplasată din 4? 


8.10. Folosiţi rezultatul problemei 7.7 pentru a scrie o 
formulă pentru auto-inductanța cilindrului conductor 
deschis arătat în partea (a) a figurii. Curgerea curentului 
considerat este circumferențială. Ca şi în problema 7.7, 
acceptăm aproximaţia că cimpul în interior este uniform 
pînă la capete. Acum să deschidem circuitul și să intro- 
ducem un condensator, ca în partea (2) a figurii. Calculaţi 
frecvenţa de rezonanţă a acestei combinaţii. Observaţi 
câ aceasta este independentă de lungimea d. Primul mag- 
netron care a făcut posibil radarul în cel de-al doilea război 
mondial conţinea opt circuite rezonante de această formă. 
O secţiune transversală prin anodul de cupru al unuia 
din aceste tuburi este arătată, chiar în mărime naturală, 
în partea (c) a figurii. Estimaţi frecvenţa radiaţiei emise. 


Fig. la problema 8.10. 


(Frecvența nu este afectată prea mult de faptul că există 
opt cavităţi și nu una.) Să presupunem că menţinînd w 
şi s fixe, încercăm să facem frecvenţa de rezonanţă cit 
mai mare posibil prin reducerea diametrului cilindrului 


pină cind în final a = e şi dispozitivul arată ca în 


partea (d) a figurii. V-aţi aștepta ca formula dumnea- 
voastră să se aplice bine, în acest caz? Ar fi frecvenţa 
reală mai mare sau mai mică decit ar prezice formula 
dumneavoastră? 
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9.16. Un circuit rezonant de „Q ridicat“, alcătuit dintr-o 
elice de cupru și un condensator făcut din plăci metalice 
este montat sub un clopot de sticlă astfel încît întreg 
dispozitivul poate fi vidat. Cu aer la presiune normală 
sub clopotul de sticlă, frecvenţa de rezonanță măsurată 
este 41,405 4+ 0,002 Mc/sec. Cind clopotul de sticlă este 
evacuat, o redeterminare a frecvenței dă 41,418 + 
+ 0,002 Mc/sec. Din aceste date, ce concluzie puteţi 
trage asupra constantei dielectrice a aerului? Puteţi găsi 
alte efecte care ar putea contribui la variaţie? 


9.17. Fenomenul de hidratare este important în chimia 
soluțiilor apoase. Aceasta se datorează faptului că un 
ion într-o soluţie stringe în jurul său un ciorchine de 
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Sferă dielectrică în cimp uni- 
form. 


Cavitate sferică în mediu die- 
lectric. 


Întrebare pentru discuţie. 


În unele scopuri, simetria 
iriplă este la fel de bună ca 
și simetria circulară completă. 


Fig. la problema 9.21. 
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molecule de apă, care aderă de ion destul de puternic. 
[Vezi, de exemplu, G. C. Pimentel, ed., Chimia, o știință 
experimentală, p. 314 (Freeman, San Francisco, 1963); 
sau L. Pauling, Chimie generală, p. 205 (Freeman, San 
Francisco, 1953).] Forţa de atracţie dintre un dipol și o 
sarcină punctuală este răspunzătoare pentru aceasta. 
Estimaţi energia necesară pentru a separa un ion care 
poartă o sarcină e de o moleculă de apă, presupunind că 
iniţial ionul este localizat la 1,5 angstrămi de poziţie 
efectivă a dipolului de H,0. (Această distanţă este de 
fapt o cantitate destul de vag definită deoarece molecula 
de apă, privită de aproape, este o distribuţie de sarcină, 
nu un dipol infinitesimal.) Care parte a moleculei de apă 
se va găsi mai aproape de un ion negativ? 


9.18. Din examinarea liniilor de cimp din figura 9.29 
este posibil a deduce constanta dielectrică a materialului. 
Liniile au tost trase cu multă precizie. Vedeţi dacă puteţi 
găsi vreo trăsătură care este ușor de măsurat și comparat 
cu teoria, și prin aceasta deduceţi, aproximativ, valoarea 
lui k folosită la obţinerea acelei diagrame. 


9.19. Într-un condensator mare, intensitatea maximă 
a cîmpului în dielectricul de ulei, în regim de funcţionare 
nominal, este 90 kV/cm. Constanta dielectrică a uleiului 
este 2,24. Să presupunem că în ulei există o bulă de gaz. 
Care este intensitatea cimpului în interiorul bulei de gaz? 
(Aceasta este problema sferei dielectrice, întoarsă în afară. 
Ar trebui să puteţi adapta rezultatul nostru pentru sfera 
dielectrică la acest caz.) Ar fi bulele de gaz foarte de 
nedorit în, condensatorul cu ulei? 


"9.20. Care ar fi sensul unei polarizări negative? Credeţi 
că ar putea să apară? 


9.21. Imaginaţi-vă o moleculă triatomică alcătuită din 
atomi identici într-o configuraţie echilaterală. (In reali- 
tate, nu sînt cunoscute astfel de molecule, dar nu are 


O demonstraţie că. tensorul 
de polarizare trebuie. să ' fie 
simetric. 


importanţă.) Să considerăm polarizarea acestei molecule 
printr-un cîmp electric aplicat în planul triunghiului. 
Este evident din'-simetria moleculei că polarizabilitatea 
trebuie să fie aceeași pentru intensităţile cimpurilor E, E, 
şi E, aplicate în; direcţiile arătate. Ar trebui să puteţi 
arăta că din aceasta, folosind componente și superpo- 
ziţii, că polarizabilitatea este aceeași pentru un cîmp de 
intensitate E aplicat în orice direcţie în plan. Veţi fi de- 
monstrat astfel că orice moleculă cu simetrie triplă este 
indistingibilă de -una cu. simetrie circulară completă, 
cită vreme este implicată polarizabilitatea în acel plan. 
O teoremă asemănătoare cu aceasta în trei dimensiuni ne 
asigură că molecula. tetraedrică de metan din figura 9.13 
trebuie să aibă o polarizabilitate sferic simetrică. 


9.22. Problema este de a construi, cu îndrumarea care 
va fi dată, o demonstraţie a simetriei tensorului de pola- 
rizabilitate. Pentru simplitate, vom lucra doar în două 
dimensiuni, dar. aceasta este suficient pentru a arăta 
natura raționamentului — o a -treia dimensiune nu aduce 
nimic nou. Avem un obiect oarecare polarizabil, care nu 
are nici un fel de simetrie, pe care îl localizăm prin coor- 
donate zy. Un cimp de intensitate 'E induce un moment 
dipolar p, legat linear de E prin 


Px = tolaxxEx + axyEy) (1) 
Pu = toloyxEx + ayyEş) 
Sarcina . noastră este de a dovedi că aay şi ayx trebuie să 


tie egali.. 
Demonstrația se bazează pe conservatea energiei. Dacă, 


într-un cîmp aplicat E, un sistem își schimbă momentul 
său dipolar de la 'p la:p + dp, lucrul efectuat de cimp 
este dW = E-dp. După cum s-a explicat în $9.14, 
motivul este că dp reprezintă tocmai cahtitatea de depla- 
sare de sarcină din această variaţie, în timp ce proiecția 
lui dp după. E este cantitatea de deplasare de sarcină în 
direcția cimpului. Să presupunem că sistemul este într-un 
cimp E, cu un moment dipolar corespunzător p,, care 
va fi dat desigur de ecuaţia 1. Să numim această stare J. 
Să schimbăm acum cimpul aplicat pînă la E, făcînd ceva 
cu sursa acestui cimp. Momentul dipolar se va schimba 
în pa şi o anumită cantitate de lucru mecanic Wa, va fi 
efectuată, aducînd sistemul în starea 17. Acum am fi 
putut efectua această schimbare în multe moduri diferite. 
Lucrul efectuat, totuşi, trebuie să fie același pentru toate 
aceste căi, dacă energia este conservată, deoarece ele lasă 
sistemul în aceeași stare finală, anume, polarizat cu un 
moment dipolar ps. Să luăm E, = 0, p, = 0 drept stare 
I, şi să comparăm două moduri deosebit de simple de a 
atinge starea 17. Cele două metode de variere a cimpului 
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Cum se comportă un tensor 
la rotaţie. 


Forţa dintre doi dipoli. 
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de la zeru la E, de componente E2x și Easy, sînt descrise 
în schiţa de mai jos: 
Prima metodă: 
Se lasă E, = 0; se schimbă E la E2x Lucru efectuat = 
Se lasă Ex = Esx; se schimbă E, la Eay Lucru efectuat = 
Lucru total efectuat = 


A doua metodă 
Se lasă Es = 0; se schimbă Eyla Easy Lucru efectuat = 
Se lasă Ey = Exy se schimbă Ela Ezx Lucru efectuăât' = 
Lucru total efectuat — 
Lucrul efectuat în primul pas al primei metode este 
Ex = Ess 
aie 
iar dp poate fi exprimat în funcţie de dEx prin ecuaţia 1. 
Găsiţi lucrul total efectuat în fiecare dintre metodele de 
variere, și egalaţi cele două cantități. 


Exdpx 


9.28. Pentru a vedea cum se transformă elementele 
unui tensor la rotația coordonatelor, să considerăm pentru 


-simplitate, un caz bidimensional. Să presupunem că 


vectorii bidimensionali A și B sînt legaţi liniar ca mai 
departe, într-un sistem de coordonate zy particular: 
Bx = oxx Ax + xy Ay; By = ayx Ax + QyyAy. 
Coeficienţii « alcătuiesc un tensor. Să considerăm acum o 
pereche de axe z” și y” rotite în sens contrar acelor de 
ceasornic prin unghiul 6 față de axele z și y. În noile 
coordonate vectorii A și B, care rămîn neschimbaţi în 
spaţiu, au diverse componente Ax etc. Care sint noile 
componente exprimate în funcţie de cele vechi? Tensorul 
a aplicat lui A trebuie să dea în continuare același vector 
B. Dacă acesta trebuie să fie adevărat, care trebuie să 
fie relaţia dintre noile elemente ale tensorului și cele vechi? 


“Presupuneţi axy = ya. Arătaţi că această simetrie 


este păstrată la rotaţie, și că se poate găsi un unghi 0 
care face acești coeficienţi zero. Se cere doar mai multă 
răbdare pentru a efectua o analiză asemănătoare în trei 
dimensiuni, şi a obţine astfel regulile de transformare 
pentru un tensor cum este tensorul de polarizabilitate. 


9.24. Un studiu al forţei dintre dipoli. Doi dipoli dis- 
puşi astfel — — se atrag; doi dipoli dispuşi astfel ț 7 
se resping. Explicaţi de ce. Aflaţi mărimea; forţei, în 
fiecare caz. Puteţi reprezenta dipolul prin :două sarcini 
punctuale la o mică distanţă depărtare. Cu ce putere a 
distanţei variază forţa? Să considerăm acum doi dipoli 
dispuși astfel: Care este direcția forţei asupra 
fiecărui dipol? (Acesta este un bun exemplu de forță 
necentrală. Forţele necentrale, de altă origine decit elec- 
trică, joacă un rol semnificativ în nucleu. Ele sint răs- 


Energia unei perechi de dipoli. 


Fig. la problema 9.25. 


punzătoare pentru faptul că nucleul de deuteriu nu este 
complet sferic dar uşor deformat, fapt a cărui descoperire 
a revelat întîia oară prezenţa unor astfel de forţe între 


nucleoni.) 


9.25. Doi dipoli permanenţi au momente dipolare 
Pa Și Pa şi sînt dispuși cum se arată în partea (a) a figurii, 
la distanţa r unul de altul și făcînd unghiurile 6, și 04 
respectiv cu linia care îi uneşte. Problema este de a calcula 
energia acestui sistem, care înseamnă energia necesară 
pentru a-l aduce în această configuraţie, pornind cu doi 
astfel de dipoli infinit depărtaţi. Aceasta nu cuprinde 
energia asociată cu crearea de astfel de dipoli. Mărimile 
dipolilor sint presupuse fixate odată pentru totdeauna, 
dar ei pot fi orientaţi în diverse direcţii. Dipolii pot fi 
aduși în poziţiile lor finale în multe moduri, și lucrul total 


(a) 
Di, e Sală PER PE das Pa 
(b) 
P2 
pa 
> penal poz] (e) 
Vi 
Pi, pt P2 
(d) 


efectuat trebuie să fie același în toate cazurile. O cale 
care face calculul foarte simplu este următoarea: Începem 
cu P+ Și Pa foarte departe unul de altul, și orientaţi cum 
se arată în partea (b) a figurii. Menţinind această orien- 
tare, aducem p, din dreapta pînă cînd este la distanţa r 
dorită de p,. Aceasta nu necesită nici un lucru mecanic. 
De ce nu? Rotiţi p, în orientarea sa finală. Calculaţi lucrul 
necesar pentru a efectua această rotaţie în cimpul lui 
Pa, care este încă orientat de-a lungul lui 0 = 0. Acum 
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Energia unui lanţ de dipoli. 
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rotiţi pa în orientarea sa finală, 0 = 0,. Lucrul necesar 
pentru a efectua această rotaţie în: cimpul lui p, se poate 
calcula descompunind p, într-o componentă longitu- 
dinală p, cos 6, şi o componentă transversală p, sin 0, 
şi tratînd aceste cîimpuri, la poziţia lui p,, în mod: separat. 
Adunați tot lucrul efectuat și arătați că rezultatul se 
poate scrie 


W micile teeti — 0,) — 3 cos 0, cos 6,]- 


9.26. Pentru această problemă și următoarea veţi avea 
nevoie de rezultatul prob. 9.25 pentru anumite aranjări 
foarte simple ale perechii de dipoli. Să considerăm un șir 
liniar de dipoli egal depărtaţi, întinzindu-se de la minus 
la plus infinit. Presupunem că poziţiile dipolilor sint fixate 
şi că fiecare dipol, cu moment de mărime p, este liber să 
se orienteze în orice direcţie, ca şi cum ar fi montat pe 
un pivot. Întrebarea este, care este aranjarea de energie 
minimă? Desigur, dacă avem un șir infinit, energia totală 
poate fi infinită, dar sintem interesaţi în energia pe unitate 
de lungime de șir. Comparaţi următoarele aranjări faţă 
de energia medie per dipol. Care are cea mai înaltă ener- 
gie? Care are cea mai joasă energie? 


(a) Si A 0 0 pi du Aa Ai 
(e) sata 7 td tă 
(c) . „—._—_._._—_——— 
(d) Re Se e e i 


9.27. Aflaţi diferenţa de energie dintre un șir infinit 
de dipoli aranjaţi astfel: ...-—-—--—--_-->>>.. 
şi unul în care, la dreapta unui anumit punct 2 toţi dipolii 
sînt inversaţi: 


Această diferenţă de energie este asociată cu frontiera b 


dintre două domenii. [na matematică : > n = s.] 

ni 6 
Comparaţi, aproximativ, energia unui şir cu două astfel 
de frontiere foarte depărtate, ca: 


PERI e de e A A e a a a ie a A A a 


cu energia unui şir în care cele două frontiere au devenit 
atit de apropiate cit se poate fără a se „anihila“ una pe 
alta: 


PE E e 
Faţă de această diferenţă de energie, aţi spune că cele 


două frontiere ar tinde să se respingă una pe cealaltă 
sau să se atragă una pe cealaltă? 


Verificare experimentală a 
formulei Clausius- Mosotti. 


Întrebare pentru discuţie: „Ca- 


tastrofa Na/3*. 


Un dielectric „artificial“. 


Există un mod prin care o întoarcere ar putea să aibă 
loc mai economic, adică, cu cheltuială mai mică de energie, 
decit în inversarea bruscă considerată pînă aici? Comparaţi 
următoarele imagini de inversare. Poate puteţi imagina o 
frontieră încă mai ieftină. 


(a) (Brusc): ... ===> ore... 


(c) „ „no SîÎvLeru 


9.28. Relaţia exprimată prin ecuaţia 72 este numită for- 
mula Clausius-Mosotti. Ea este exprimată de obicei prin 
constanta dielectrică k. Arătaţi că o formulă echivalentă 
este | = 3) = a. Datele tabelate mai jos sint 

Nk +2 
extrase dintr-un articol de Michels, Jaspers și Sanders, 
Physica, 1, 627 (1934), care au măsurat constanta die- 
lectrică a hidrogenului pur la diferite presiuni şi tempe- 
raturi: = 


'Temperatura (*C) 23,8 23,8 23,8 23,8 
Presiunea 
(atmosfere) 1,02 57,5 221,6 1011,6 


Densitatea (g/cm?) 0,00118  0,06604 0,2361 0,5780 
Constanta 

dielectrică 1,00052  1,03109  1,11413  1,29633 
Cît de bine se potriveşte aceasta cu formula lui Clausius- 
Mosotti? 


9.29. Poate catastrofa prezisă de, ec. 72, în eventuali- 
tatea Na/3 > 1, să aibă loc în realitate? Pentru a vedea 
ce este implicat, să considerăm un „cristal“ care constă 
doar din doi atomi similari, A şi B, fixaţi într-un mod 
oarecare la distanța d unul de celălalt. Arătaţi că dacă 
A este polarizat de-a lungul liniei AB, el generează un 
cîmp în B care tinde să polarizeze pe B în aceeaşi direcție. 
Se poate concepe ca sistemul să intre într-o stare pola- 
rizată în care cîmpul lui A să menţină polarizarea lui B 
și invers? Discutaţi această întrebare din două puncte 
de vedere. Mai întti, calculaţi distanţa la care acest efect 


„ar apărea pentru atomii A și B dacă polarizabilitatea 


fiecăruia este a. Cum se compară aceasta cu mărimile 
pe care A şi B sînt de așteptat să le aibă? În al doilea 
rînd, consideraţi energia sistemului ipotetic polarizat. 


9.30. Pentru focalizarea undelor radio scurte au fost 
făcuţi dielecţrici artificiali prin montarea unor mici sfere 
metalice într-o matrice de material plastic, ca atomii 
într-o reţea cristalină. Plasticul serveşte doar pentru a 
ţine sferele pe locul lor şi are un efect electric neglijabil. 
Polarizabilitatea unei sfere metalice se poate calcula cum 
s-a descris în probl. 9.9. Găsiţi constanta dielectrică a unei 
reţele cubice de sfere cu diametrul de 2 cm, cu distanţa 
dintre centre de 4 cm. Este posibilsă se obţină Na/3 > 1 - 
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Cimpul mediu în regiunea 
apropiată pentru un dipol 
electric finit şi un inel de 
curent. 


Detecţia magnetică a  sub- 
marinelor. 
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pentru un astfel de dispozitiv? Cea mai bună șansă este 
cu o reţea cubică cu feţe centrate, unul din modurile de 
impachetare cele mai strinse. Ce teoremă ar fi violată 
dacă o reţea de sfere metalice ar manifesta polarizare 
indusă spontană? 


Capitolul 10 


10.14. În discuţia din figura 10.9, am presupus pentru 
simplitate că aspectul cîmpului de inducţie B avea sime- 
trie axială, implicind faptul că B, are mărime constantă 
în jurul inelului. Arătaţi că aceasta nu este în realitate 
necesar; adică, arătaţi că obținem ecuaţia 18 chiar dacă 
B, nu este constant în jurul inelului. 


10.15. Un solenoid cilindric are o înfășurare într-un 
singur strat de rază rg. Este atit de lung încît în vecină- 
tatea unui capăt cîmpul poate fi luat ca acela al unui 
solenoid semi-infinit. Arătaţi că punctul de pe axa sole- 
noidului unde o mică probă paramagnetică va simţi forţa 


maximă este situat la distanţa ro///15 în interior de la 
capăt. 


10.16. În cazul unui dipol alcătuit din două sarcini 
Q și —Q separate prin distanța s, volumul regiunii apro- 
piate, în care cîmpul este esenţial diferit de cimpul de 
dipol ideal, este proporţional cu s?. Intensitatea cîmpului 
din această regiune este proporţională cu Q/4meos?, în 
puncte similare cînd s variază. Momentul dipolar p = 
= Qs, astfel încît dacă micşorăm s menţinind p constant, 
ce-face produsul volumului și intensității cimpului? Efec- 
tuaţi raţionamentul corespunzător pentru cîmpul mag- 
netic al unei bucle de curent. Morala este: Dacă ne inte- 
resăm de cîmpul mediu spaţial în orice volum care 
conţine dipoli, diferența esenţială dintre „interiorul“ 
dipolilor electric şi magnetic nu poate fi neglijată, chiar 
dacă altfel considerăm dipolii drept infinitesimali. 


10.17. Un submarin cu carcasă de oţel produce o per- 
turbaţie locală a cimpului magnetic terestru, care face 
posibilă detecția unui submarin printr-un instrument 
sensibil la variaţii foarte mici ale cîmpului. Să presu- 
punem că avem un magnetometru care poate fi purtat 
la o oarecare distanţă în urma unui avion (pentru a-l 
îndepărta de perturbaţia avionului însuși) și care este 
capabil de a indica o fluctuaţie de 1 parte în 105 în 
cîmpul înconjurător. Presupunind carcasa submarinului 
demagnetizată, prin îndepărtarea oricărei magnetizări 
remanente, totuşi carcasa reprezintă pentru cîmpul 
magnetic tertstru un mediu magnetic anormal, şi ne 
așteptăm ca ea să dezvolte un moment dipolar indus 
suficient pentru a modifica. cimpul terestru, pe o lungime 


Întrebare pentru discuţie. 


Fig. la problema 10.19. 


de vas, prin aproximativ mărimea cîmpului neperturbat. 
Dacă aceasta este situaţia, care este distanța maximă 
la care detecția poate fi încă sperată? Să presupunem 
că printr-o îmbunătățire de proiectare sensibilitatea 
magnetometrului a putut fi crescută printr-un factor de 
doi. Cum ar modifica aceasta numărul de avioane-mile 
necesare pentru a cerceta o arie dată a oceanului? (În 
realitate, problema nu este atit de simplă. Fluctuaţiile 
naturale ale cîmpului dau un „nivel de zgomot“ care 
poate eventual să mascheze anomalia produsă de sub- 
marin, oricît de sensibil ar fi magnetometrul. O sursă 
de astfel de fluctuații este foarte simplă: valurile ocea- 
nului mișcă apa de mare în cîmpul terestru; apa de 
mare este un conductor; curentul curge, producind 
cîmpuri magnetice.) 


10.18. Avem două sfere goale de sticlă cu diametrul 
de 1,2 cm. Una conţine un mic magnet în formă de bară 
de aproximativ 1 cm lungime. Cealaltă conţine un electret 
— o bară de material care are o polarizare electrică per- 
manentă. Aceasta ar putea fi descrisă la fel de bine ca o 
bară făcută dintr-un izolator foarte bun cu o sarcină 
pozitivă prinsă la un capăt și o sarcină negativă la celălalt. 
Consideraţi problema detectării prezenţei a unuia sau a 
celuilalt dintre acestea, dacă obiectul este ţinut în inte- 
riorul pumnului închis al cuiva. Cum aţi explica diferenţa 
cuiva care avea doar atita fizică cîtă știaţi și dumnea- 
voastră înainte de a urma acest curs? 


10.19. Un dipol magnetic de intensitate m este situat 
într-un cimp magnetic omogen de intensitate B, cu 
momentul dipolar orientat în sens opus cimpului. Arătaţi 
că în cîmpul combinat, există o anumită suprafaţă sferică, 
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Aceasta completează discuţia 
din $ 10.5 arătind ce se 
întimplă cu orbitele electro- 
nice orientate într-un plan 
paralel cu cîmpul magnetic 
aplicat. 
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centrată pe dipol, prin care nu trece nici o linie de cimp. 
Cimpul exterior, se poate spune, a fost „scos afară“ din 
această sferă. Liniile de cîmp în afara sferei au fost repre- 
zentate în figură. Cum arată liniile de cimp în interiorul 
sferei? Care este intensitatea cîmpului imediat în afara 
sferei, la ecuator? Cită vreme ne interesează efectele 
asupra cimpului exterior, dipolul ar putea fi înlocuit 
prin curenţi curgînd pe suprafaţa sferică, dacă am putea 
obţine distribuţia de curent corectă. Care este cimpul 
în interiorul sferei în acest caz? De ce puteţi fi siguri? 
(Aceasta este o configuraţie importantă în studiul supra- 
conductibilităţii. O sferă supraconductoare, într-adevăr, 
scoate afară tot cîmpul din interiorul ei.) 


10.20. Să considerăm sfera uniform magnetizată ară- 
tată în figură. Împărţind sfera în straturi de. aceeași 
grosime, puteţi arăta că ea este echivalentă cu bobina 
care poartă curent din partea (c) a figurii. Folosind 
această echivalență, discutaţi cimpul magnetic al unei 
astfel de bobine, atit în interior cît şi în exterior. Comparaţi 
bobina cu pătura încărcată în rotaţie din problema 10.6. 


Fig. la problema 10.20. 
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10.21. Dezvoltaţi ecuaţii Maxwell aşa cum ar apărea 
dacă am fi avut sarcină magnetică şi curenţi de sarcină 
magnetică ca şi sarcină electrică și curenţi electrici. 
Introduceţi orice simbol nou de care aveţi nevoie şi definiţi 
atent ce reprezintă. Aveţi deosebită grijă asupra sem- 
nelor + şi —. 


10.22 În ş 10.5, ilustrat în figura 10.12, am discutat 
ce se întîmplă cînd un cîmp magnetic este aplicat perpen- 
dicular pe orbita unei particule încărcate care se rotește 
pe un cerc sub influenţa unei forţe. În această problemă 
veţi găsi ce se întîmplă cînd liniile de cîmp se află în 
planul orbitei. Tot ce aveţi de făcut este să umpleţi 
spaţiile libere în următoarea analiză, după ce veţi gindi 
atent asupra fiecărui pas: 


Fig. la problema 10.22. 


O particulă de masă M, sarcină g, se roteşte cu viteza 
v pe o traiectorie circulară în planul zz. Ea este men- 
ținută pe această traiectorie printr-o forţă centrală a 
cărei origine nu ne preocupă; vezi partea (a) a figurii. 
Momentul cinetic L, asociat cu această mișcare, este un 
vector în direcţie _ ; de mărime L=.__...._.... 
(Desenaţi pe diagramă.) Conectăm acum un cîmp mag- 
netic B — —4B ca în partea (6) a figurii. Cu particula în 
mișcare încă în planul zz, acesta va produce o nouă 
forţă, de mărime __.. și direcţie care 


" acţionează asupra particulei. (Indicaţi [pe diagramă.) 


Presupunem că această forţă este atit de slabă încit 
modifică mișcarea particulei doar treptat. Atunci am 
putea media efectul forţei pe o orbită circulară completă. 
Forţa se mediază la zero, dar cuplul rezultind din ea 
nu. Cuplul instantaneu în jurul axei . are 
mărimea „ iar media pe un cerc întreg este 

. Deci cuplul mediu este un vector N, de 
mărime N = __. Şi direcţie : 
Deoarece cuplul este rata de variaţie a momentului 
cinetic, aceasta ne spune că momentul cinetic L, se 
va cu scurgerea timpului. Comparind aceasta 
cu ceea ce s-a întîmplat cînd orbita era perpendiculară 
pe cîmp (fig. 10.12), observăm că ___. În cazul 
de acum mișcarea particulei, aşa cum apare unui ob- 
servator privind de jos în sus de-a lungul axei z, ar arăta 
astfel: (faceţi o schiţă). ss 
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Un electron liber într-un cimp 


magnetic variabil. 


Fig. la problema 10.24. 


Orbite electronice 
cîmp convergeni. 
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într-un 


10.23. În $ 10.5 am găsit că raza orbitei unei particule 
încărcate rămîne neschimbată cînd se instalează un cîmp 
B extern uniform — se schimbă doar viteza orbitală. 
Dar aceasta era adevărat doar dacă Ay & up, ceea ce 
este același lucru cu a spune că forţa magnetică quB este 
mult mai mică decit forţa F, care leagă particula de un 
centru oarecare de atracţie. Un caz interesant în care 
această presupunere evident nu poate să fie verificată 
este acela al electronului liber, nelegat de nimic. Ce se 
întîmplă în acest caz? Pentru a studia aceasta, porniţi 
cu o particulă de sarcină g, masă M, în mișcare pe un 
cerc îritr-un cîmp magnetic B. Aceasta este vechea situaţie 
a „ciclotronului“, guvernată de condiţia Mo?/r = qvB. 
Să presupunem că B este variat lent. Un cîmp electric 
indus va accelera particula în direcția mișcării și relaţia 
dv = (gr/2M)dB va avea loc, întocmai ca și în celălalt 
caz. Arătaţi că aceasta și condiţia de ciclotron conduc la o 
relaţie între B și r. Demonstraţi că: (1) momentul mag- 
netic al orbitei rămîne constant cînd B variază; (2) canti- 
tatea de flux O a cîmpului exterior B care este cuprinsă 
în interiorul orbitei rămîne constantă cînd B variază. 
(Descriind variaţia lui B drept înceată, înţelegem că el 
se schimbă doar printr-o mică fracțiune din mărimea sa 
pe perioada unei revoluţii. Atunci traiectoria particulei 
va fi aproape circulară și aproape închisă în fiecare revo- 
luţie, astfel încît are sens să vorbim despre moment 
orbital și flux închis de orbită.) 


10.24. Concluziile (1) şi (2) din problema 10.23 sînt deose- 
bit de utile pentru prezicerea traiectoriilor electronilor sau 
ionilor în cîmpuri magnetice care sint constante în timp 
dar variază treptat în spaţiu, de exemplu, electronii 
captaţi în centura Van Allen în jurul pămîntului. Cores- 
punzător condiţiei noastre din prob. 10.23 de variaţie 
lentă a lui B, considerăm aici cîmpuri a căror variaţie 
spaţială este relativ mică pe o distanță egală cu „raza 
de ciclotron“, pentru particula implicată. Să considerăm 
cazul particular al unui cîmp magnetic orientat în general 
în direcţia z negativă, dar crescînd în intensitate în direcţia 
z pozitivă, cum se indică prin liniile din figură. O par- 
ticulă pozitivă trece planul zy aşa cum se arată, mișcin- 
du-se cu viteza v într-o direcţie orientată uşor în sus. 
Dacă privim aceasta dintr-un sistem de referinţă în mișcare 
în direcţia z cu viteza vez, vedem un cîmp exterior cu o 
componentă Bz prin orbită. Folosiţi acum concluziile 
prob. 10.23 pentru a discuta şi explica comportarea par- 
ticulei schiţată în figură. Observaţi că există o diferență 
în acest căz: Pare să existe o forţă orientată în jos asupra 
particulei. Cum explicaţi aceasta? Reamintind că un cîmp 
magnetic static nu poate efectua lucru asupra unei par- 
ticule încărcate, discutaţi variația diverselor componente 
ale vitezei, aşa cum apar în sistemul laboratorului. Ce 
aţi avea nevoie să cunoaşteţi pentru a prezice cît de 
departe pe suprafaţa în formă de trompetă va descrie 
particula spiralei înainte să se întoarcă şi să o ia înapoi? 


O remarcă avansată şi o pro- 
blemă care o ilustrează. 


10.25. Cineva care cunoaşte cîte ceva despre teoria 
cuantică a atomului ar putea fi încurcat de un punct din 
analiza noastră din $ 10.5, a efectului unui cimp magnetic 
asupra vitezei orbitale a unui electron atomic. Cînd viteza 
variază în timp ce rrămine constant, momentul cinetic 
mur variază. Dar momentul cinetic al unei orbite elec- 
tronice este presupus a fi un multiplu întreg de constanta 
h/2x, h fiind constanta cuantică universală, constanta 
lui Planck. Cum poate varia mur fără a viola această 
lege cuantică fundamentală? Rezolvarea acestui paradox 
este importantă pentru mecanica cuantică a particulelor 
încărcate, dar nu este specifică teoriei cuantice, Cind 
considerăm conservarea energiei pentru o particulă care 
poartă sarcina g, în mișcare într-un cîmp electrostatic 
extern E, totdeauna includem, alături de energia cinetică 


me, energia potenţială gg, unde g este potenţialul 


electric scalar la poziţia particulei. Nu ar trebui să fim 
surprinși să găsim că atunci cînd discutăm conservarea 
impulsului, nu trebuie să considerăm numai impulsul 
comun My dar de asemenea o cantitate care implică 
potenţialul vector al cimpului magnetic, A. Apare că 
impulsul trebuie luat ca My + gĂ, unde A este poten- 
ţialul vector al cîmpului extern evaluat la poziţia parti- 
culei. Am putea numi MY „impuls cinetic“ şi gA „impuls 
potenţial“. (În relativitate includerea termenului gA 
este un pas evident deoarece, așa cum energia și impulsul 
alcătuiesc un „quadri-vector“, tot așa fac e și A, poten- 
ţialele scalar și vector ale cimpului.) Momentul cinetic 
care ne interesează aici trebuie atunci să fie, nu chiar 


rX (Mv), ci rx (Mv+gA) 

Întoarceţi-vă acum la cazul sarcinii în rotaţie la capătul 
coardei, din figura 10.12. Verificaţi mai întîi că un potenţial 
vector potrivit pentru cimpul B în direcţia z negativă 

A A 

este A = (8/2) (—xy + yz). Apoi găsiţi ce se întimplă 
cu momentul cinetic r X [My + (q/A)] cînd este instalat 
cîmpul. 
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Cimp electromagnetic, legi de transfor- 
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Clorură, de cupru, 372, 373 
de sodiu, 372, 373 
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asimetric, 99, 118 
cu plăci paralele, 114 
cu vid, 314 
definiţie, 96, 114 
energie înmagazinată în, 109—110, 
366— 367 
plan paralel, 114 
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Conducţie în cîmp magnetic, 217—220 
Conservarea sarcinii, 19—20, 131, 273 
Constanta lui Planck, 392 
Constanta  dielectrică, 18 
a diverselor substanţe, 315 
Continuitate, ecuaţie de, 273 
Contracţie Lorentz, 195 
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singularităţi în, 36 
superficială, 45 
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Elice, cîmp magnetic al, 451 
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(MRSA raţionalizat) unităţi de mecanică și de electricitate 


Mărime | Simbol Unitate | Definiţie 
lungime s metru 
masă m kilogram unităţi fundamentale 
timp i secundă 
viteză v m/s v = ds/dt 
impuls p kg-m/s p = mY 
forţă F newton F = dp/dt 
lucru mecanic, energie W jour W =] F- ds 
putere 2 watt P = dW/dt 
sarcină d coulomb g = Idt 
densitate de sarcină p coulomb/m* q = Îpdv 
intensitatea curentului Ț amper unitate fundamentală 
densitate de curent J amper/m2 1 = JI da 
potenţial electric 9. V volt W= (Pa?) 
tensiune electromotoare, 

tensiune electrică SU volt „d 27 fe 
intensitatea cimpului electric E volt/m. F= gE 
inducţie magnetică B tesla FY=gvxB 
conductivitate Di (ohm.m)"1 I = cE 
rezistivitate 9 ohm-m I = E/e 
rezistenţă R ohm I = UJ/R 
flux magnetice 9 weber O=|B-da 
capacitate C farad q = C(9, — 9?) 
inductanţă L, M  henry € = —ZAZ/dt 
moment dipolar electric p conlomb-m p = 98 
moment dipolar magnetic m amper:m? m = Ia 
intensitatea 

cîmpului magnetice I:4 amper/m | H: ds = Ziier 
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